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Ontinuarum  fimpliciffima  Ephemera  ,  feu  diaria ;  /patio 
24.  horarum  initia  ,  incrementa  ,  flatum ,  declinatio¬ 
nem  ablbivens  .  Caufas  agnofcit  folum  motum  vehe- 
mentiorem  ,  peccato  fex  rerum  non  naturalium  ortum  ; 
vix  ullam  materiam  .  Cognofcitur,  a  caufa  levi;  corpore  puro; 
fymptomatibus  levibus;  crifi  cita  ;  pulfu  mox  a  febris  exitu  plane 
reftituto.  Curatio  facilis  ,  abfli  nentia  ,  quiete,  dilutione. 

Continuae  febres ,  quae  nempe  motum  febrilem  femel  excitatum  uno  im¬ 
petu  ad  finem  perducunt  ,  vel  funt  tales  ,  ut  ante  illas  ,  vel  una  cum  illis,  in- 
lignis  degeneratio  folidarum  &  fluidarum  corporis  partium  ,  &  magna  plurium 
fundKooum  laefio  ,  obferventur  ;  tuneque  vocantur  Continuae  putridae  ,  de 
quibus  fequenti  capitulo  dicetur .  Vel,  continuae  quamvis  febres  fuerint, 
non  obfervatur  tamen  magna  mutatio  in  folidis  aut  fluidis  cornei,  neque 
infignis  fun&ionum  laefio  occurrit  $  vocantur  tunc  Continuae  fimpiices  ,  live 
non  putridae  nunquam  periculofae  ,  fed  falutares  femper  ,  nifi  perverfa  me¬ 
dendi  methodo  ,  uti  ftatim  patebit ,  in  pejorem  indolem  mutentur  .  Illae  au¬ 
tem  febres  ,  quamvis  continuae  jure  dicantur  ,  minime  tamen  acutarum  no¬ 
men  merentur  ,  quia  velociter  quidem  decurrunt,  abfque  periculo  tamen; 
cum  interim  una  cum  velocitate  jun&utn  diferimen  requiratur  ,  ut  febres 
acutae  dici  pofiint  (  vide  §.  564.  J  , 

Obtinuit  ufu  apud  Medicos ,  continuas  illas  fimpiices  febres ,  five  non  pu- 
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tridas  ,  dividere  fic  ,  ut  Ephemera  vocetur  febris  ,  quae  viginti  quatuor  ho¬ 
rarum  fpatio  totum  fuum  decurfum  abfoivit  ,  percurrendo  quatuor  illa  in 
omni  febre  notanda  (  vide  §.  590. ) ,  ftadia  ,  initium  nempe ,  incrementum  , 
flatum  ,  &  decrementum  :  fi  vero  fimiiis  febris  ultra  viginti  quatuor  horarum 
fpatium  excurrat  ,  non  vocabitur  Ephemera  ,  fed  Continua  fimplex  ,  five 
non  putris . .  E? nptpov  proprie  fignificat ,  quod  diei  naturalis  fpatio  limita¬ 
tur  :  unde  infedis  quibufdam  ,  totum  fuae  vitae  curriculum  intra  hoc  fpatium 
abfolventibus ,  illud  nomen  datum  fuit . 

Patet  jam  finiul  ?  per  hanc  definitionem  fecludi  acutiffimas  febres  ,  quae 
paucarum  faepe  horarum  fpatio  hominem  de  medio  tollunt  *  nam  tales  febres 
hoc  tempore  ad  decrementum  non  perveniunt ,  fed  prius  occidunt  .  Placuit 
tamen  Cajo  Britanno  fudorem  Anglicum  ,  qui  paucarum  horarum  fpatio  fae¬ 
pe  necabat  aegros  ,  Ephemeram  peflilentialetn  vocare  ,  quia  intra  hoc  tempus 
peribant  aegri ,  &  quandoque  protra6to  per  viginti  quatuor  horas  fudore  emer¬ 
gebant  .  Verum  uti  ex  morbi  defcriptione  apud  eundem  Auctorem  patet , 
licet  fudore  tamdiu  protracto  extra  aleam  quandoque  ponerentur  aegri ,  ta¬ 
men  fumma  debilitas  &  aliae  faepe  fundtionum  laefiones  adhuc  fupererant  \ 
imo  quibufdam  ?  nou  fato  excreta  pct  fiudores  morbi  materia  ,  pefEmae  fu  per¬ 
veniebant  febres  .  Simul  aderat  ingens  &  fnbita  fundtionum  plurimarum  lae- 
iio  j  adeoqu e  haec  Ephemera  peftilentialis  ad  febrium  continuarum  putrida¬ 
rum  clallem  pertinet .  Illa  autem  Ephemera  febris  ,  de  qua  hic  agitur  ,  inter 
continuas  non  putridas  numeratur  ,  &  peracto  viginti  quatuor  horarum  fpatio 
in  fanitatem  terminatur  .  Adjedlo  autem  p  eJUlent  i  alis  epitheto  ,  optime  hunc 
morbum  a  falutari  Ephemera  diffinxit . 

Caufas  agnofcit  &c.  Fere  femper  Ephemera  a  vitio  quodam  evidenti ,  in 
fex  rerum  non  naturalium  ufu  commi  fio  ,  ortum  ducit  ,  imo  illud  primarium 
indicium  harum  febrium  efie  voluit  Galenus  (a) ,  quod  nempe  a  caufa  qua¬ 
dam  recenti  atque  evidenti  femper  inciperent .  Sic  v.  g.  a  majori  copia  cibi 
ingeffi,  vel  etiam  fi  difficilioris  digeftionis  fuerit ,  in  debilioribus  imprimis 
hominibus  ,  toties  Ephemera  fit  3  ut  fic  accelerato  vitali  motu  fubigantur  ta¬ 
lia  3  quae  vel  copia  ,  vel  robore  ,  refiflunt  illis  viribus  mutantibus  ingefla  , 
quae  his  in  fani  ta  te  adfunt «  PoA  crapulam  ,  ebrietatem,  labores  nimios, 
animi  validos  afEcxus  &c.  frequentifiime  fimplicifilma  haec  febris  nafcitur  , 
in  qua  nihil  fere  culpari  potefi  ,  praeter  folum  motum  vehementiorem  ,  in 
corpore  ,  antea  fano  ,  ab  evidentibus  talibus  caufis  procatar&icis  excitatum  . 
Adeoqu  e  patet  ,  vix  ullam  maceriam  in  febre  hac  adefle  ,  vel  faltem  illam  , 
quae  adelt  ,  brevi  &  facile  per  febrim  hanc  fubigendam  iri  fic  ,  ut  non  no¬ 
ceat  amplius  ,  vel  expellendam  de  corpore  .  Uti  enim  di&um  fuit  ad  §.594« 
1.,  omne  illud,  quod  in  fluidis  folidifve  corporis  partibus  a  fanitatis  le¬ 
gibus  degeneravit  7  five  ante  febrim  natam  praeexftiterit ,  five  per  febrim 
factum  fuerit  ,  fub  nomine  caulae  materialis  febris  folet  comprehendi  .  Cum 
ergo  in  Ephemera  nihil  ante  praeexfliterit  tale  ,  omne  illud  ,  quod  mate¬ 
ria  hujus  febris  pollet  vocari  ,  a  vitio  fex  rerum  non  naturalium  pende- 
bit :  cumque  hoc  tale  fit  ,  ut  intra  breve  Ipatmm  diei  naturalis  pofllt  emen¬ 
dari  „ 
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dari ,  vel  faltem  expelli  de  corpore  ,  apparet ,  quare  dicatur  ,  in  hac  febre 
vix  ullam  materiam  adeffe  • 

Cognofcitur  a  caufa  levi .  Quamvis  autem  ab  evidentibus  caufis  incipere 
foleant  hae  febres ,  o c  fatis  facile  curabiles  fint  9  tamen  in  illarum  diagnoii  pa¬ 
rum  major  videtur  difficultas  .  Monuerat  enim  Hippocrates  (b)  9  uti  &  alia 
occafione  ad  §.  564.  di£tum  fuit ,  difficulter  diffingui  poffe  morbos  ,  qui  in¬ 
tra  longiffimum  tempus  judicari  debeant ,  ab  illis.,  qui  brevi  ceffabunt  ,  cum 
jfimilia  faepe  eorum  fint  principia  ,  levia  nempe  &  abfque  malis  fymptomati- 
bus  .  Hinc  Sc  Galenus  (c)  dixit ,  certam  diagnofin  Ephemerae  quibufilani. 
omnino  impoffibilem  habitam  fuilfe  :  fiatuit  tamen  ,  illam  nequaquam  diffici¬ 
lem  effe  ?  modo  ad  omnia  quis  rite  attenderit  j  additque  9  fe  vel  millies  juffilTe 
hominibus  ,  quos  hac  febre  laborare  noverat ,  ut  prima  accefllone  linita  loti , 
ac  modice  cibati,  ad  folita  redirent  opera  9  utpote  non  amplius  febricitatu¬ 
ri  ,  atque  eventum  diagnofis  veritatem  probaffe  Inter  Ephemerae  febris 
indicia  autem  merito  recenfetnr  caufa  e  levitas  ;  quamvis  enim  5  uti  flatim 
diclum  fuit  ,  a  vitio  evidenti  fex  rerum  non  naturalium  haec  febris  foleat  na- 
fci  ,  tamen  ,  fi  gravior  error  in  his  commiffus  fuerit  ,  longe  periculofior  8C 
diuturnior  febris  inde  fequi  poterit  ;  uti  confiat  ex  iliis  ,  quae  ad  §.  586»  ds 
febrium  caufis  didia  fuerunt , 

Corpore  puro .  Si  enim  corpus  cacochymicum  fuerit ,  a  levi  etiam  vi¬ 
tio  rerum  non  naturalium  excitata  febris  ,  quae  in  corpore  fano  8c  puro  brevi 
deferbuiffet ,  diutius  protrahetur  ,  imo  &  quandoque  periculofa  evadet:  dum9 
verbi  gratia  atrabilarii  humores ,  fcorbuti, acris  materies  5  lenta  glutinofa  in 
leucophlegmatias  colledfa  &  fere  ftagnanlia  ,  per  febrim  natam  agitantur  ,  pa¬ 
tet  fatis  ,  ab  his  per  febrim  motis  plura  mala  fieri  poffe  .  Unde  8c  quando  epi¬ 
demici  morbi  graffantur  ,  femper  metus  efi  ,  ne  ab  aliis  caufis  excitatae  febres 
in  horum  clafiem  fe  recipiant.  Tefiantur  fere  omnes  ,  qui  de  pefie  fcripfe- 
runt ,  Auftores  ,  quod  fi  ,  graffante  pefte  ,  alio  morbo  corriperentur  homi¬ 
nes  ,  brevi  tamen  in  pellem  degeneraret  (d)  .  Idem  etiam  in  aliis  morbis  epi¬ 
demicis  obfervatur  quandoque  .  Optime  monuit  Galenus  (e)  curfum,  afiumve 
motum  vehementiorem  ,  intemperantiam  ,  frigus  &c.  ex  fua  natura  vehemen¬ 
tem  morbum  vix  facere  verum  fi  ex  fimilibus  caufis  febris  nafcatur ,  illam 
de  genere  Ephemerarum  febrium  futuram  effe  :  ubi  autem  corpus  ad  alium 
morbum  praedifpofitum  efi^,  tunc  ab  his  caufis ,  quas  -7rpc$«W/r  hinc  vocavit 
in  adlum  deducitur  morbus  haclenus  latens  . 

#  Symptomatibus  levibus  .  De  fymptomatum  magnitudine  ex  laefis  fun&lo- 
nibus  judicamus  :  cum  ergo  febris  Ephemera  levibus  tantum  caufis  originem 
debeat ,  non  poterit  ab  his  corpus  fic  mutatum  effe ut  infignes  fundlionum 
laefiones  inde  fiant  .  Morbi  enim  cujufque  magnitudo  tanta  efi  ,  quantum  a 
naturali  fiat  u  recedit  (f)  .  Simul  ac  ergo  inf unctionibus  vitalibus  ,  anima¬ 
libus  5  aut  naturalibus  infignes  laefiones  occurrunt  ,  vel  in  excretis  de  cor- 

A  2  pore  7 

(b)  In  Prognofticls Charter.  Tom.Vin.pag.^.  (  c  )  De  Febribus  lih. L  cap. 

I.  Charter.Tom.VTI.  pag.i  16.  {  d  )  Diemerbroeck  de  pefte  cajvr.pag.io.  Thucy¬ 

dides  Lib.II.  &  apud  alios  paffim.  (e  )  Commentar. 4.  in  librum  Hippocrat.  de  vitfiu 
i  n  morbis  acutis  Charter.  Tom.  XU  pag.  1 7$,  {  f)  Galem  Lib  J.  metfiod.  ined,  ad 

Glaucoa.  cap.i.  pag.  347. 
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pore  ,  urina  ,  faecibus  alvinis  &c.  magnae  mutationes  obfervantur  ,  novimus 
febrim  his  comitatam  non  poiTe  eflb  Ephemeram  ,  cum  a  levi  tali  morbo  nec 
jnumerofa  ,  nec  gravia  ,  fymptomata  produci  poilint . 

Crifi  cita  «  In  Commentariis  §.587. ,  ubi  de  erili  dictum  fuit  ,  patuit  hoc 
vocabulum  varia  fignificatione  ufurpari ,  &  quandoque  pro  morbi  folutione 
fumi  i,  quae  ,  quamvis  aliquam  evacuationem  fenfibiiem  comitem  habeat  , 
abfque  tamen  multis  turbis  8c  lymptomatibus  crifim  praecedentibus  iit  .  Ta¬ 
li  fenfn  &  Ephemera  crifim  citam  habere  dicitur  :  plerumque  enim  ,  dum  in 
fuo  defcenfu  eft  haec  febris ,  blando  fudore  bnitur  9  imprimis  (i  a  retento  per- 
fpirabili ,  quod  faepe  fit  ,  ortum  duxerit .  Lenis  vomitus  ,  vel  alvi  modica 
evacuatio  ,  toties  huic  febri  finem  imponit ,  dum  ab  ingeftis  cibis  difficilio¬ 
ris  digeftionis  ,  vel  fola  copia  gravantibus  ,  ortum  duxit  .  Illud  autem  li¬ 
gnum  optime  diffinguit  Ephemeram  ab  aliis  febribus  continuis  ,  quae  ,  mites 
quidem  ,  in  majorem  diuturnitatem  extenduntur  .  Ephemera  enim  ,  diei  na¬ 
turalis  fpatio  terminanda  ,  ante  duodecimam  horam  ad  flatum  ,  five  7 

pervenit ,  &  deinde  fenfim  minuitur  ;  atque  paulo  pol  omnia  fymptomata  9 
quae  febrim  hanc  comitabantur  ,  ceffant  integre  .  Quod  &  Galenus  (g)  nota¬ 
vit,  dicens  :  Et  Ji  capitis  aut  alterius  cujus  dam  partis  dolor  Jimul  inciderit  , 
neque  ille  amplius  manet  ,  Si  vero  aeger  facile  morbum  ferat ,  maximum 
illius  ( ephemerae)  fignum  eft  ,  quod  velat  imprejfum  figi  Ilum  prae  aliis  omni - 
bus  febris  manfiuetudinem  demonftrat  • 

Puifu  mox  a  febris  exitu  plane  reflituto  .  Hoc  figno  Ephemeram  ab  inter-* 
mittentium  febrium  paroxyfmis  fe  diflinguere  potuifle  affirmat  Galenus  (h) :  fi¬ 
nita  enim  Ephemera  ,  arteriarum  motus  Jiatim  omnino  illi  •>  qui  in  fanis  eft9 
ajjimilatur  ;  quum  is  in  nulla  alia  febre  ad  naturalem  fatum  redeat »  etiamfi 
temporis  fpatium  inter  prioris  accejfionis  finem  fequentis  initium  longum 
fi*  i  velut  in  tertianis  quartanis  :  in  illis  enim  femper  fupermanet febris 
fignum  .  Plerumque  enim  pulfus  debilitas  aliqua  poft  finitos  intermittens 
tium  febriam  paroxyfmos  fuperefl  9  imo  faepe  ,  licet  fudore  jam  celante  ae¬ 
gri  de  leclo  furrexerint ,  adhuc  parum  celerior  pulfus  deprehenditur  .  Raro 
etiam  fymptomata  ,  quae  febres  intermittentes  comitantur  ,  ut  lafiitudo  ,  ca¬ 
pitis  &  lumborum  dolor  ,  &c.  adeo  integre  abolentur  ,  ut  poft  finitam  Ephe¬ 
meram  fit .  Confirmatur  haec  diagnofis  ,  fi  illo  tempore  febres  intermitten¬ 
tes  non  graffentur  :  tunc  enim  minor  redituri  paroxyfmi  fufpicio  eft  .  I Li¬ 
te  rim  tamen  fatendum  eft ,  primum  tertianae  vernae  &  mitis  paroxyfmum 
fub  Ephemerae  fpecie  fallere  poffe  ,  cum  faepe  per  paucas  horas  duret ,  8c 
blando  fudore  folvatur  ,  &  ante  elapfum  viginti  quatuor  horarum  fpatium 
omnes  functiones  in  integrum  reftituantur  .  Verum  quidem  eft  ,  peccatum 
quoddam  in  ufu  fex  rerum  non  naturalium  Ephemeram  praecedere  plerum¬ 
que  ,  ejuf^ue  caufam  effe  ,  fed  &  febres  intermittentes  talis  caufa  quandoque 
praecedit  .  Praeterea  quandoque  contingit ,  quamvis  rarius  ,  Ephemeram 
nafei  ,  licet  nullum  obfervabile  vitium  in  ufu  fex  rerum  non  naturalium 
praecefferit  .  Novi  homines  ,  qui  bis  vel  ter  in  anno  vera  Ephemera  corri¬ 
piuntur  ,  abfque  ulla  ■npoydcrst  ,  fed  ,  uti  videtur  ,  tantum  a  bile  accumu¬ 
lata  5  qua  per  vomitum  excuffa .  c effiat  ilico  febris?  $C  omnia  fymptomatf 

illam 
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illam  comitantia  abolentur  .  Si  ergo  vel  minima  fufpicio  adfit  febris  inter¬ 
mittentis  ,  praeftat  non  abfolute  praedicere  ,  uno  tantum  paroxyfmo  termi¬ 
nandum  morbum  fore  ;  fed  potius  indicandum  eft  ,  intermittentis  febris  pa- 
roxyfmum  redituram  forte  ,  taliaque  adhibitum  iri  remedia  ,  quae  hoc  cavere 
pollent .  Sic  enim  artis  honori  &  medici  famae  ?  abfque  aegrorum  detrimen¬ 
to  ,  optime  confnlitar . 

Curatio  facilis  &c.  Sponte  enim  fu  a  levis  ille  morbus  ,  &  brevi  tempore  $ 
ceflat ,  modo  perverfa  medela  non  irritetur  ite  ,  ut  in  pejorem  morbum 
abeat .  Generalis  enim  cura  febrium  ( vide  §,  598. )  quatuor  requirebat  , 
vitae  nempe  &  virium  confervationem  ,  acris  irritantis  correctionem  vel 
expulfionem  ,  lentoris  diftblutiottem  &  expulfionem  ,  denique  &  fymptoma- 
tum  mitigationem  .  Verum  in  Eohemera  nec  vitae  periculum  eft  9  neque 
ullus  metus  ,  ne  vires  perdant  aegri  tam  brevi  temporis  fpatio  :  cumque  vix 
ullam  materiam  habeat  haec  febris  ,  acre  ,  fi  quod  adfit ,  brevi  enervabitur 
vel  expelletur  de  corpore  :  lentor  levis  ,  forte  hanc  febrim  comitans  ,  per  fe¬ 
brim  ipfam  folvetur  ,  &  blando  fudore  expelletur  de  corpore  .  Cum  autem 
fymptomata  ,  quae  Ephemerae  adfunt ,  femper  levia  fint  ,  nulla  mitigatio 
horum  locum  habebit  7  nam  paulo  poft  una  cum  febre  evanefeent  .  Sufficiet 
ergo  abftinentia  ,  quies  corporis  Sc  mentis ,  una  cum  diluentibus  .  Abftinen- 
tiam  vero  duplicem  ftatuit  Celfus  (/’)■,  unam,  ubi  nil  alium  it  aeger,  alte¬ 
ram  ,  ubi  non  ni.fi  quod  oportet .  Quamvis  autem  in  brevi  adeo  morbo  cor¬ 
pus  ante  fanum  facile  inediam  ferret ,  fufficiet  tamen  illa  moderatio  ,  ut  neque 
aliud  quam  expedit ,  neque  ejus  nimium  fumatur  .  Decoctum  hordei ,  pa¬ 
nis  ,  avenae  ,  lac  aqua  dilutum  ,  lactis  ferum  &  fimilia  hic  fufficient  pro  nu¬ 
trimento  ;  dum  fimul  eadem  ,  diluendo  omnes  humores,  optime  profunt .  Cum 
autem  in  hac  febre  folus  motus  vehementlor  peccet ,  quies  corporis  8c  mentis 
optima  hic  remedia  dabunt  fvide  §.  103.  104.  xO$.)  ,  uti  diftum  fuit ,  ubi  da 
curandis  morbis  ab  exceffn  motus  circulatorii  oriundis  agebatur  .  Praeterea 
fimplex  haec  methodus  laudem  meretur  ,  quod  omnibus  morbis  incipienti¬ 
bus  profit  4  adeoque  ,  licet  quis  in  diagnofi  deceptus  foret  ,  &  febris  alterius 
fpeciei  loco  Ephemerae  fequeretur  ,  nunquam  tamen  nocebit  haec  adhibuiffe  ; 
fimul  ac  enim  adverfa  valetudo  metuitur  ,  omnium  optima  funt  quies  & 
abftinentia  ,  &•  ?  fi  quid  bibendum  »  aqua  &c.  per  haec  enim  faepe  gravis 
morbus  infans  difeutitur  (  h, )  .  Merito  igitur  damnatura  Galeno  (l)  celebris 
illa  triduana  inedia  ,  quam  in  omnibus  morbis  commendabant  quidam  Medi¬ 
ci  ,  per  quam  febres  reddebant  acriores ,  imo  dicit  ,  multos  importuno  artis 
molimine  adeo  peccare  ,  ut  morbos  potius  faciant ,  quam  curent ,  five  ,  uti 
loqui  amat  ,  morbos  manu  fa£fos  (  x^?ol:o'lY]rro(  )  inducant.  Dum 

enim  Afclepiades  primis  morbi  diebus  convellendas  aegri  vires  putabat  luce  9 
vigiliji »  fiti  ingenti  ,  fc  ut  ne  os  quidem  primis  diebus  elui  fi 'neret  (m)  ;  pa¬ 
tet  fatis  ,  falutarem  Ephemeram  in  periculofum  morbum  converti  poffe 
damnofa  tali  medendi  methodo.  Idem  verum  eft  ,  fi  .purgantibus  ,  vomito¬ 
riis  ,  fudoriferis  incipientes  morbi  tententur  ilico.  Plurimi  que falluntur*  dum 

fi 

i?)  Fib.lf,  cap.16.  pag.^z.  (k)  Ibid.  Lib.Iir.  cap.2.  pag.H  4, 

(  /  )  Lib.I.  Methoil.Med.  ad  Glaucon.  cap.*,  Ghaner.ToixuX,  pag.34^ 

Cw)  Celf.  Lib.lli.  cap.q.  pag.i  i  S. 
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fe  primo  die  protinus  f ubi  at. uro?  languorem  ,  aut  exercitatione  ,  aut  balneo  , 
aut  coaBa  dejeBione  ?  aut  vomitu  ,  aut  fudationibus  ,  aut  vino  fperant  :  non 
quod  non  interdum  id  incidat ,  non  decipiat)  fed  quod  faepius  fallat,  fold- 

que  abfinentia  fine  ullo  periculo  medeatur  (n)  *  Simplex  ergo  haec  methodus 
in  febre  Ephemera  ,  uti  &  in  aliis  febribus  incipientibus  ,  foia  tuta  erit .  Legi 
merentur  &  illa,  quae  de  febre  Ephemera  Galenus  habet  in  oBavo  methodi  ma¬ 
dendi  libro  ,  quem  totum  hujus  febris  hidoriae  <§e  curationi  impendit  (0) . 

§.  729.  OI  protrahitur  difta  febris  (728.)  per  plures  dies  ,  voca» 
O  tur  Continua  non  putris ;  caulae  5  figna  ,  medela  ea* 
dem  3  maxime  venae  (e edone  larga ,  &  refrigerantibus  3  eget  . 

Si  caufa  talis  febris  parum  pertinacior  fuerit  ,  neque  intra  diei  naturalis 
fpatium  fubigi  potuerit  vel  expelli  de  corpore  ,,  protrahetur  febris,  adeoque 
non  amplius  Ephemera  vocabitur  ,  fed  Continua  ;  quia  autem  8c  caufa  levis 
fuit ,  neque  maligna  fymptomata  adfunt ,  neque  ulla  figna  apparent  in  urina  9 
alvi  excrementis  ,  fudoribn?  7  qnae  magnam  karnonim  a  naturali  flatu 
degenerationem  elocent  ,  vocatur  continua  ,  fi  ve  fynochus  non  putris  *,  ut 
nempe  didinguatur  a  fynocho  putri ,  de  qua  ftatim  agendum  erit .  Vocave¬ 
runt  quidem  au&ores  (p)  hanc  febrim  Ephemeram  plurium  dierum,  fed  uti 
videtur  minus  apto  nomine,  febribus  ergo  talibus  natura  quidem  eadem 
efi  ,  quae  diariis  ,  nomen  autem  non  idem  Qq)  .  Sic  obfervamus  pod  ebrie¬ 
tatem  fequi  febrim  ephemeram  in  multis  ,  alios  vero  ab  eadem  caufa  per  bi¬ 
duum  vel  triduum  febricitare  .  Tales  ephemerae  protractae  ,  five  f/nochi  non 
putres  ,  fuerunt  illae  mitijfimae febres ,  quae  in  fecurijfirms  incedunt  fignis  ? 
&  die  quarto  aut  ante  definunt ,  quae  ab  Hippocrate  (r)  memorantur 

Caufae  ergo  Sc  figna  &  medela  eadem  erunt  ac  in  ephemera  :  quia  autem 
diutius  protrahitur  in  fynocho  non  putri  acceleratio  motus  circulatorii  ,  &  , 
qui  hanc  comitari  fol et  ,  calor  ,  j udus  metus  eft ,  ne  difflatis  partibus  aquofis 
reliquae  fanguinis  moleculae  cohaerere  incipiant ,  &'  vifeiditatem  inflamma¬ 
toriam  acquirant ,  fimulque  fales  &  olea  fanguinis  volatiliora  reddantur  (vi¬ 
de  §.  100.  &  689.)  :  unde  ex  tali  febre  vifceruni  inflammatio  ,  humorum  acri¬ 
monia  ,  &  plurima  alia  mala  hinc  fequentia  ,  exfpe&ari  pofilint  ,  &  ita  fe¬ 
bris  continua  non  putris  in  putrem  tranfiret^  Ob  hanc  caufa m  larga  venae 
fedio  hic  convenit ,  tanquam  ad  praefentem  inflammationem  efficaciilimum 
remedium  3  fimulque  ad  illam  ,  quae  futura  metuitur ,  tutum  praefidinm  5 
hac  enim  fa&a  ,  faepe  ilico  febris  fedatur  ,  uti  pulchro  exemplo  probat 
‘Galenus  (f)  .  Juveni  enim  ,  qui  triginta  diebus  confueta  exercitia  inter- 
miferat ,  &  demde  fe  validius  exercuerat  ,  febris  aderat  admodum  calida  5 
pulfus  tamen  erant  aequales ,  maximi  ,  celeres  &  vehementes ,  calor  non 
erat  mordax  ,  urina  a  naturali  datu  non  multum  aliena  (  quae  omnia  fyno- 

chi 

(  n  )  Ibld.  cap.i.  pagmq.  {  o')  Charter.Tom.X.  pag.iyS.  &c. 

(  p  )  Foredns  Tom.I.pag.i  1.  (  q  )  Galen.  Method.  Med.  JLib .  IX.  cap.i.  In  fine. 
Charter.  Tom.X.  pag.20?.  (r  )  In  PrognofHc.  Charter.T0m.VllI.p2g.66i. 

(/)  Method.  Med.  Lib.IX.  cap.4.  Charter.  Tom.X.  pag.zof . 
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chi  non  patris  Cigna  funt )  ,  interim  tamen  rubicundus  Sc  plenas  homa  ap¬ 
parebat  .  Venae  fecUo  tamen,  partim  ut  conflaret  prius  de  febris  natura 9 
pardm  etiam  ob  didentientes  Medicos  in  confilium  vocatos  circa  tempus  ve¬ 
nae  fedtionis  &  alia  quaedam  ,  dilata  fuit  in  tertium  diem  ufque  .  Aellus  jam 
erat  aegro  intolerabilis  ,  corporis  totius  tenfio  ,  capitis  pullatio  Sc  molefta 
vigilia  *  unde  Galenus  ad  animi  deliquium  ufque  fanguinem  mitti  curavit  , 
atque  fic  febrim  exflinxit  iiico  ,  lic  ut  quidam  aditantium  ridens  dixerit  , 
Galenum  tali  (anguinis  miffiotje  febrim  jugulaffe :  paulo  poli  enim  ,  levi  nu¬ 
trimento  prius  exhibito  ,  in  profundum  fomaum  detapfus  ed  juvenis  Sc  blan¬ 
dum  fudorem  ,  atque  perfere  convaluit .  Admodum  autem  verofimile  vide¬ 
tur  ,  quod  &  citius  morbi  levamen  percepifTet ,  ii  vel  prima  die  morbi  fan<* 
guinis  miffio  fuiflet  inffltuta  . 

Refrigerantium  autem  remediorum  ufus  merito  commendatur ,  quae  hic 
funt  diluentia  ,  laxantia  ,  denlitatem  humorum  refolventia  ,  obfiru6Uones  re® 
ferantia .  Minuta  enim  mole  movendorum  per  venae  (edfcionem  prius  ,  per 
haec  fatisfiet  reliquae  indicationi  curatoriae  .  Mellita  ,  nitrofa  ,  faponacea 
acida  ,  aqua  copiosa  ,  vel  decoelo  hordei ,  avenae  ,  radicum  fcorzonerae  Sc 
fimiliu-m  diluta  ,  huic  fco po  tatisfkcient  j  cum  (imul  Ku moram  degenerationi 
in  putredinem  hic  metuendae  adverfentur  .  Videantur  Sc  illa  ,  quae  §.  691« 
Sc  fequentibus  de  cura  caloris  febrilis  dicta  fuerunt . 


FEBRIS  CONTINUA  PUTRIDA . 

§.  73°*  Q  Ynochus  putris  diUa  fuit ,  quae  debetur  caufis  in. 

flarnmatlone  fimplici  majoribus  ,  vifcerum  obftru- 
«Stioni ,  cutis  oppilationi ,  &  capillarium  fere  omnium ,  acrimo¬ 
niae  vero  acutiori ,  faepe  prorfiis  fingulari . 

f 

Ubicunque  humores  corporis  fic  degeneraverunt ,  live  ante  febrim  ,  five 
per  febrim  ipfam  ,  ut  inepti  reddantur'  ad  placidam  per  vafa  corporis  circula¬ 
tionem  ,  vocatur  febris  continua  putris  ,  hae  dote  ab  ephemera  Sc  fynocho 
iimplici ,  live  non  putri  ,  differens  5  in  quibus  vix  ulla  materia  aderat ,  Sc  bo¬ 
ni  omnes  humores  erant  ,  folo  tantum  motu  vehementiori  molefti  5  unde  Sc 
hoc  fedato  vel  fponte  ,  vel  per  artem  larga  venae  feUione  ,  aut  aliis  idoneis 
remediis  ,  ce  flabat  morbus  faepe  abfque  evacuatione  ulla  fere  fenfibili  ,  vel  H 
aliquid  mutatum  erat  in  corporis  humoribus  ,  Illud  plerumque  blando  fudore  , 
vel  aucla  tantum  perfpiratione  ,  difflabatur  de  corpore  ,  ficque  redibat  brevi 
fanitas  .  Verum  etiam  ,  dum  mala  medendi  methodo  tentantur  limplices  hae 
febres ,  mutatis  a  naturali  fua  indole  humoribus  ,  in  fynochum  putrem  dege¬ 
nerare  poliunt  ,  uti  ex  ante  dictis  patuit  . 

Vbi  in  omnibus  vafis^ac  fotijjimnm  maximis laequabili ter fucci  P$$refcunt% 

fyno~ 
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lynochum" putrem  adeffe  flatui t  Galenus  ( t  )  .  Multos  autem  putredinis  il¬ 
lud  vocabulum  offendit ,  quia  durum  videbatur  ,  vivente  adhuc  homine  hu- 
fnores  pntrefcere  :  unde  jam  Trallianus  ( u  )  notavit  ,  non  deejje  ,  qui  in  mi* 
verfum  febrim  nunquam  a  putredine  fieri  pronunci arent ,  humores  in  venis 
exuri%  non  putrefieri  ,  diBit  antes  .  Verum  putredinis  nomine  in  febribus  non 
Intellexerunt  Veteres  Medici  talem  corruptionem,  quae  in  cadaveribus  fponta 
nafci  obfervatur  ,  fed  tantum  d^eReratlonem  infignem  humorum  a  conditio¬ 
nibus  fuis  natnralibiSfe  ^PutrediniVenim  naturam  definivit  Galenus  (x)  9  quod 
fit  mutatio  totiut  finiri f ce nt is  corporis  ftibfi antiae  ab  externo  calore .  Per 
externum  autem  calorem  ,  uti  ex  fequentibus  in  eodem  loco  patet,  non  intel¬ 
lexit  illum  ,  qui  externe  corpori  applicatur  ,  fcd  talem  quia  naturali  calore, 
quo  corpus  fanum  fovetur  ,  diverfus  eft  .  Unde  &  patet ,  quod  hic  per  pu¬ 
tredinem  intellexerit  mutationem  piitrefeentis  corporis,  non  vero  illam  cor¬ 
ruptelam  ,  quam  perfeda  &  proprie  vocanda  putredo  jam  habet .  Illud  adhuc 
evidentius  apparet  alio  in  loco  ( <y )  ,  cujus  mentionem  alia  occafione  feci  ad 
f.  387.  &  §*  593*  Ibi  enim  monet  ,  quod  putredo  humorum  ,  quae  fit  in 
Vafis  ,  fimilisfit  illi,  quae  in  Inflammationibus ,  abfcefiibus ,  &  aliis  tuber¬ 
culis  oblervatur  ;  flmulque  addic  7  variam  eiTe  hanc  putredinem  ,  prout  natura 
vel  fuperat  ,  vel  fuperatur  .  Superante  enim  natura  ,  ut  in  inflammationibus 
pus  fit  ,  fic  in  humoribus  venarum  &  arteriarum  id  ,  quod  fubfidet  in  urina  , 
puri  relpondens  :  deinde  addit  fequentia  maxime  not  inda  :  Atque  haec  putre¬ 
do  non  [impliciter  putredo  efi  ? fed,  etiam  aliquid  conco&ionif  habet :  manente 
enim  adhuc  concoquendi  facultate  vafor  i-tm  9  putre fcens  tunc  humor  ad  talem 
ait  er  ationem  deducitur  «  Pro  varia  autem  degeneratione  humoris  putrefcen- 
tis,  &  majori  vel  minori  debilitate  facultatis  concoquentis  ,  diverfos  putredi¬ 
nis  hujus  gradus  agnovit  .  Patet  ergo  evidenter,  ut  puto  ,  quod  per  putredi¬ 
nem  Galenus  infignem  humorum  a  naturali  flatu  degenerationem  intellexerit  , 
atque  febres  ,  in  quibus  talis  degeneratio  adeft,  putridas  dixerit,  licet  nondum 
proprie  vocanda  putredo  adfuerit . 

Illa  tamen  humorum  mutatio ,  quae  in  febribus  continuis  fit ,  in  putre¬ 
dinem  ^proprie  dicendam  tendit.  Demonflratum  enim  fuit  §.  go, ,  humores 
fanos  (ibi  reliclos  in  quiete  8c  calore  ,  vel-etiam  motos  valide  ,  putredinis  in¬ 
cipientis  naturam  adipifci  ,  illamque  propenfionem  naturalem  in  putredinem 
augeri  incitato  motu  &  calore  ,  §.84.*  probatum  fuit  3  de  qua  re  etiam  videri 
pofiunt  ilia ,  quae  ad  “  “  'n  r - ^  1  ”  *  L‘ 


acris  ,  rubra  ,  foetida  qu 


- - 7  j  v  •  jf' '  ^  ^  ^  - :  — 

.  §.  100.  587.  689.  dicta  fuerunt .  Urina  in  his  morbis 
mandoque  ,  faeces  alvinae  olidiilimae  faepe  ,  fudor  gra- 

t  1  in  At  o  vk  1  Kon  f*  P  in  r  r  r,  N  « 


veolens  ,  putredinis  faltem  incipientis  ligna  exhibent .  Raro  tamen  in  vafis 
iplis  circumduci  humores  in  morbis  vere  putridi  fiunt ,  cum  plerumque , 
deftruais  tenerrimis  cerebri  &  cerebelli  flaminibus  per  humores  acriores  & 
valide  motos,  mors  fiat,  antequam  eo  ufque  corruptela  perrexerit .  Videantur 
de  his  illa  ,  quae  in  Commentariis  §.  89,  habentur  . 

Febres  ergo  continuae  putridae  dicuntur  ,  dum  a  naturali  flatu  humores 
multum  degenerant  ,  fimulque  in  putredinem  vergunt  3  unde  &  varius  ma¬ 


lignitatis 


(0  ddd.  cap.  5,  pag.  2C4.  (u)  t?b,  XII.  c ap.  pag.  6S4,  (u)  Method. 

Med,  Lik  'XJ,  cap,  s*  Ch arter.  Tom.  X,  pag.  274.  fiy  )  Galen.de  Febrium  di#er« 
Lib.  i.  cap.  7.  Charter.  Tom,  VII.  pag.  117. 
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lignitatis  in  his  gradus  obfervatur  ,  pro  majori  mlnorive  ejufdem  degenera¬ 
tionis  inceniitate  .  Quamvis  autem  raro  vera  humorum  putredo  adfit  in 
his  febribus  ,  &  tantum  putredo  fere  deprehendatur  in  alvi  excrementis,  quae 
in  intedinis  calidis  &  humidis  collega  ,  aere  fimul  accedente  9  facillime  cor¬ 
rumpuntur  j  tamen  in  his  morbis  magna  in  putredinem  proclivitas  femper 
adeft. 

Quae  debetur  caulis  inflammatione  fimplici  majoribus  &c.  Per  fimplicem 
inflammationem  hic  intelligitur  ,  quando  quaedam  pars  corporis  lingularis, 
topico  vitio  ,  phlegmone  corripitur  ,  quam  tamen  ,  licet  corpus ^caeteroquio 
fanum  fuerit  ,  febris  faepe  comitatur  ,  ob  rationes  in  Commentariis  §,  382,8. 
diclas .  liti  etiam  quando  per  febrim  praegreffam,  depolita  in  quemdam  cor¬ 
poris  locum  materia  inflammatoria,  pleuritis,  angina  ,  phrenitis  aut  alius 
quidam  morbus  inflammatorius  cum  febre  fit,  tunc  enim  ,  in  loco  afFe&o 
obftru&is  vafis  a  materia  inflammatoria  ,  impeditur  libera  humorum  circum- 
du6Iio  ,  &  acceleratur  plerumque  per  reliqua  vafa  libera  &  aperta  humorum 
celeritas  $  neque  tamen  ideo  femper  febris  hos  morbos  comitans  putrida  dici 
poteft  ,  cum  faepe  blanda  refolutione  folvantur  ,  &  quandoque  ,  faltem  in 
horum  morborum  initio  ,  vel  etiam  ,  fi  non  admodum  validi  fuerint  ,  non 
obfervetur  adeo  notabilis  fluidorum  degeneratio  a  naturali  conditione .  Ve¬ 
rum  fi  totus  fanguls  ,  inflammatoria  fpiflitudine  nata  ,  minus  meabilis  fa&us 
fuerit ,  adeoqua  difficulter  per  arteriarum  anguffias  ultimas  tranfire  potuerit,, 
incipiet  haerere  in  vifcerum  vafcnlofa  oc  intricata  textura  ,  cutanea  vafa 
infarcientur  ,  8c  diflenta  immeabili  humore  vicina  ipfis  minora  vafcula  com¬ 
priment  ,  capillaria  vafa  omnia  (  fic  di&a  ob  tenuitatem  )  oblimentur  ,  vel 
faltem  non  nifi  difficulter  trafmittent  minus  meabiles  humores  $  unde  ingens 
attritus  &  calor  magnus  fequetur  ,  qui  inter  febris  continuae  putridae  ligna 
fequenti  paragrapho  numeratur  .  Cum  ergo  infignis  talis  degeneratio  humo¬ 
rum  adfit  ,  febris  hanc  comitans  continua  putris  dicitur  ob  rationes  modo 
di£tas . 

Acrimoniae  vero  acutiori ,  faepe  prorfus  fingulari .  Quandoque  acris  111- 
mulus  ,  five  corpori  per  ingella  applicatus ,  five  ex  degenerantibus  in  cor¬ 
pore  humoribus  natus ,  febrim  excitat ,  &  natam  continuat ,  uti  patet  ex 
illis  ,  quae  ad  §,  586. ,  ubi  de  febrium  caulis  lingularibus  agitur  ,  dicU 
fuerunt.  Verum  haec  acrimonia  quandoque  prorfus  lingularis  ell ,  neque 
ad  ullam  cognitam  acrimoniae  fpeciem  reduci  potefl ,  folo  tantum  effeclu 
fe  manifellans  ,  dum  in  corporibus  fanifiimis  putridas  febres  ,  &'  faepe  fimul 
mirabiles  humorum  degenerationes  ,  producit  .  Cum  faniffimo  homini  con¬ 
tagium  variolarum  applicatur  ,  quam  putrida  inde  quandoque  excitatur  fe¬ 
bris  ?  idem  in  pelle  ,  aliifque  febribus  malignis  epidemice  graffantibus  ,  pa¬ 
tet  .  Quamvis  autem  haec  miafmata  morbofa  ,  quae  miro  ftimulo  febres 
putridas  producere  valent  ,  nullis  detegantur  fenfibus ,  adeoque  diftinffta  ho- 
-  rum  idea  dari  nequeat ,  fed  folis  effeci  ibus  fe  manifellent  ,  hoc  tamen  opti¬ 
mi  de  his  notaverunt  au&ores  ,  quod  quandoque  incitato  per  haec  motu  cir¬ 
culatorio  ,  vel  propria  illorum  efficacia  fanguinem  infpiffante  ,  nafcatur  in¬ 
flammatoria  denfitas  humorum  ,  per  quam  vifcerum  obftrufltio ,  &  capilla¬ 
rium  arteriarum  fere  omnium  oppilatio  ,  producuntur  .  Aliquando  tamen  & 
conftitit  obfervatis  fidelibus ,  a  talibus  ftimiilis  produ&as  febres  putridas  m- 
2  om»lK  B  fignem 
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fignem  quidem  degenerationem  humoribus  induxilTe  ,  verum  a  priori  penitus 
.diverfam  5  dum  nempe  fanguis  ,  &  forte  reliqui  inde  fecreti  humores  ,  potius 
attenuantur ,  &  quidem  adeo  ,  ut  variis  viis  de  corpore  elabantur  ,  cum  fu- 
bita  &  valida  virium  jaclura  .  Sic  in  commentariis  §>  86.  notatum  fuit ,  iti 
pede  Bredana  fanguinem  infe&orum  apparuifle  Uvidum  ,  foetidum  ,  non  con- 
crefcentem  $  notatque  idem  au&or  (  z  )  ,  aegros  quandoque  immani  narium 
haemorrhagia  perfide  intra  qnadrihorium  .  In  febribus  malignis  &  petechiali- 
bus  yVepferus  (  a  J  obfervavit  ,  haemorrhagias  narium  ,  uteri,  renum  ,  peri- 
culofidimas  &  enormes  faepe  eveniffe  ,  ob  fanguinem  tenuiffimum  admodum 
fluxilem  ,  &  fervidiflimum  ,  extrema  arteriarum  ofcula  referantem  $  viditque 
Ichthyocollae  gluten  ,  fanguinem  incraffando  ,  profuifle  .  Dumqne  Tribuno 
plebis  in  initio  talis  febris  venam  fecandam  curaverat,  edu&us  fanguis  longo 
tempore  relisus  ,  &  quovis  in  loco  repofitus,  concrevit  minime  ;  ilfudque  fe 
podta  faepius  obfervaffe  tedatur  .  In  pedimis  variolis  ,  uti  podea  in  illarum 
niftoria  dicetur ,  lethalis  faepe  haemoptoe  ,  vel  &  aeque  fere  perniciofus  in 
hoc  morbo  fanguinis  midlus ,  obfervatur  in  primo  etiam  morbi  dadio  ,  forte 
ob  eandem  rationem  .  Unde  optimo  jure  celebris  auctor  (  b  )  haec  miafmata 
febrilia  bifariam  didinxit  ab  hoc  effidlu  ,  quatenus  nempe  liquida  nodra  vel 
incraffent ,  vel  diffolvant  j  atque  inde  in  curatione  horum  morborum  magna 
diverfitas  obtinet ,  uti  fatis  patet .  Quamvis  enim  velocitas  motus  circu¬ 
latorii  (  vide  §.100.  )  ,  uti  8c  caloris  febrilis  (vide  §.689.) ,  effe&us  fit,  difflata 
parte  liquidiffima  fanguinem  infpidfare  ,  imo  &  inter  febris  effe&us  §.  587.  li¬ 
quidi  Armi  expredlo  &  reliqui  mcrallatio  numerentur  \  nihilominus  veriflimum 
ed ,  uti  ex  modo  diUis  conditit,  quandoque  miros  dimulos  lingulari  pror- 
fus  efficacia  ,  fimul  cum  febre  excitata  ,  fundere  venenata  vi  humores  ,  &  ad 
putredinem  difponere  5  unde  faepe  in  ipfo  talium  morborum  initio  putrididi- 
mae  faeces  &  magna  faepe  copia  per  alvum  exeunt  ,  8c  in  urina  ,  fudore  , 
halitu  oris  &c.  manifeda  firmlis  degenerationis  indicia  deprehenduntur  . 

Talis  profapiae  videtur  fuifie  ilie  morbus  ,  quem  fub  Typhi  nomine  Hippo* 
crates  (  c  )  defcripfit  ,  quemque  ,  bile  per  corpus  mota  ,  aedivo  tempore  , 
quum  canis  fidus  oritur  ,  invadere  dixit .  In  hoc  morbo  enim  monet ,  quod 
datim  cum  febre  vehementi  acutus  ardor  adfit ,  atque  ilico  proje&is  viribus 
una  cum  gravitate  corporis  imbecillitas  ,  &  crurum  ac  manuum  impotentia 
talis,  ut  nullum  ufum  aegro  praedent.  Notat  etiam  ventrem  cum  validis 
torminibus  perturbari  ,  8c  graveolentia  alvo  expelli*.  Putridam  autem  humo¬ 
rum  diffol  ut  Ionem  in  hoc  morbo  adfufife  ,  confirmatur  ex  illis  ,  quae  in  cura 
hujus  morbi  commendat .  Sorbitiones  enim  tenues  &  frigidas  exhiberi ,  vi¬ 
num  nigrum  auderum  dari ,  vel  fi  illud  minus  conferat ,  album  aqucfum  au- 
derum ,  juffit  .  Praeterea  attrita  lintea  frigidae  immerfa  applicari  voluit 
illis  locis  corporis,  quibus  praecipue  ardor  maximus  percipiebatur ..  Quae 
omnia  tantum  ufum  habent ,  dum  nimia  humorum  folutio  peccat  :  ubi  enim 
inflammatoria  fanguinis  denfitas  aded  ,  &  audera  ,  &  a6du  frigida  ,  nocerent  5 
uti  patet  ex  illis  9  quae  in  cura  inflammationis  didia  fuerunt  .  Hae  videntur 

ede 

(%)  Van  der  Mye  de  morbis  Bredanis  pag.S.  (a)  Cicinae  aqust,  hifl.  &  no¬ 
xae,  cap.^.pag.^2.  ^  ( b )  Lobb  ofthe  fmall  Pox.  in  the  Preface  pag.  XV. 

0)  De  Internis  afte&ionibus  cap.  41.  Chartei.  Tam.  VII.  pag.  667. 
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effe  illae  febres  acutae  ,  in  quibus  frigidae  potio  tanquam  utiliffima  a  veteri¬ 
bus  Medicis  laudatur .  Maxima  enim  febrium  continentium  remedia  duo 
efle  dixit  Galenus  (d)y  venae  Tectionem  8c  potionem  frigidae  *  'Verum  in  eo¬ 
dem  capite  monuit ,  imprimis  illis  prodeflfe  ,  qui  frigidae  potioni  affue verant,; 
fimulque  addit  ,  nocere  ,  ubi  partem  aliquam  principem  tumor  phlegmono- 
des  ,  oedematodes  aut  fcirrhodes  occupaverit  *  Tunc  enim  ad  praefens  qui~ 
dem  non  parvum  affert  levamen  9  propterea  quod  jam  accenfam  febrim  exjtin- 
guit;  verumy  manente  adhuc  ejus  caufa,  aliam  denique  accendi  necejje  efiy  at¬ 
que  ut  plurimum  ea,  quae  praecejjeritt  difficiliorem ,  propterea  quod  denfatum 
ex  frigido  potu  corpus  eji.  Atque  ibidem  plures  noxas  a  frigidae  potione  natas 
recenfet.  Videtur  ergo  tantum  prodeffe  ,  ubi  nulla  fpiflitudo  humorum  in¬ 
flammatoria  adeft,fed  potius  nimia  humorum  diffolutio  in  putredinem  vergens. 
Videantur  oc  illa, quae  de  potu  frigidae  in  Commentariis  §.64o.i.dida  fuerunt» 
Patet  limiil  ratio  ,  quare  quandoque  in  febribus  acutis  continuis  8c  putridis 
acidi  illi  fpiritus  ex  fale  marino  ,  nitro  ,  fulphure  ,  vitriolo »  igne  exprefli 
adeo  proiint ,  qui  tamen  omnes  fanguini  mifli  coagulum  inducunt .  Putrida 
enim  humorum  diflblutio  per  fimiiia  tollitur  ,  &  futura  cavetur  ;  unde  Syden- 
hamus  (  uti  ad  §.  88.  2.  didum  fuit  )  in  peflimis  variolis  confluentibus  nil 
plus  profuifle  vidit  ,  quam  ii  vitrioli  fpiritum  potui  ordinario  decumbentium 
mifceret .  » 

§.  73  r.  if^Ognofcitur  calore  digitum  tangentem  qua  fi  pungente  9 
Vjj  pulfii  febrili ,  fed  &  inaequali ,  &  non  ordinato  ,  urina 
crafla  ,  rubra  ,  turbida  ,  cruda  fine  fedimento  3  temperie  ?  aetate  9 
habitu  ,  calidis  3  fanguinolentifque  . 

Operae  pretium  jam  efl  videre  illa  figna  ,  quibus  febris  continua  putrida 
praefens  cognofci,  &  ab  aliis  febrium  fpeciebus  diftingui  poffit.  Difficile  au¬ 
tem  efl:  imprimis  in  ipfo  talis  morbi  initio  continuam  febrim,  proprie  didam  , 
diftinguere  a  contjnua  remittente  ,  quae  per  vices  impetum  remittit  &  re¬ 
dintegrat  denuo  ,  cum  fimiiia  Tatis  inter  Te  fint  harum  febrium  principia  9 
&  in  utrifque  Taepe  magnae  degenerationes  humorum  adfint  ,  &  gravibus 
Ripentur  fymptomatibus  .  Unde  Galenus  ( e  ) ,  dum  cafum  deTcribit  juvenis 
Tynocho  putri  laborantis ,  non  aufus  fuit  definire  morbum  ,  antequam  tertia 
die  vidiffet ,  nullam  novam  acceflionem  Tuperveniflfe  ,  licet  tamen  jam  fecun¬ 
da  die  fufplcaretur  talem  febrim  efle  .  Quamvis  autem  in  harum  febrium 
Diagnofi  haec  difficultas  fit ,  tamen  cura  febrium  generalis  utrique  conve¬ 
nit  ;  adeoque  non  latebunt  peritum  medicum  illa  ,  quae  agenda  Tunt ,  &  im¬ 
primis  circa  debitum  talis  febris  moderamen  ,  ne  nempe  furibundo  impetu 
corpus  defiruat ,  vel  torpeat  nimis  .  Unde  Galenus  in  cafu  modo  dido  non 
dubitavit  venae  Tedione ,  ad  animi  deliquium  inftituta  ,  febrilem  motum 
compefcere  fecundo  die  ,  quo  primum  viderat  aegrum  ,  licet  fateatur,  Te  ter¬ 
tio  die  tantum  certum  fuiflfe  ,  febrim  illam  fynochum  putrim  efle  . 

Synochus  autem  putris  diftinguitur  a  non  putri  &  Ephemera  fequentibus 
fignis  .  B  2  jCa» 

(d)  Method.  .Ved,  Lib.IX.  cap.?*Charter.  ToouX.pag.xo?. 

(e)  Ibid.  cap.4.pag,zo6* 
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Calore  digitum  tangentem  quali  pungente  .  Maximam  febrium  putridaram 
indicium  Galenus  pofuit  (f)  caloris  qualitatem  .  Nihil  enim  fuave  ,  nihil 
moderatum,  neque  Ephemeris  fimile  habet, fed  quemadmodum  optimi  ante  nos 
Medici  dixerunt ,  mordax  potius  quodammodo  ejl  »  ut  laedat  mordeatque  ta- 
Bum ,  velat  i  fumus  oculos  ac  nares  .  In  aliis  febribus,  licet  Eatim  primo  at- 
tadu  magnus  fatis  calor  videatur  percipi  ,  ille  tamen  a  tangentis  digiti  calore 
vincitur ,  &  paulo  poE  minor  apparet :  in  putridis  vero  illis  febribus  con¬ 
tinuis  faepe  in  initio  levior  videtur  calor,  dum  tangitur  aegri  manus  ,  fed  au¬ 
getur  quali  omni  momento  ,  &  tangentis  Medici  digitum  quali  pungit  8c 
mordet ,  ac  li  de  profundo  corporis  calor  emergeret  $  quod  pariter  optime 
monuit  Galenus  (  g  )  ,  dicens  :  Verum  inter  initia  accejjionum  (  dum  adhuc 
fuffocatur  calor  ,  intus  accenduntur  excrementa  )  non  Jiatim  admoventi - 
bus  manum  di  gnofcitur  \  fed  diutius  immor  antibus  prae  di  Bum  caloris  ge- 
nus  quafi  de  profundo  emergit  .  Qui  femel  talium  aegrorum  pulfum  tetigit  , 
melius  hanc  caloris  percepti  diverlitatem  cognofcet ,  (  nam  verbis  forte  mi¬ 
nus  diEinde  delcribi  poteE)  fimulque  inteiliget  rationem,  cur  Hippocrates  (h) 
dixerit:  Febresy  hae  quidem  manui  mordaces  ,  illae  vero  mites  ;  quaedam  non 
mordaces  y  increfcentes  vero }  nonnullae  acutae9  fed  ab  ipfa  manu  deviBae  &c. 

Cum  autem  fynoehus  putris  faepe  debeatur  caulis  inflammatione  limplici 
majoribus ,  uti  didum  fuit  praecedenti  paragrapho  ,  dum  nempe  inflamma¬ 
toria  fpiffitudo  totius  fanguinis  adeE  ,  atque  per  febrim  au  do  motu  talis  fan- 
guis  per  vafa  rapide  movetur  \  patet  fatis  fatlo  mordacis  illius  caloris  ,  §c 
omni  momento  quali  augendi:  de  qua  revideantur  illa  ,  quae  ad  §.  675.  &: 
fequentes  dida  fuerunt  ,  ubi  de  caulis  caloris  febrilis  agebatur  .  Notandum 
tamen  eE  ,  quod  quandoque  in  peflimis  febribus  talibus  extrema  frigeant , 
dum  tamen  urentis  caloris  fenfum  circa  praecordia  habent  aegri  $  verum  hoc 
funeEum  lignum  f  vide  Commentaria  §<  698. )  raro  in  principio  harum  fe¬ 
brium  apparet ,  cum  tantum  hoc  contingat  ,  dum  ,  vel  fradis  acutiffimo 
morbo  viribus  ,  cor  ad  extrema  corporis  fanguinem  propellere  nequit  ;  vel 
fanguis  Hc  condenfatus  fuit  ,  ut  per  majora  tantum  &  cordi  proxima  loca 
tranlire  adhuc  poffit  5  interim  tamen  intolerabilis  ardor  circa  vitalia  vifcera 
ab  aegris  perceptus  fynochi  putris  praefentiam  fatis  tunc  docet  • 

Puifu  febrili ,  fed  &  inaequali  ,  &  non  ordinato  .  Hoc  ligno  etiam  opti¬ 
me  fynoehus  putris  ab  Ephemera  8c  fynocho  limplici  diflinguitur  :  in  illis 
enim  pulfus  fortis  ,  aequalis  ,  neque  celeritate  multum  excedens  pulfum 
fanum  deprehenditur  .  In  fynocho  putri  major  celeritas  pulfus  ,  fed  8t  faepe 
inaequalitas  adeft  ,  tam  in  robore  quam  in  velocitate  .  Fit  autem  haec  inae¬ 
qualitas  ,  vel  quia  fanguis  inflammatoria  fpiffitudine  immeabilis  circa  extre¬ 
mas  arteriarum  anguEias  haerere  incipiens ,  vel  faltem  non  nili  difficulter 
tranfiens  ,  circulationis  aequabilitatem  tollit  *  vel  etiam  quandoque  dum  lin¬ 
gularis  acrimonia  ,  harum  febrium  caufa  ,  uti  paragrapho  praecedenti  didum 
fuit ,  miro  modo  turbat  omnia  j  unde  faepe  Eatim  fumnia  debilitas  ,  pulfus 
Vacillatio,  aliaque  gravia  fymptomata  oriuntur  .  Illam  pulfus  varietatem  in 
his  febribus  vocavit  Galenus  (i)  pulfuum  ccmpreflionem,  ubi  nempe  incipien¬ 
te 

(/)  De  Febr.  difler.  Lib.I,  cap.  9.  Charter.  Tcm.VII.  pag.  1 1 S.  (g)  Ibidem, 

C  h  )  Ibidem  cap.  1.  pag.  107,  ( i  )  Ibidem  cap.  9.  pag,  1 17.1 1  S, 
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fe  nccejjione  parvi  admodum  inaequales  exijiunt .  Non  tamen  ab  his  febri¬ 
bus  infeparabile  hoc  Agnum  ftatuit  j  ubi  tamen  adefl  ,  harum  febrium  pro¬ 
prium  effe  dixit  ,  nifl  cnjufdam  alterius  fymptomatis  ratione  talis  pulfus 
factus  fuerit :  dum  enim  v.  g.  circa  cardiam  mordax  humor  collectus  haeret  9 
pulfus  parvi  Sc  inaequales  faepe  deprehenduntur  $  quae  pulfus  mutatio  cedat 
ilico  ,  dum  vomitu  excutitur  ,  quod  circa  ventriculum  haeret .  Sola  autem 
ilia  pulfuum  inaequalitas  fallere  poflet  in  Diagnofi ,  nam  in  frigore  febrium 
intermittentium  quandoque  Sc  talis  obfervatur  .  Praeterea  in  crifi  ,  Sc  circa 
crifim ,  mira  faepe  perturbatio  pulfuum  adeft  ,  uti  in  febrium  hifloria  generali 
notatum  fuit . 

lirina  crada ,  rubra ,  turbida ,  cruda  fine  fedimento .  lirina  ed  aquo* 
fum  lixivium  ,  quod  abluit ,  fibimifcuit ,  atque  extra  corpus  exhibet ,  quid¬ 
quid  in  aqua  poteft  folvi  ,  Sc  per  renum  Mulas  in  pelvim  ,  hinc  in  urete¬ 
res  Sc  velicam  demitti  (4)*  adeoque  ex  urina  optimum  indicium  habe¬ 
tur  9  quo  cognofcitur  fanguinis  &  reliquorum  humorum  mutata  conditio* 
Cum  autem  in  fynocho  putri  magna  degeneratio  humorum  a  fanitatis  condi¬ 
tionibus  adfit  ,  debebit  Sc  in  urina  infignis  mutatio  apparere  ,  per  quam  ab 
urinae  Canae  dotibus  differt  .  lirina  enim  fana  ,  uti  optime  monuit  Galenus 
(/) ,  regulam  Sc  normam  dat  9  ad  quam  urinae  morbofae  comparari  debeant  , 
ut  videatur  ,  qualis  Sc  quanta  in  his  diverfitas  fit :  atque  caeteris  paribus  fem- 
per  eo  pejores  in  morbis  urina®  funt ,  quo  magis  ab  urinae  fanae  conditio¬ 
nibus  degeneraverint,  lirina  autem  fana  limpida  ed  ,  tenuis  ,  draminei  live 
fubdavefcentis  coloris  ,  in  qua  fubfidet  album  laeve  &  aequale  :  in  Ephemera 
Sc  Synocho  non  putri  ab  his  dotibus  vix  recedit  urina  ,  nifi  quod  parum  co¬ 
loratior  ede  foleat  ,  Sc  quandoque  majorem  copiam  fedimenti  det .  Ubi  ergo 
urina  in  febri  continua  talis  ed,  qualis  intextu  defcribitur ,  patet  9  illam 
omnibus  conditionibus  ab  urina  fana  deviare  ,  colore  nempe  ,  craditie  ,  tur¬ 
batione  ,  cruditate  Sc  fedimenti  abfentia  $  adeoque  Sc  merito  concluditur  , 
fanguinis  Sc  reliquorum  humorum  ,  qui  inde  fecernuntur  ,  magnam  adeffe  de¬ 
generationem  ,  quod  lynochis  putridis  didis  proprium  ed.  Ad  §.  734.  adhuc 
quaedam  dicenda  erunt  de  variis  urinae  conditionibus  in  fynocho.  putri  ,  qua¬ 
tenus  inde  prognofis  deducitur  . 

Temperie  ,  aetate  ,  habitu,  calidis,  fanguinolentifque  .  In  illis  enim 
caufa  praedifponens  talis  aded  ,  quae  accedente  caufa  occafionali ,  aeris 
calore ,  motu  corporis  valido  ,  vini  potu  largiore  Scc.  febrim  continuam 
putridam  excitare  valet  9  cum  in  fimilibus  ad  diathefin  inflammatoriam  fan- 
guis  admodum  pronus  fit ,  Sc  au&a  circulationis  velocitate  maximum  calo¬ 
ris  augmentum  ilico  fiat  9  utidefubita  humorum  degeneratio,  Sc  quidem  in 
putredinem  ,  jure  metuenda  ed  .  Hinc  patet  ratio,  quare  Hippocrates  (m) 
athletarum  valetudinem  ,  fi  ad  fummum  procedit ,  periculofam  dixerit  :  Sc 
morbos  variis  aetatibus  familiares  recenfens  (  n  )  adolofcentes  febribus  acu¬ 
tis,  mitra  vero  adolefcentiam  progreflbs  pleuritidi  ,  peripneumoniae  ,  phre¬ 
nitidi  ,  febribus  ardentibus  obnoxios  vivere  monuerit .  Imo  adeo  necedarias 

has 


(k)  Hmoerh.Chem.Tom.il.  pag.304.  (i)  De  crifihus  Lih.T.cap.t  z.Char- 

ter. Tom.Vin.  pag.?<? 4.  (m)  Aphor^.SedJXharter.TQm.lX.pag.y. 

(»)  Aphor.zy.30.Seet.III,  ibid.pag.izf.ntf. 


i4  FEBRIS  CONTINUA  PUTRIDA.  §.731.732.7330 

lias  caufas  praedifponentes  ad  fynochi  putris  productionem  voluit  Galenus  (0)  9 
ut  crediderit  fieri  non  polle  ,  ut  infrigida  aetate  ,  nec  in  frigido  corporis  tem¬ 
peramento,  five  ah  initio  adfuerit ,  five  nunc  frigidum  fuerit  faBum  ,  continua 
excitetur  febris*  Vti  nec  in  gracilibus  >  vel  qui  raro  funt  corporis  habitu  . 

§,  7  3  a.  TJ  Aec  Homotonos ,  Epacmaftica  ,  feu  Anabatica ,  vel 
£  X  Paracmaftica . 

Triplicem  hanc  febrium  continuarum  divifionem  dedit  Galenus  (p)  .  Ho¬ 
motonos  dicitur  ,  quae  ab  initio  ad  finem  ufque  aequalis  permanet ,  quam  Sc 
Acmafticam  vocavit.  Epacmaftica  vero  vocatur  &  Anabatica  ,  quando  pau- 
latim  increfcit  j  &  contra  Paracmaftica ,  quae  decrefcit .  Notandum  tamen  , 
omnem  febrem  continuam  initium  habere  ,  unde  pergit  fenfim  au&a  ,  donec 
ad  dy.i mv  fui  incrementi  pervenit  $  unde  &  hoc  fenfu  Homotonos  di<5h  febris 
increfcit .  Verum  uti  optime  monuit  Galenus  (  q )  ,  hoc  nomine  febris  conti¬ 
nua  donatur  ,  fi  maneat  ea  febris  magnitudo  ,  quam,  in  prima  accejfione  fum- 
mam  habuit .  Si  vero  febris  pergat  increfcere  continuo,  tunc  Epacmaftica  di¬ 
cenda  eft  s  &  contra,  ubi  ex  fummo  fuo  vigore  decrefcit  fenfim,  tunc  paracma¬ 
ftica  vocabitur  .  Simul  etiam  apparet ,  febrim  talem  ,  quae  uno  alterove  die 
manet  homotonos  ,  poftea  declinante  morbo  in  paracmafticam  mutari :  raro 
enim  accidit  ,  ut  puto,  febrim  talem  ,  abfque  declinatione  manifefta  impetus 
fui ,  fimul  &  femel  definere  ,  nili  larga  venae  fecHone  febris  quafi  juguletur  $ 
uti  antea  di&um  fuit .  Unde  etiam  Galenus  (r)  ,  deferibens  cafum  juvenis 
fynocho  putri  laborantis  ,  notat ,  febrim  primis  duobus  diebus  eandem  man- 
ftffe ,  licet  fanguis  ad  animi  deliquium  ufque  eductus  fuiffet  j  tertia  vero  die 
invenit  febris  impetum  remififle  paululum  $  atque  tunc  conclufit ,  morbum 
illum  vocari  debere  fynochum  putrem  paracmafticam  ,  quamvis  primis  die¬ 
bus  homotonos  fuiffet ;  cumque  quarta  die  iterum  decreverat  febris  ,  &  fimul 
eadem  proportione  urinae  concoctio  procefferat ,  feptimo  die  finiendam  fe¬ 
brim  conclufit ,  quod  &  fa£tum  eft .  Febrim  autem  manere  ,  crefcere  ,  vel 
decrefcere  novimus  ex  pulfus  celeritate  ,  calore  ,  &  fymptomatibus  manen¬ 
tibus  ,  au<5tis ,  vel  minutis . 

§.733.  THX  quibus  prior  falutaris  :  peflima  fecunda:  melior 
J  i  tertia  . 

Facilis  horum  ratio  patet  5  fi  enim  fuftinere  potuit  morbum  illud  ,  quod  In 
aegro  de  fanitate  adhuc  fuperftes  manet ,  dum  in  fummo  incremento  eft  ,  fpes 
eft ,  ulterius  morbum  tolerari  poffe  ,  cum  non  amplius  increfcat ,  fed  vel  per- 
ftet  idem  ,  vel  declinet  fenfim  .  Ubi  autem  continuo  increfcit  febris  ,  tunc 
augetur  morbus  ,  decrefcit  fanitas  5  adeoque  juftus  metus  eft  ,  ne  vi&a  morbo 
natura  fuccumbat .  Unde  ex  hac  fynochi  putris  diftin&ione  etiam  habetur 

cogni- 
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cognitio,  quid  de  morbi  eventa  judicandam  fit,  reliqua  autem  ,  quae  ad 
Prognofin  fpectant ,  fequenti  paragrapho  enumerantur  . 

§.  734.  TJUlfiis  quo  debilior ,  frequentior  ,  inaequalior  robore, 
X  inordinatior  tempore  ,  intermittentior  ictu,  refpiratio 
quo  difficilior ,  frequentior  5  anhelofior  ,  cum  narium  pinnis  magis 
motis ,  quo  magis  dolens  circa  vitalia  ,  quo  inordinatior  ;  laffitudo 
quo  vehementior ,  debilitas  major  ,  ja£tatio  corporis  frequentior , 
decubitus  in  dorfiim  ,  extentis  membris ,  frequentior ;  rationis ,  af¬ 
fectuum  5  quo  ufiis  perturbatior ;  appetitus  magis  proftratus,  di* 
geft  io  moleftior  ,  urina  rubicundior  ,  craffior ,  turbidior  ,  cum  fedi« 
mento  minori ,  vel  &  tenuior ,  magiique  aquofa ,  parcior  ,  minus 
retinenda ;  motus  quo  magis  tremuli ,  tadtum  refugientes ,  lu¬ 
dentes,  carpentes ;  oculi ,  quo  luduofiores  5  involuntariis  lachrymis 
humidiores,  eo  morbus  hic  (730.)  pejor,  lethalior  . 

Periculofas  efle  omnes  fynochos  putres ,  nemo  dubitat ,  veram  tamen 
non  in  omnibus  aeque  magnum  difcrimen  adefb  Morbi  autem  varia  magni¬ 
tudo  cognita  determinabit  periculi  gradum  ;  haec  autem  cognofcitur  ex 
majori  minorive  fundtionum  laefione  .  Uti  enim  ex  Galeno  in  Commenta¬ 
riis  §.3  di&um  fuit  ,  cujufque  morbi  tanta  magnitudo  efi  ,  quantum  a  natu» 
rali  Jiatu  recedit  ;  quantum  vero  recedat  ,  is  [olus  novit ,  qui  naturalem  ha¬ 
bitum  ad  amujfim  tenuerit .  Haec  fuit  fapientia  Veterum  Medicorum  ,  ut 
colligerent  in  morbis  apparentia  phaenomena  ,  &  compararent  cum  illis  ,  quae 
in  p_'rfe&a  fanitate  inveniuntur  ,  ficque  viderent ,  quantum  haec  inter  fe  dif¬ 
ferrent  :  atque  ex  hac  obfervata  diverfitate  concludebant  de  varia  magnitudine 
morbi,  ejufque  falutari  vel  funello  eventu.  Sic  in  Frognofticis  faciem, corporis 
habitum  ,  decumbendi  modum  ,  mores  ,  animi  affe&us  &c.  conliderat  Hippo¬ 
crates  ,  &  comparat  cum  illis  ,  quae  in  morbo  mutata  apparent ;  damnans 
illa  ,  quae  a  confuetis  fanitatis  legibus  abeunt ,  laudans  illa  ,  quae  his  refpon- 
dent  .  Non  enim  ex  intellectu  caufae  morbi  Prognofin  deduxerunt  Veteres  , 
fed  tantum  ex  effectibus  fideli  obfervatione  cognitis  .  Unde  Hippocrates  ge¬ 
neralem  hanc  regulam  pofuit  ,  ex  qua  morbi  magnitudo  varia  &  diverfus  exi¬ 
tus  praefagiri  poffent .  Quantum  in  illis  ,  quae  per  veficam  ,  alvum ,  &  per 
carnes  excernuntur  ,  vel  fi cubi  alias  a  natura  recedat  corpus  (  confiderandum 
ejt) .  Si  parum ,  parvus  morbus  erit\  fi  multum ,  magnus ,  fi  omnino  multum » 
id  hujufmodi  lethale  (f)  .  Hanc  normam  fecutus  Magnus  Boerhaavius  ex 
Veterum  monumentis  collegit  ,  &  ordine  digefiit ,  quae  in  vitalibus  ,  ani¬ 
malibus  ,  &  naturalibus  functionibus  laefa  apparent  ,  atque  eo  pejorem  & 
lethaliorem  morbum  ftatuit ,  quo  pl ures  &  graviores  hae  functionum  laefio- 
nes  fuerint .  Singula  jam  haec  accuratius  expendenda  erunt  . 

Piilfus ,  quo  debilior  &c.  Bini  illi  difiincti  arteriarum  motus  ,  dum  s 

fari- 
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(anguine  cordis  vi  impulfo  arteria  dilatatur,  &  paulo  poft  eiafticitate  Sevi 
fibrarum  mufcularium  contrahitur  ,  iicque  fanguinem  propellit ,  pulfus  no- 
inine  comprehenduntur  .  Adeoque  pulfus  nunciat  conditionem  definitam  cor¬ 
dis,  inaolem,  copiam,  motum  fanguinis,  humoris  noftri  univerfalis  ,  unde  re- 
iKjui  omnes  3  tum  Se  flatum  varium  arteriae  ,  vafis  fere  primarii  omnium  par- 
tium  corporis  (t) .  Patet  ergo  ,  pulfuum  obfervationem  in  morbis  fummi 
njus  efle  .  llt  tamen  certi  quid  ex  pulfu  praefagiri  poffit ,  notandum  e/F  , 
plurimas  pulluum  mutationes  occurrere  ,  quae  non  adeo  a  morbo  ,  quam  ab 
aegri  aetate  ,  fexu  ,  temperie  ,  habitu  corporis,  animi  affectibus,  anni  tempe- 
iiate  ,  arteriae  ipflus  lingulari  conditione  pendent .  Unde  optitne  Galenus  (u ) 
pulluum  mutationes  diffinxit  in  naturales  ,  non  naturales ,  Se  illas,  quae  prae¬ 
ter  naturam  fiunt .  Naturalem  pulfus  mutationem  vocavit  illam  ,  quae  a 
iexu  ,  aetate  ,  temperie  ,  corporis  habitu  ,  regione  ,  anni  tempeflate  Se  limiti¬ 
bus  pendet :  fic  enim  viris  v.  g.  rarior  Se  vehementior  pulfus  ,  caeteris  pari¬ 
bus  ,  elle  iolet ,  quam  foeminis ;  pueris  longe  celerior  quam  adultis  ,  in  fenili 
aetate  autem  tardior  3  in  obelis  longe  debitior  pulfus  fentitur ,  quam  in  graci¬ 
libus  .  Non  naturalem  pulfus  mutationem  dixit  ,  quae  poli  exercitationes  cor¬ 
poris  ,  balnea  ,  cibum  larg  um  &c.  obfervatur  (x)  .  Praeternaturalem  autem 
pulfus  mutationem  appellavit ,  quae  a  cautis  morbotis  fit  ( y ')  .  Optimum 
ergo  foret  ,  ut  prius  cognofceretur  ,  qualis  pulfus  aegro  naturalis  fuerit ,  an¬ 
tequam  morbo  corriperetur  3  unde  optime  Celfus  dixit  (vide  Commentaria  §. 
002.  7. )  cum  par  fcientia  fit ,  utiliorem  tamen  Medicum  effe amicum  ,  quam 
extraneum  .  Verum  hoc  femper  fieri  non  poteft  ,  cum  multi  Medicos  defide - 
Yent ,  cum  quibus  fani  nullum  habuerunt  commercium  (2)  .  Adeoqne  nihil 
tuperefl  in  tali  cafu  ,  niti  ut  Medicus  ad  generales  pulfuum  mutationes  ratio- 
me  aetatis,  fexus  ,  temperiei  &c.  attendat .  Praeftat  etiam  in  utraque  manu 
pulfurn  explorare  ,  cum  faepe  ob  fitum  profundiorem  ,  vel  diverfam  magnitu¬ 
dinem  arteriae  ,  in  una  manu  longe  debilior  pulfus  percipiatur  ,  quam  in  alte¬ 
ra  .  Simulque  conducet  Celti  monitum  ,  (de  quo  ad  §,  571.  mentio  facla  fuit) 
ut  nempe  Medicus  non  protinus ,  ut  venit ,  tangat  aegri  pulfurn  ,  fed  prius 
hilari  vultu  afildeat ,  Se  aegri  metum  ,  ti  quis  eft  ,  probabili  fermone  leniat . 
Saepe  enim  aegri  ,  de  morbi  periculo  folliciti ,  ad  primum  Medici  afpe&um 
turbantur  ,  &  mira  tunc  a  fola  hac  caufa  in  pulfu  mutatio  percipitur,  quae  ta¬ 
men  paulo  pofl  cellare  folet . 

Si  ergo  pulfus  mutatio  a  morbo  ,  ut  caufa  unica  ,  fa£ta  fuerit ,  tunc  fequen- 
tes  regulae  locum  habent  . 

Quo  debilior  .  Detignat  enim  vires  moventes  fanguinem  per  vafa  immi¬ 
nutas  effe  ,  vel  liquidi  movendi  copiam  deficere  ,  five  hoc  fiat  poft  validas 
evacuationes  praegreffas,  five,  in  plurimis  vatis  obftru&is  Se  dilatatis  accumu¬ 
lato  fere  omni  fanguine  ,  pauculum  per  vafa  adhuc  libera  fluat  ,  quod  nonfuf- 
iicit  arteriis  valide  dilatandis  .  Cum  autem  materiae  febritis  concodtio  ,  fub- 
auao  ,  Se  per  criticas  evacuationes  de  corpore  expuitio  ,  vel  per  metaflafim 
ad  quaedam  loca  corporis  depolitio  ,  requirant  circulatorii  humorum  motus 

ro- 
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robur  ,  patet  fatis  pulfus  debilitatem  femper  mali  ominis  effe  .  Contra  vero 
pulfus  fortis  bonum  femper  fignum  dat ;  &  fi  nimis  validus  fuerit  in  his  febri¬ 
bus  ,  fanguinis  miflione  aliifque  remediis ,  §.  610.  enumeratis,  poterit  facile 
ad  debitum  moderamen  reduci ,  cum  alia  ex  parte  difficillimum  faepe  fit  col- 
lapfas  vires  vitales  in  morbis  reftaurare .  _ 

Frequentior  ,  inaequalior  & c.  Eo  enim  magis  a  pulfu  fano  recedit  ,  qui 
naturaliter  tardus  &  aequalis  effe.folet .  In  moribundis  autem  tales  pulfus  ap¬ 
parent  ,  debiles  &  celerrimi  nempe  ,  ut  illorum  rythmi  diftingui  nequeant  , 
fubinde  uno  alterove  validiori,  pulfu  intercurrente  ,  dum  cor ,  colle&a  in  fi- 
nubus  venofis  &  auriculis  copia  parum  majori  fanguinis ,  plus  repletum  vali¬ 
dius  adhuc  contrahitur,  atque  hoc  facio  intermittit  iterum  pulfus  5  vel  celer¬ 
rimae  &  minimae,  tantum  quafi  undiilation.es  in  arteria  percipiuntur  ,  donec 
iterum  cor  impletum  validiorem  pro  momento  pulfum  facit  .  Cum  ergo  haec 
denotent  vitam  in  ipfo  fui  fonte  vacillare  ,  patet  fatis  ,  quam  fuaeftum  praefa» 
gium  tales  pulfus  dent  in  morbis . 

Notandum  tamen ,  dum  materia  morbi ,  per  febrim  ipfam  fu  badia  &  cocia., 
movetur  per  vafa  ,  &  ad  criticas  evacuationes  vel  metaftafes  difponitur  ,  mi¬ 
ras  faepe  in  pulfu  perturbationes  obfervari  ,  quae  tamen  nihil  tunc  mali  prae- 
fagiunt  9  de  qua  re  in  Commentariis  §.  587. ,  ubi  de  crifi  agebatur  ,  diclum 
fuit.  Verum  ex  cod Ionis  fignis  praegreffis  ,  morbi  fladio  ,  &  crifis  futurae 
indiciis  diftingui  pofihnt  tales  pnlfuum  mutationes  ab  illis  ,  quae  a  morbi 
vehementia  &  malignitate  ortum  ducunt .  Idem  vero  in  multis  aliis  fvmpto- 
matibus  hac  paragrapho  recenfitis  obtinet  ,  quod  nempe  quandoque  (al li¬ 
tarem  crifim  praecedant  ,  vel  &  comitentur  j  adeoque  hoc  femel  monuit 
fe  fufficiet . 

Refpiratio  quo  difficilior frequentior  5cc.  Refpirationis  confiderationem 
attentam  in  morbis  magni  fecit  Hippocrates  ,  atque  inde  longe  plura  praefa- 
gia  deduxit ,  quam  a  pulfu  .  Si  autem  bene  intelligatur  ,  qualis  refpiratio 
fit  in  optima  fanitate  ,  patebit  evidenter  ,  quantus  fit  morbo&e  refpirationis 
ab  illa  receflus  .  Optima  enim  refpiratio  fit,  quando  aer  fine  ullo  fonitu  , 
abfque  interruptione  ,  libere  <k  latis  lente  ducitur  ,  retinetur  ,  educitur:  atque 
talis  refpiratio  defignat  ,  organa  omnia  refpirationi  fervlentia  rite  valere,  pul¬ 
mones  facile  explicari  5  fanguinem  commode  tranfmitti  ,  adeoque  aptum  elfe 
fluere  per  vafa  omnia  corporis  (a)  .  Patet  hinc  ratio  ,  quare  Hippocrates  (A) 
dixerit  :  Spirandi  vero  facilitatem  exifimare  cpcrtet ,  quod  valde  magnam 
vim  habeat  ad  falutem  in  omnibus  morbis  acutis  ,  qui  cum  filre  funi  ,  6^ 
quadraginta  diebus  judicantur  .  Ubi  vero  illa  fpirandi  facilitas  abefl  ,  fufpe- 
dum  femper  fignum  dat ,  cum  neceffariam  pulmonis  dilatationem  ,  &  liberum 
fanguinis  ex  corde  dextro  per  pulmonem  tranfitum  ,  impedita  effe  denotet  . 
Notandum  interlm  ,  ex  mala  conformatione  thoracis  in  gibbofis  v.  g.  9  tumo¬ 
re  abdominis  in  gravidis  ,  pluribufque  fimilibns  caufis  ante  morbum  praeexi- 
fiencibus  ,  liberam  thoracis  dilatationem  impediri  gofle  $  quae  ergo  tunc  nihil 
ad  prognofin  faciunt  ,  nifhquatenus  a  levioribus  malis ,  ad  perverfam  talem 
conformationem  accedentibus  ,  refpiratio  magis  impediatur  . 

Tnm.IV.  "  G  Diffi- 
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Difficilis  autem  refpiratio  dicitur  ,  quae  longe  majori  cum  molimine  fit  , 
quam  in  corpore  fano  quiefcente&  vigilante  obfervatur  5.  tunc  enim  adeo  len¬ 
ta  &  quietayft  ,  ut  vix  advertatur  .  Notum  enim  ed  ex  Phyfioiogicis,  refpi- 
rationem  vitalem  &  fanam  fieri  abfque  voluntatis  imperio  ,  nam  &  homine 
xnfcio  &  dormiente  pergit  }  interim  tamen  ad  hanc  refpirationem  vitalem  ac¬ 
cedere  poffe  alias  caufas  ,  voluntatis  imperio  fubditas  ,  quae  longe  violentio¬ 
ri  pe&oris  dilatationi  in  infpiratione ,  ejufdemque  arciationi  in  exfpiratione  , 
fervinnt .  Plurimi  enim  mufculi  &  fatis  validi  ,  quamvis,  fimul  &  aliis  ufi- 
bus  inferviant ,  ex  voluntatis  imperio  tamen  &  refpirationi  operantur  (c)  , 
cumque  illi  <5e  majores  &  fortiores  fint  his  ,  qui  refpirationem  vitalem  faciunt > 
pofTumus  pro  lubitu  refpirationem  augere  ,  minuere  ,  imo  &  integre  fidere  . 
Ubi  ergo  in  febribus  ob  minus  facile  dilatabilem  pulmonem  ,  vel  difficilio¬ 
rem  tPanfitum  fanguinis  per  pulmonalem  arteriam  moledifiimus  anxietatis  fen- 
fus  (vide  §.631,)  oritur,  omni  molimine  refpirationis  has  refiden.ti.as  fupe- 
rare  nititur  homo  ,  atque  omnium  illorum  mufculorum  adiionem  in  auxilium 
adhibet  *  tuncque  difficilis  refpiratio  dicitur  ,  quae  femper  fupponit  pulmo¬ 
nis  minus  facilem  diiatabiiitatem  in  parte  aerea,  vel  fanguinis  per  arteriam 
pulmonalem  tranfrnittendi.  immeabilitatem  ,  vel  8c  majorem  celeritatem  mo¬ 
tus  fanguinis  per  vafa  pulmonis  ,  vel  plura  ex  his  aut  omnia,  fimul  ..  Novi¬ 
mus  enim  ,  ut  omnis  fanguis  ,  corde  dextro  contentus  ,  per  pulmonem  rapi¬ 
do  motu  tranfire  podit  in  cor  finidrum  ,  requiri  pulmonis  in  parte  aerea  di¬ 
iatabiiitatem  ,  unde  in  foetu  alias  vias  fanguini  ex  uno  cordis  cavo  in  alte¬ 
rum  tranfeunti  natura  paravit ,  quae  deinde  in  homine  nato  &:  refpirante  obli- 
terantur  :  ubi  ergo  fpafmodice  contrafto  pulmone  in  adhmaticis  ejus  facilis 
diiatabilitas  impeditur  $  vel  in  morbis  inflammatoriis  pulmonis  fanguis  per  ul¬ 
timas  arteriae  pulmonalis  angudias  tranfire  nequit  *  vel  in  animalibus  caete- 
roquin  fanis  ,  valido  corporis  motu  accelerata  circulatione  ,  major  copia  fan¬ 
guinis  intra  idem  tempus  per  pulmonem  tranfire  debet  ;  tunc  majori  molimi¬ 
ne  perficitur  refpiratio  ,  omnibus  illis  mufculis  voluntariis  agentibus  ,  qui  ad 
placidam  &  fanam  refpirationem  non  requiruntur 

Apparet  hinc  ratio  ,  quare  npfyttpor  vocaverit  Hippocrates  (d)  dif¬ 

ficilem  refpirationem  ,  ac  fi  drangularetur  horno  ;  tunc  enim  validi  pecloris 
motus  obfervantur,  fic  ut  fingulis  infpirationibus  dragula  ,  aegrorum  talium 
corporibus  incumbentia  ,  attollantur  ;  unde  quafi  manifedam  refpirationem 
vocavit ,  quia  in  fanis  &  quiefcentibus  vix  ullus  pecloris  motus  apparet,  dum 
refpirant  .  Alibi  vocavit  wwpct  perlupo v  ( e )  ,  refpirationem  fublimem  , 
quando  codis  fuperioribns  valido  nixu  elevatis  totum  pe£fus  attolli  videtur  . 
Ubique  autem  damnavit  in  morbis  acutis  difficilem  refpirationem  ,  dicens  : 
Qttjbufc unque  in  febribus  non  intermittentibus  fpirandi  difficultas  jit,&r  de¬ 
lirium  ,  lethale  ( f) .  Sempfer  ergo  eo  pejor  &  lethalior  morbus  erit  ,  quo 
refpiratio  fuerit  difficilior  &  frequentior  }  dum  miferi  ,  aeque  ac  fani  homines 
pod  validos  curfus ,  anhelant ,  &  omni  molimine  pulmonem  dilatare  nituntur. 

Ap- 
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Apparet  tunc  ille  motus  pinnarum  nafi  ,  ut  nempe  naribus  didu£fis  major  co¬ 
pia  aeris  adhuc  hauriri  poflit ,  ficque  pulmo  magis  dilatari  .  Funeflum  hoc 
lignum  adefi  tunc  imprimis  ,  quando  ,  fradtis  jam  viribus  ,  nec  eredlo  in  ledlo 
corpore  federe  amplius  poffynt  aegri ,  neque  validis  mufculorum  voluntario¬ 
rum  nixibus  adjuvare  valent  fufFocatam  fere  refpirationem  .  Dum  equi  rapi- 
diflimo  curfn  exerciti  anhelant  ,  apparet  evidentidime  pinnarum  nafi  motus  , 
&  folito  major  narium  didu&io  :  unde  &  veterinarios  equis  nares  difcindere 
legitur  ( g  )  ,  ut  facilius  aerem  infpirare  poflint . 

Verum  ,  cum  dolor  circa  vitalia  vifcera,  &  partes,  quae  illis  adjacent, 
refpirationem  impedit  ,  malum  lignum  efl  j  &  in  acuta  pleuritide  faepe  fe 
ipfos  fuffocant  aegri  *  dum  ob  doloris  acerbitatem  pe&us  dilatare  nequeunt: 
unde  tunc  ,  fanguine  ,  a  capite  per  venas  redeunte  ,  non  potente  fe  commode 
evacuare  in  cor  dextrum  plenum  ,  ob  impeditum  defectu  refpirationis  liberum 
per  pulmones  traniitum  ,  encephalon  a  didentis  fanguine  valis  comprimitur  ; 
hinc  hebetes  &  femifopiti  faepe  aegri  in  peffima  pleuritide  jacent,  vix  amplius 
de  dolore  conquerences  ,  dum  interim  celerrima  &  difficilis  refpiratio  fum- 
mura  difcrimen  notat  .  Hinc  forte  Hippocrates  monuit  (h)  frequentem  refpi¬ 
rationem  dolorem  fignificare  ,  vel  inflammationem  in  locis  fupra  feptum 
tranfverfnm  .  Optime  tamen  notavit  Galenus  (j) ,  refpirationem  laedi  ,  fi 
doleant  aliae  etiam  partes  ,  quae  in  refpiratione  debent  moveri  $  unde  St  he¬ 
pate  ,  ventriculo  ,  liene  &c.  inflammatis  8c  dolentibus ,  idem  contingere  mo¬ 
nuit  .  Unde  generalius  in  Coacis  (  4)  axioma  habetur  :  Refpiratio  ,  quae 
frequens  parva  efl  9  inflammationem  (9*  dolorem  in  locis  principalibus 
ftgn  flcat . 

Verum  &  inordinata  refpiratio  funefli  ominis  efl  .  Talis  autem  vocatur, 
quando  non  eodem  modo  peragitur  ,  fed  nunc  longe  validior  fit ,  mox  iterum 
obfcurior  .  Talis  fuit  refpiratio  rara9  magna  per  tempus ,  &  rurfus  brevifpirti 
(  tfpaypnvo  s  )  ( l )  in  muliere  phrenitica ,  quae  vigefima  prima  die  morbi 
obiit ,  Sc  cui  ad  finem  ufque  refpirationem  magnam  &  raram  fuifle  Hippocrates 
dicit.  Similem  refpirationem  &  in  alio  aegro  (m)  ,  qui  vigefima  quarta  die 
phreniticus  obiit ,  notavit .  Unde  &  talem  refpirationem  delirium  fignifica¬ 
re  ,  aut  &  convulfionem  ,  dixit  (n) .  Ad  refpirationem  inordinatam  pertinet 
&:  illa  ,  quando  valida  infplratio  efl  ,  exfpiratio  parva  ;  &  contra  ,  fi  parvam, 
infpiratlonem  valkta  exfpiratio  fequatur  (o)  ,  vel  faltem  quae  ob  magnum 
molimen  $  quod  aegri  adhibent  ,  valida  videtur  ,  dum  diffientis  buccis  aerem 
efflant;  quales  aegros  alibi  (  *h<pvc ruvrtf  J  efflantes  vocavit  (p)  .  Huc  etiam 
pertinet  illa  ,  quae  duplicata  intror  evocatione  ,  quafi  fuperinfpir  antibus  ae¬ 
gris  fit  (q) .  Talis  refpirationis  fpecies  in  plorantibus  pueris  adefl  ( fnikfen )  8C 

C  2  quan- 


(  g  )  Holler.  Comment.  in  Coae,  Hippocrat.  pag.  4 67.  ( h  )  In  Frognodicls 

textu  24.  Charter.  Tona. VIII.  pag.607.  (i)  De  Refpirat.  diffic»  Lib.  T.  cap.  12® 

Charter»  Tom.VII.  pag.i  52»  (£)  Num.261.  Charter.Torn.VIIT.  pag.$66. 

(/)  Lib.III.  Epidem.  aegrot.  17.  Charter.  Tora,  IX.  pag.  309. 

C  m  )  Ibici,  aegrot.i6.pag,$  10.  (  n  )  In  Prognofh  textu  2  4.Gharter.Tom«VlU* 

pag.  607.  In  Coacis  Praenot.  Num.  261.  Ibld.  pag. $66. 

(  0  )  Ibi  d.  in  Coacis.  (  p)  Ib  id.  Num.  67.  pag.  8?  6. 
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quandoque  in  aegris  occurrit: :  fic  in  Philifco  ( r)  ,  qui  fexto.die  periit  ,  ad  fi- 
nem  ufque  refpirationem  fuiflfe  magnam  &  raram  ,  velut  revocanti  (  wc-w $p 
«vxxctMptv u  J  notatur  .  Videtur  &  fimiiem  refpirationis  anomaliam  alibi 
7i vw^a  irpoo-noTiTOv  vocaflfe  ( f)  i  quem  locum  Cejfus  (t)  hoc  modo  vertit  : 
Otiorum  faucibus  infibre  illiditur  f  piri  tus  9  injiat  his  nervorum  difentio  . 
jLuctuofa  autem  &  gemebunda  fpiratio  ,  quam  pariter  in  morbis  acutis  damna¬ 
vit  Hippocrates  (u) ,  huc  etiam  referenda  videtur  . 

Damnavit  &  frigidam  refpirationem  ,  tanquam  lethalem  \  fervidam  autem, 
quae  aerem  exfpiratum  quali  incendit  (vide  §.  739.)  &  fuliginofam  ,  etiam 
lethalem  dixit ,  fed  minus  tamen  ,  quam  frigidam  (x) .  In  textu  quidem  ha¬ 
betur  nvPSTvti** :  verum  cum  nullus  hujus  verbi  fenfus  eflfet  in  hoc  loco,  &  fri- 
oidae  refpirationi  opponatur  ,  videtur  legendum  eflfe  wupZhs .  Frigida  autem 
refpiratio  gangraenam  jam  in  pulmone  eflfe  docet ,  adeoque  certilfime  lethalis  : 
fervida  vero  ,  fummum  ardorem  circa  vitalia  vifcera  defignat  ,  adeoque  fum- 
mum  quidem  periculum  notat  ,  non  tamen  adeo  abfolute  mortem  inflantem  , 
ac  quidem  frigida  refpiratio  . 

Laflitudo  quo  vehementior  ,  debilitas  major  „  Spontaneas  laflitudines 
morbos  denunciare  ,  dixit  Hippocrates  (jy),  quae  faepe  obfervatae  ,  dum 
inflammatoria  fanguinis  fpiflitudo  nata  ad  morbos  acutos  difponit  .  Ubi 
eroo  indens  laflitudo  adeft  ,  fanguinis  immeabiiitas  jure  metuitur  ,  impri- 
m?s  in  morborum  initiis :  in  iine  enim  exhaufto  per  morbum  corpore  , 
imprimis  pofl  validas  evacuationes  ,  a  mero  defecfu  laflitudo  &  debilitas 
nafcuntur  .  Videantur  illa  ,  quae  in  Capitulo  de  Debilitate  febrili  di&a 

fuerunt  . 

ja&atio  corporis  frequentior  .  Haec  efl  illa  Svcryopia  in  morbis ,  qua  aegri 
jfltum  corporis  continuo  mutant,  ut  molefliflimae  anxietatis  levamen  habeant* 
quae  pe  Almum  femper  lignum  dat  *  cum  contra  facile  morbum  ferre  inter  opti¬ 
ma  ligna  habeatur  .  Videantur  ,  quae  circa  hanc  rem  habentur  in  Capitulo 
de  Anxietate  febrili  . 

Decubitus  in  dorfum  ,  exten  lis  membris  ,  frequentior.  Bonum  lignum  efl 
in  morbis  ,  fi  fic  decumbant  aegri  ,  uti  fident  fani  (z)  .  Qualis  autem  fano¬ 
rum  decubitus  fit  ,  ibi  defcribit  ,  uti  alia  occafione  in  Commentariis  §.21  r. 
memoravi ,  ubi  de  naturali  unione  partibus  vulneratis  concilianda  agebatur. 
Optimum  enim  efl  ,  ut  aegri  in  alterutrum  latus  decumbant ,  manibus  ,  coi¬ 
to*  cruribufque  parum  redu&is  ,  fic  enim  plurimi  fani  cubant  .  Quo  au¬ 
tem  magis  a  naturali  fanorum  dormientium  fitu  recedit  aegri  decubitus  ,  eo 
pejus  lignum  in  morbis  .  Ubi  ergo  refupinus  in  dorfum  decumbit  aeger  ,  ta¬ 
lem  litum  habet ,  qualem  cadaver  propria  gravitate  fola  acquirit  ,  adeoque 
xefolutionem  virium  oflendit .  Uti  enim  optime  notavit  Galbius  (a) ,  non 

omnes  mufculi  otioli  fnnt  in  dormientibus  ,  fed  quidam  agere  pergunt ,  dum 

fa- , 

(O  Epidem.i.  aegrot.i.  Gharter.Tcm.lX.pag^i?.  (f)  Aphor.6$.  Sed.  IV. 
Charier.Tom.IX.p3g.  17 3.  ( t  )  Lib.H.cap.7.  pag.64.  (  u  )  Aphor.^4.  Sed.  VI. 

Charter.Tom.IX.pag.zStS.  (x)  Coae.  Praenot.  Num.  261.  Charter.  Tom.VllI. 
pag.$66.  ^  (y)  Aphor.  4.  Sed.  II.  Charter.  Tom.  IX.  pag.46. 

(  2  )  nippocrat.  in  Prognod.  textu  1 5.  &  feq.Gharter.  Tom.VllI. pag.tfoo. 

(a)  Lib.II.  deMotu  mufcul.  cap.4. Charter.Tom.V.  pag.3S6.3S7. 
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famis  homo  dormiens  alterutri  lateri  incumbit :  fi  enim  cadaver  humanum  in 
tali  fitu  poneretur  ,  ilico  vel  in  dorfum  vel  in  ventrem  prohiberetur  ,  prout 
huc  illucve  fua  gravitate  vergeret .  Sic  videmus  moribundos  refupinos  jace¬ 
re  ,  &:  in  ultimo  mortis  agone  omnes  extendere  artus ,  ac  fi  direUo  hoc 
omnium  vaforum  per  artus  diftributorum  fitu  humorum  motus  per  illa  adhuc 
juvare  vellent  :  adeoque  patet  ,  talem  aegrorum  decubitum  notare  ,  quod 
morbus  in  mortem  tendat  ,  Patet  ergo  ratio  ,  quare  Hippocrates  (&)  talem 
decubitum  damnaverit  ;  &  pejorem  adhuc  dixerit ,  fi  corporis  trunco  decli¬ 
ves  aegri  verfus  pedes  delabantur  ,  vel  manus  ,  collum  ,  cruraque  inaequali¬ 
ter  difperfa  &  nuda  habuerint ,  ore  hiante  afliduo  dormiant ,  vel  fupinis  ja¬ 
centibus  crura  multum  contradla  &  disjunAta  fuerint,  aut  proni  in  ventrem 
cubaverint ,  nifi  per  fanitatem  fic  affueverint  $  vel  denique  ,  dum  morbus  vi¬ 
get  ,  continuo  erecti  in  lecto  refidere  velint .  Omnia  enim  haec  quampluri- 
mum  a  fanorum  decumbentium  habitu  &  fitu  diffant . 

Rationis  ,  affedtuum  ,  quo  ufns  perturbatior  .  Vel  plebi  notum  efl  ,  pefti- 
mum  lignum  effe  ,  fi  aegri  confuetis  animi  affectibus  careant ,  vel  omnino  op- 
pofitis  afficiantur  .  Si  enim  de  uxore  ,  liberis  ,  amicis  ,  nulla  amplius  aegris 
cura  fit  ,  fato  jam  perditos  ( '  ve  ege  menfchen  )  dicunt  omnes  ;  &  contra  ma¬ 
gnam  fpem  fanationis  concipiunt ,  fi  de  his  foliiciti  fuerint,  quae  amaverant 
fani  .  Patet  hinc  ratio  ,  quare  Hippocrates  damnaverit  ferox  ab  homine  mo¬ 
derato  refponfum  ,  uti  etiam  ,  fi  aegri  praeter  confuetudinem  aliquid  face¬ 
rent  ,  vel  aliquid  in  animum  inducerent  prius  non  confuetum  }  vel  contra  a 
confuetis  non  afficerentur  :  uti  alia  occafione  ,  dum  de  delirio  febrili  ageba¬ 
tur  ,  in  Commentariis  §.  702.  dictum  fuit  .  Defignat  enim  ,  per  morbum 
mutari  jam  naturalem  flatum  fenforii  communis  >  a  quo  ratiocinium  animique 
affectus  pendent . 

Appetitus  magis  proftratus,  digelfio  moleffior  .  Primum  indicatum  in  cu¬ 
ra  generali  febrium  ,  §.  598.  memorata  ,  erat ,  ut  vitae  ejufque  viribus  con- 
fuleretur  3  conffititque  ex  illis  ,  quae  ad  §.  5*99.  dicta  fuerunt  ,  ad  hanc  indi¬ 
cationem  requiri  cibos  &  potus  fluidos  ,  facile  digerendos  ,  &  putredini  omni 
adverfos  &c.  Verum  optima  etiam  talia  ingelfa  nihil  proderunt ,  fi  non  fu- 
periit  tantum  de  viribus  ,  ingelfa  mutantibus  in  nataram  nolfram  ,  ut  poifint 
haec  affumta  retineri  ,  fubigi ,  &  dilfribui  per  corpus  .  Ubi  ergo  appetitus 
adeo  proftratus  eft  ,  ut  quaevis  etiam  alimenta  aegri  abhorreant  ,  vel  affumta 
ilico  evomant ,  vel  ab  iifdem  gravetur  corpus ,  &  anxietas  magna  oriatur  , 
tunc  nihil  inde  emolumenti  haberi  poterit  ,  &  quotidie  magis  magifque  dete¬ 
rentur  vires  per  morbum  ,  adeoque  non  poterit  aeger  fufficere  ad  cofflonem 
&  crifim  ufque  .  Simul  etiam  ex  his  fymptomatibus  novimus  ,  vifcera,  quae 
alimentis  affumendis ,  retinendis  ,  digerendis  &c.  ferviunt ,  per  morbum  in 
fuis  fundfionibus  magnopere  laefa  effe  ;  adeoque  appetitus  deletio  Sc  digelfio 
molefta  nocebunt  tanquam  lignum  &  caufa  . 

lirina  rubicundior  .  Caloris  interni  fignum  dare  urinae  rubedinem  §. 
dictum  fuit :  verum  probatum  fuit  §.  6 7$. ,  caloris  augmentum  in  febribus 
ortum  debere  violentiori  partium  fluidarum  in  fe  mutuo  ,  in  vafa  ,  horumqu§ 

ia 

(  b  )  In  PrognofHcIs  Cfoarter.  Tom.VIII.  pag.  6ou  &  feq* 
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in  illas  attritui  3  adeoque  ,  quo  urina  rubicundior  fuerit  ,  eo  major  attritus 
ille  praegrefifus  fuit  ,  uti  &  calor  .  Omnia  ergo  illa  mala  ,  quae  §.  100.  & 
689.  enumerata  fuerunt  ,  praevidentur  3  &  praecipue  humorum  degeneratio  in 
acrimoniam  putridam  ,  oc  tenerrimorum  vaforum  deftruddio  .  Patet  hinc  ra¬ 
tio  ,  quare  inter  figna  futuri  delirii  Hippocrates  (c)  recenfuerit  urinas  non  fub- 
, fidentes ,  praer abras  ,  cum  fufpenfis  , 

Gradior ,  turbidior ,  cum  fedimento  minori .  Uti  enim  dictum  fuit  ad 
§.  731.,  talis  urina  quam  maxime  a  conditionibus  urinae  fanae  recedit ,  adeo- 
que  magnam  humorum  mutationem  per  febrim  faciam  offendit .  Cum  autem 
urina  contineat  aquam  {anguinis  ,  falem  ejus  jam  acriorem  &  alcalino  proxi¬ 
mum  ,  oleum  fanguinis  pariter  jam  acrius  fa&um  &  putrefe&o  proximum  , 
terramque  tenuem  ,  fatis  volatilem  ,  valde  attritam  (d ;  3  patet  tunc  cr  a  fluo¬ 
re  m  fieri  urinam  ,  dum  his  contentis  faturatior  efl*  .  Verum  quo  validior  fe¬ 
bris  fuerit ,  eo  major  attritus  &  degeneratio  falium  &  oleorum  fanguinis  in 
majorem  acrimoniam  adfunt ,  adeoque  eo  major  copia  talium  ,  quae  per  uri¬ 
nam  debent  exire  de  corpore  .  Omnia  autem  haec  ,  fi  urinae  in  febribus  per* 
milia  manent  intime  ,  rubicundam  urinam  faciunt ,  diverfa  coloris  intenfi- 
tate  ,  pro  varia  imprimis  olei  fanguinis  ,  acrioris  jam  redditi  ,  admiftione  • 
Si  vero  tanta  fit  contentorum  urinae  copia,  vel  diluentis  vehiculi  inurina 
penuria  ,  ut  illa  ,  quae  in  urina  foluta  haerent ,  aequabiliter  fullineri  nequeant, 
turbatur  urina  &  opaca  redditur  ,  citius  vel  ferius  pro  varia  contentorum  co¬ 
pia  &  indole  ,  &  majori  minorive  frigoris  gradu  ,  cui  talis  urina  exponitur. 
Videmus  enim  hyemali  fub  frigore  fanorum  urinam  turbari  &  craflam  fieri  , 
quae  tamen  ,  au&o  tantum  calore  ,  iterum  limpida  &  tenuis  redditur  .  Idem 
etiam  aellivis  caloribus ,  per  fudores  difflata  fanguinis  aqua  ,  contingit  ,  dum 
fic  rubra  &  acris  urina  redditur  ,  quae  quandoque  fatis  cito  turbida  &  opaca 
fit  3  affiifa  vero  aqua  calida ,  redit  pelluciditas  3  vel  etiam  ,  fi  poilea  dilutior 
calida  urina  addatur  :  unde  faepe  mirantur  ignari  ,  dum  urinam  ,  vefperi 
ante  fotnnum  emiflam  ,  turbidam  mane  redditam  vident,  atque  paulo  pofl 
iterum  pellucidam  ,  cum  recens  &  calida  urina  illi  admifeetur  .  Dum  autem 
fecedunt  illa  ,  quae  foluta  manere  nequeunt  in  urina  ,  fi  liquido  ,  cui  inna¬ 
tant  ,  fpecifice  graviora  fuerint  ,  fundum  petent  citius  vel  ferius  pro  vario 
ponderis  exceflTu  3  ubi  vero  idem  cum  liquido  continente  pondus  habent  ,  vel 
major  cohaefio  fit  partium  liquidi,  quam  ut  ab  his  particulis  excuffis  feparari 
poflint  ,  tunc  manebunt  in  eodem  loco  ,  neque  fubfidebunt  particulae  excuf- 
fae  ,  fed  opaca  &  turbida  manebit  urina  .  An  forte  per  validum  attritum  fic 
divifa  fuerunt  haec  omnia  in  minimas  moleculas  ,  ut  au&a  fuperficie  minua¬ 
tur  proportionalis  gravitas  ?  certe  argentum  vivum,  fluidum  ponderofiflimum, 
per  ignem  divifurrnn  minima,  per  aera  volitat .  Defi/gnat  ergo  talis  urina  va¬ 
lidum  attritum  particularum  fluidarum  ad  fe  mutuo  &  ad  vafa  ,  (olidarum 
partium  corporis  detritum  ,  adeoque  minimis  U  tenerrimis  vafculis  magnam 
vim  inferri  ,  humores  corporis  per  morbum  plurimum  degenerare  a  fanita- 
tis  legibus  ,  falefque  &  olea  acriora  reddi ,  &  majori  hmc  copia  per  uri¬ 
nam  expelli  ,  fimulque  diluenti  &  tenuiflima  parte  humores  deftitui .  lln- 

■  'de 

{  e  )  In  PrcrrTietic.  Life.  1.  Charter.  Tom.VIII.  pag.fi*. 

(  d  )  H*  Boerhaave  lnftiiut.  §.  377. 
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de  apparet  magnam  difcrimen  in  febribus  continuis  putridis  ,  quod  talis  uri- 
na  indicat  . 

Patet  hinc  ratio  ,  quare  Galenus  (  ?  )  dixerit  :  Quod  fi  turbida  (  urina  )  fit , 
qualis  veterinorum  (  wrofyyianr  )  apparet  9  crudis  vocatis  humoribus  refertas 
quidem  venas  ejfie  indicabit ,  non  vero  quiefcsre  circa  illos  naturam  9Jed  vali¬ 
de  concoquere  .  Laudat  deinde  celerem  feparationem  craffi  a  liquido  ,  &  ubi 
iubfidentia  alba  laevis  &  aequalis  eft  ,  tunc  nataram  crudos  humores  fupera- 
turam  indicabit  ,  (in  minus  ,  contrarium  .  Deinde  addit  univerfalem  hanc 
regulam  :  Verum  omnium  turbidarum  urinarum  generalis  nota  tibi  fit  fe pa¬ 
rat  io  ,  vel  cito  y  vel  tarde  fa&a  ,  aut  omnino  nulla  .  Prima  optimum  fignum 
dat  ,  fecunda  minus  bona ,  tertia  peflima  . 

Turbidae  autem  illae  urinae  vel  eminguntur  tales  ,  vel  redduntur  pellucidae 
&  paulo  poli  turbantur  ,  talefque  permanent ,  quod  faepius  in  his  febribus 
contingit .  Vocavit  Hippocrates  ( f)  has  urinas  fubjugales  ,  quia  in  equis  , 
vaccis,  8c  fimilibus  animalibus  talis  urina  naturaliter  obfervatur  $  atque  fe- 
quenti  modo  defcripfit  in  P  hili  ni  uxore  ,  quam  decimo  quarto  die  a  puerpe¬ 
rio  febris  prehenderat  :  Undecimo  die  morbi  minxit  urinam  confertim  copio - 
fiam?  crajjhm,  albam,  quale  quid  ex  urinis  fubfidentibns  fit ,  quando  returhan - 
tur  ;  multo  tempore  rthtla  non  fubfidebat .  Color  craffities  fimilis  erat 
fiubjugalium  .  Talia  mejebat ,  qualia  ego  vidi .  Tales  autem  urinas  ubique 
damnavit  *  non  enim  apparent  nifi  in  febribus  ,  quae  periculofis  fymptomati- 
bus  ftipantur  ,  Capitis  dolores  praefentes  ,  vel  mox  adfuturos ,  poli  fimiles 
urinas  monuit  alibi  (g,) ,  Et  in  Prognofiicis  (h)  ,  poflquam  urinam  fulvam 
&  tenuem  cruditatis  lignum  e(Te  dixerat ,  addit  ,  magis  lethales  ede  eradas 
urinas.  Tunc  autem  imprimis  peflima  quaeque  exfpedanda  funt ,  (i  per  plures 
dies  tales  maneant ,  absque,  fubfidentia  3  fi  enim  fubfidere  inceperint  ,  meliora 
fperare  licet  .  Sic  in  Pericle  (i)  primo  die  urinae  copiolae  albae  turbidae  ade¬ 
rant  ,  quae  fedimentum  non  deponebant  ,  fecunda  die  cradae  quidem  erant , 
fed  magis  fubfidebant  $  tertia  die  jam  concoctae  multam  fedimentum  contine¬ 
bant  3  &  quarta  die  fndore  calido  copiofo  perfeci  e  judicatus  aeger  a  periculofo 
morbo  evalit .. 

Tales  ergo  cradae  urinae  cruditatem  magnam  morbi  defignant  in  febribus  ? 
&  validum  impetum  ,  quo  natura  in  morbi  materiam  agit ;  unde  nifi  cito 
mutentur  in  melius  ,  in  acutiflimis  morbis  certam  perniciem  fere  demonflrant* 
in  mitiori  morbo  longitudinem  ,  &  difficilem  crilim  . 

Vel  &  tenuior  ,  magisque  aquofa  .  Defignat  enim  talis  urina  ,  retineri 
in  corpore  illa  ,  quae  per  has  vias  naturaliter  de  corpore  evacuantur  $  olea 
nempe  &  fales  fanguinis  acriora  reddita  ,  magis  adhuc  nocitura  ,  quia  in  fe¬ 
bre  acuta  continua  putrida  omnia  citius  in  corruptelam  vergunt ,  quam  in  fa- 
nitate  .  Obfervatur  &  talis  urina  quandoque,  dum  fanguis  inflammatoria  den- 
fitate  immeabilis  redditus  aquae  ,  quantumvis  copiofae  ingeftae  ,  mifcelamt 

refpuit. 


(  e  )  De  Sanitate  tuenda  Lib.  IV.  cap.  4.  Charter.  Tom.  VI.  pag.  iai. 

(/)  Epidemicor.  I.  aegrot.  4.  Charter.  Tom.  IX.  pag.  104. 

(g  )  Aphor.  70.  Sedr.  IV.  ibid.  pag,  1S0.  &  Epid.  VII.  pag.  797* 

(fb)  Charter.  Tom.  VIII,  pag,  637.  (i  )  Epidem.  3,  aegro"’.  C»  Charter, 

Toni.  IT.  pag.  301. 
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refpult  $  unde  tunc  potus  affumtus  datim  per  urinae  vias  elabitnr  .  Hinc  pa¬ 
tet  ratio  illius  aderti,  quod  apud  Hippocratem  (  ^ )  habetur  *  Mala  efl  quoque 
(urina)  quae  poffl  potum  cito  mingitur ,  maxime  iu pleuriticis  &  peripneumo - 
?iicis  .  Sic  &  alibi  tenuem  &  fulvam  urinam  damnavit,  dicens:  Quoad  autem 
urina  fulva  &  tenuis  fuerit ,  crudum  ede  morbum  fignificat  $  li  vero  &  mor¬ 
bus  longus  fuerit  ,  urina  vero  talis  ,  periculum  eft  ,  ne  fufficere  homo  non 
poiTit ,  quoad  concobta  fit  urina  (l) .  Videantur  &  ilia  ,  quae  de  tali  urina 
in  Commentariis  §.712.  dicta  fuerunt . 

#  Parcior  ,  minus  retinenda  .  Ob  eandem  caufam  damnatur  &  urina  par¬ 
cior  ,  quia  defignat  diluente  vehiculo  orbum  fanguinem  non  pode  fuppeditare 
fufficientem  lymphae  copiam,  per  quam  ex  fanguine  eluuntur  acriora.  Unde 

plerumque  parcior  talis  urina  acerrima  ed  &  dranguriofa  ,  continuum  & 
moleflum  mejendi  conatum  efficiens .  Pedimum  pariter  fignum  ed  in  his- 
morbis  ,  fi  absque  voluntatis  imperio  infciis  aegris  elabatur  urina  $  tunc  e- 
nim  femper  infignis  cerebri  laefio  per  morbum  aded  ;  unde  fere  tantum  in 
delirantibus  ,  phreniticis,  comatofis  &c.  apparet  hoc  fymptoma.  ?Aonuit  hoc 
Hippocrates ,  dicens  :  Quae  urinae  non  recordantibus  effluunt ,  pernicifflae  (m). 
Et  deinde  flibjungit  :  Num  ab  his  mejuntur  ,  ac  fi  fedimentum  conturbaveris : 
nempe  perturbatae  &  fubjugalitim  urinis  fimiles  .  Et  alibi  (  n) :  Quos  latet 
mina  procidens  ,  &  pudendum  contrahitur  >  defperati  .  Hujus  textus  aliam 
tamen  le£tionem,quae  melior  videtur,  habent  Foejius  &  Duret us  (o)\>  loco  enim 
hujus  oleri  \ocvbocru  <70  xpov  irpociriivTov ,  tu  cuboioy  ekxovrcu ,  ccj/etoriroi  fic  legunt  : 
Of  iui  A uvdum  ijd  bpov  erpocrTrier^Tov  U  au  edcPoiov ,  hckoovTaj.  cinhTnroi  •  Quos  latet  un- 
na  procidens  ad  pudendum  ,  exfolvuntur  defperati  . 

Motus  quo  magis  tremuli  ,  ta&um  refugientes  ,  ludentes  ,  carpentes  : 
Defignant  enim  haec  omnia  ,  fenferium  commune  affici  }  unde  deliria  ,  con- 
vulfiones  &c.  metuenda  funt.  Videatur  de  his  Capitulum  de  Tremore  Febrili ; 
uti  Sc  illa  ,  quae  in  Commentariis  §.  702.  de  his  tanquam  futuri  delirii  notis 
dicda  fuerunt  .  Illud  autem  fymptoma  ,  quo  aegri  tabium  quafi  refugiunt , 
folus  fere  notavit  Hippocrates  (p)  ,  atque  npos  x&P*  dvouacovns  ,  ad  manum  ex- 
filientes ,  vocavit,  St  male  habere  monuit.  In  talibus  enim  aegris  ,  dum  Me¬ 
dicus  digitos  carpo  admovet  pulfum  exploraturus ,  manus  fubito  refilit  •>  fi 
rogentur  ,  quare  manum  retrahant ,  dicunt ,  fe  hoc  nefcire  .  Videtur  tunc  in 
fenforio  communi  tanta  irritabilitas  elfe  ,  ut  a  leviffima  etiam  nervorum  ,  in 
didita  quamvis  parte  corporis  ,  mutatione  turbetur  totum,  unde  brevi  con- 
vulfiones  inflare  metuerdum  efl .  Ob  eandem  caufam  in  his  aegris  oculi  lu¬ 
men  refugiunt  *  quod  pariter  perniciofum  in  morbis  fignum  ede  Hippocrates 
monuit  (q)  . 

Oculi  quo  luSuofiores  .  Ad  omnia  haec  attendendum  ed  :  unde  optime 

Cei» 


(k  )  Coae.  Praenot. Kf.  ^79.  Charter.  Tom.  Virr.  SS6. 

(  /  )  In  Progne fticis  Charter.  Tom.  VIII.  pag.  6] 4. 

(m)  Prorrhet.  Lib.  I.  text.  28.  Charter.  Tom.  VIII.  pag.  71  $. 

( w)  Coac.praerot.  Kf.  474.  Charter.  Tom.  VIII.  pag.  S79. 

(0)  In  Coacas  Hippocrat.  pag,  365.  (p)'  In  Coae.  Praenot.  N.  61. 

Charter.  Tom.  VIII.  pag.  S79-.  (ffl)  jn  Prognoflic.  Sentent.  10.  Charter. 

Tom.  VIII.  pag»  797*  - 
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Celfus  (r)  jufiit ,  ut  Medicus  neque  in  tenebris  9  neque  a  capite  aegri  re fide  at  f 
fed  illufiriloco  adverfus  eum  ut  omnes  notas  ex  vultu  quoque  cubantis  per*, 
fpiciat »  Oculi  autem  plurima  &  certiflima  figna  dare  folent  in  morbis  :  nec 
3*nirum  ,  cum  Sc  m  fanis  .animi  affedus  varios  in  oculis  obfervare  liceat  9 
8c  prima  ingruentium  morborum  indicia  faepe  in  oculis  appareant .  Dum 
quartanarium  paroxyfmus  jamjam  prehendet  9  pallor  oculorum  adeft  ;  dum  ia 
fyncopen  delabetur  homo  ,  folitus  oculorum  fplendor  minuitur  prius  ,  Ex 
oculis  futurum  delirium  praefagire  noverat  Hippocrates  f  vide  Commentaria 
§.  702.  )  .  In  debilibus  ,  poit  morbos  praegrelfos  ,  hominibus  primum  renaf- 
Centium  virium  indicium  major  oculorum  vigor  dare  folet  .  Unde  non  fine 
ratione  dixit  Hippocrates  (f)9  Oculi  ut  valent9  ita  totum  corpus .  Peffirnum 
ergo  agnum  in  morbis  efl ,  ubi  depravatur  naturalis  ille  oculorum  nitor  & 
fplendor  ,  qui  ab  aequabili  vaforum  impletione  9  8c  aflidua  tenuiflimae  lym¬ 
phae  irroratione  9  qua  oculi  detergentur  ,  pendet  .  Unde  in  moribundis  fice?, 
fqualidi  &  pulverulenti  apparent  :  obvolitantibus  enim  in  aere  puivifculis 
brevi  deturparentur  oculi  ,  nili  frequenti  palpebrarum  ni&atione  ,  &  tenuifli- 
rrae  lymphae  ablutione  ,  depurarentur  continuo  .  Hinc  circa  mortem,  &  de- 
fedlu  illius  liquidi ,  &  dum  infenfiles  jam  &  hebetes  jacent  aegri  ,  non  de¬ 
tergentur  illae  fordes  ,  fed  accumulantur  ,  &  lucluofiiflirnairi  inflantis  jam 
mortis  imaginem  exhibent  ;  vulgo  etiam  fatale  hoc  fignum  diflinguente,  dum 
dicunt  f het  gefigt  is  gebroifien)  abolito  jam  vifu  ,  aegros  conclamatos  efle. 

Unde  Hippocrenes  (t)  pro  malis  &  pernieiofis  fignis  habuit  9  fi  oculi  per¬ 
vertantur  9  aut  alter  altero  minor  fit ,  vel  alba  fuerint  rubra  9  aut  livida  %  vel 
•venulae  nigrae  in  illis  fint  9  aut  fordes  circa  oculos  appareant  ,  aut  fub  limi  ores 
vel  prominentes  (oculi)  vel  admodum  cavi  fa&i,  vel  fupercilia  curva ,  aut  ripi* 
da  maculofa ,  aut  vifus  fqualidus  &•  fne  fphndore  &c.  Similia  &  in  Concis  (u) 
habentur  ;  ubi  &  additur  9fi  circa  oculos  tenuem  concretionem  albam  habeant 
{  Mty&et  urm ) ,  qualis  pellicula  ,  ab  infpllTatis  &  colleclis  humoribus  nata  9 
vilum  obfcurans  in  moribundis  faepe  apparet .  Hinc  etiam  dixit  alibi  hv)  ; 
Oculus  hebefeens  (Jpuvpxfjoew)  pravum  ,  &  fixus  caliginofus  malum  Con¬ 
tra  vero  pro  optimo  ligno  habuit  oculorum  nitorem  in  morbis;  unde  dhxit^j: 
O  culorum  puritas  9  &  alba  illorum  ex  nigris  vel  lividis  pura  fieri  ,  criticum « 
Si  igitur  cito  depurentur  ( oculi j,  celerem  criflm  fignificat,  fi  tarde, tardior  em • 

Quandoque  etiam  accidit ,  ut  aegri  vultus  moerorem  exprimat ,  interdum 
cum  lacrymis  ,  aliquando  &  fine  eis  ,  licet  nondum  tamen  adeo  fquallidi  0« 
culi  appareant  :  fi  rogetur  triflitiae'caufa  ,  negat  fe  triflem  efle  .  Pefllmum 
femper  hoc  lignum  eft  ,  quod  aliquoties  in  aegris  vidi  .  Inter  mala  autem 
ligna  recenfuit  etiam  Hippocrates  (z)  9  fi  per  fomnos  ,  palpebris  non  commijfis , 
aliquid  ex  albo  fub  appare  at  9  neque  ex  diarrhoea  aut  purgantis  potione  hoc  fa- 
Bum  fuerit ,  neque  aeger  hoc  modo  dormire  folitus  fit .  Admodum  enim  le- 
thale  hoc  fignum  efle  monuit  .  liti  etiam  fi  in  febre  non  intermittente  ,  /a- 
lomAV»  D  bium, 

(  r  )  lib.  III.  cap.  6.  pag,- 1 50.  ( f )  Epidemicor.  6,  Charter.  Torr.  fX. 

pag.  <?o$.  (  t  )  In  Frognofh  Sentent.  10.  Charter.  Torr.  VII.  pag.  ?  97. 

(  m)  N.  219.  Ibid.  pag.  S64.  (  x  )  In  Prorrheticfs  Lib-  I.  Charter.  Tom. 

VHI.  pag.  7?.  (.?)  In  Coaos  V.  11  S.  Ibid.  $64.  (2)  In  Progno- 

lHcrs  Sentem,  it.  Charter.  Tom.  VIII.  pag.  gpp.  &  Aphor.  pz.  ScCt.  VI.  Charter. 
Tom*  IX»  pag.zSf, 
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bium  *  palpebra  ,  fupercilium  ,  <7«/  oculus  ,  tf/**  pervertatur  ;  ^  »0« 

videat ,  fi  non  audiat ,  imbecillo  jam  aegro.  Si  quid  horum  accfth mors 
proxima  efi  ( a )  .  "  • 

Involuntariis  lachrymis  hiunidlores  .  Hae  funt  illae  lacrymae ,  qua& 
in  moribundis  toties  apparent  *  unde  &  Poetae  media  in  morte  natantes  ocu¬ 
los  dixerunt  .  Damnavit  has  Hippocrates  (b)  ,  quando  abfque  caufa  lacrytnis 
madent  oculi :  fi  enim  audito  mortis  periculo  ,  vei  vara  dum  pignora  vident, 
illacrymentur  aegri ,  bonum  potius  fignum  eft  ,  cum  folitis  tunc  movean¬ 
tur  animi  affectibus  .  Unde  alibi  (c)  in  acutis  ,  male  habentibus  aegris  ,  vo¬ 
luntarias  lacrymas  bonas  dixit 3  involuntarias  vero  malas .  Imo  non  tantum 
in  febribus,  verum  etiam  in  aliis  morbis  idem  obtinere  monuit  (d) .  Unicum 
tamen  excepit  cafum  ,  in  quo  lacrymae  involuntariae  futurae  crifeos  ,  per 
narium  haemorrhagiam  ,  fignum  dant  3  fi  nempe  tales  lacrymas  alia  peffima 
figna  non  comitentur  .  Ita  enim  habet  (e) :  Quibus  in  febribus  acutis  ,  ma¬ 
xime  in  ardentibus ,  invitae  effluunt  lacrymae ,  illis [anguinis  e  naribus  proflu¬ 
vium  exfpeSlandum  efl  9  fi  reliqua  perniciofa  non  habuerint  :  male  enim  ha¬ 
bentibus  non  haemorrhagiam  , fed  mortem  portendunt  .  Monuit  autem  Gale¬ 
nus  ( f )  Medicos,  ne  perterreantur  ,  licet  talem  aegrum  delirare  &  fubfilire 
viderint ,  fi  una  cnm  lacrymi^  involuntariis  alia  figna  futurae  haemorrhagiae 
narium  adfint 3  ut  capitis  dolor ,  qui  antea  non  adfuerat ,  colli  &  cervicis 
tenfio  8c  dolor  ,  faciei  palpitatio  ,  oculorum  rubedo  8cc.  Tunc  enim  omnia 
haec  humorum  furfum  tendentium  indicia  effe  dixit .  Imo  adeo  indubitatum 
fignum  dare  lacrymas  illas  involuntarias  tunc  credidit  ,  ut  afferat  in  tali  cafu, 
Quod  fi  inviti  illacrymentur  ,  aut  fplendores  fe  cernere  fibi  videantur  ,  aut 
manus  admoveant  naribus  ,  velut  fcalpentes  >  tunc  jam  non  adfore  ,  fed  ad - 
e ffi [anguinis  fluxionem  confpicies  . 

Haec  funt  illa  praecipua  figna  ,  ex  quibus  concludimus  ,  febrim  acutam 
continuam  putridam  admodum  periculofam  effe  ,  &:  in  mortem  tendere.  Quo 
autem  plura  ex  peffimis  his  fignis  fimul  adfunt  ,  eo  pejorem  &  lethaliorem 
morbum  effe  ,  fatis  patet  .  Simul  etiam  apparet ,  quod  prognofis  in  his  mor¬ 
bis  non  adeo  pendeat  ab  intellegis  caufis  ,  fed  certa  habeatur  ex  fignis  laefa- 
rum  fun&ionum  ,  quae  docent  majorem  vel  minorem  receffum  morbi  a  fani- 
tatis  conditionibus . 

5.  73/.  OEd  ubi  lomniis  difficilis  &  male  cedens,  pullulae  pur- 

pureae  ,  vel  lividae  corpus  deturpant ,  hypochondria 
tenfa  &  inflata ,  (ere  moritur  . 

Ubi  fomnus  difficilis  vel  male  cedens  .  Quanta  mala  vigiliae  in  febri¬ 
bus 

(  a  )  Aphor.  49.  Sed.  IV.  Charter.  Tom.  IX.  pag.  1 6.6,  In  Prognoflic.  Sentent.  12» 
Charter.  Tom.  VIII.  pag.  600.  (£  )  Ihid.  Sentent.  10.  pag.797. 

(  f  )  Epidem.  6.  Textu  z  1 .  Charter.  Tom.  IX.  pag.  3  So, 

(  d )  Aphor.  ^ x.  Sed.  IV.  Charter.  Tom.  IX.  pag.  16 S. 

(  e  )  Epid^m.  1.  Charter.  Tom.  IX.  pag.77.  (/)  Lib.  II.  Method.  Medie® 

ad  Giaucon.  cap.  ultimo*  Charter.  Tom.  X«  pag.  366. 
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bus  faciant  ,  ad  §.  70S.  di&um  fuit ,  unde  &  patet ,  quantum  boni  a  placido 
Ec  pacato  fomno.  in  morbis  exfpe&andum  fit  .  Praecipua  enim  fpes  in  eo 
confidit ,  ut  blando  fomno  refeci  aegri  moledias  morbi  facilius  tolerare  pof- 
lint  ?  ficque  fufficere  ad  crifim  vel  folutionem  morbi  ufque.  libi  autem  fom- 
nus  difficilis  ed  ,  turbulentas  ,  cum  terrore  faepius  excitantur  aegri ,  vel, 
licet  profundo  fomno  demerfi  jacuerint ,  evigilantes  tamen  inde  nullum  leva¬ 
men  fentiunt ,  fed  potius  audiam  corporis  defatigationem  ,  &  majorem  debi¬ 
litatem  percipiunt?  hinc  inangufto  fpes  ed ,  &  fere  femper  lethalis  eventus 
morbi  erit  ,  Ec  pefllma  fequentur  lymptomata.  Unde  Hippocrates  ( g )  turbu¬ 
lentas  &  ferociffimas  ex  fomno  excitationes  damnavit  tanquam  convulfivas: 
Ec  alibi  (h)  in  febribus  ex  fomnis  pavores  aut  convulfiones  malas  pronuncia- 
vit :  quin  imo  nniverfale  hoc  axioma  pracHcum  pofuit  (i) ;  Quo  in  morbt 
fomnus  laborem  facit  ,  lethale  ?  fi  vero  juvgp  fomnus  ,  non  lethale . 

Pullulae  purpureae  vel  lividae  corpus""  deturpant  .  Quam  mali  omi¬ 
nis  in  morbis  fint  tales  pullulae  ,  pluribus  demondratum  fuit  ad  §.  72 3.  ,  ubi 
de  exanthematibus  febrilibus  agebatur  :  funt  enim  quali  necrofes  ,  Ec  gangrae- 
nofam  morbi  indolem  denotant  .  Notandum  tamen  ,  has  pudulas  rite  diftirt- 
guendas  e  fle  a  maculis  illis  purpureis  Ec  lividis  faepe  ,  quae  in  fcorburicis  cor¬ 
poribus  in  levibus  etiam  febribus  quandoque  apparent  .  Sed  maculae  illae 
icor  buricae  magis  irregularis  figurae  funt ,  Ec  latiores  plerumque  ,  Ec  ex  fignis 
fcorbu  ricae  cacochymiae  praesreflae  ,  &  abfentia  malorum  fymptomatum  % 
cognofci  poterunt . 

Hypochondria  tenfa  Ec  inflata  .  Quid  proprie  praecordiorum  ,  fi  ve 
hypochondriorum  nomine  ,  Veteres  Medici  intellexerint  ,  in  Commentariis 
§,  701.  di&um  fuit  ?  patuitque  tunc  ,  cardiam  vocatam  ,  hypochondria  dridle 
dicla  ,  Ec  epigaftrium  huc  referri ,  ubi  hepar ,  lien,  ventriculus ,  pancreas 
continentur..  Videtur  Hippocrates  in  morbis  femper  follicite  obfervafle,  quo¬ 
modo  fe  haberent  hypochondria  ,  atque  inde  plurima  prnefagia  tam  ad  falu-» 
tem  ,  quam  interitum  ,  deduxifle  .  Univerfalem  autem  hanc  regulam  practi- 
cam  tradidit .  Optimum  quidem  hypochondrium  efi ,  fi.  doloris  expers  > 
molle  ac  aequabile  ,  in  dextris  &•  in  finijiris  .  Inflammatum  autem  ,  vel 
dolorem  adferens  ,  aut  tenfum  9  aut  dextrum  a  finiftro  varium  ,  aut  contra  fi~ 
nifirum  a  dex  tro  fi aec  omnia  attendere  oportet  (  ^ )  .  In  Coacis  autem  Praeno¬ 
tionibus  (l)  addidit, fignum  morbi  mali  moris  ejjefi  hypochondrium  inflamma - 
tum  ,  Inaequaliter  fe  h-dbens  9  aut  dolens  fueirit .  Prae  reliquis  autem  damna¬ 
vit  ,  fi  inflammatorio  tumore  attollerentur  haec  loca  ?  Ec  merito,  cum  vifcera 
hic  locata  pelfime  affecla  ede  hoc  demondret  9  Ec  vel  fubita  mors  ,  vel  perieu- 
lola  admodum  fuppuratio  ,  in  his  locis  tunc  metuenda  fint:  atque  ideo  dixit: 
Tumor  autem  durus  &  dolens  in  hypochondrio pejfimus  quidem  fi  totum  hypo* 
chondrium  occupaverit:  finvero  in  altera  tantum  parte  fuerit*  minus  perictt - 
lofus^  qui  in  finifira .  Verum  fiignijtiant  tales  tumores  in  initio  quidem^pericu - 
lum  ejfe  mortis  Irevi  futurae  fi  vero  febris  vige  fimum  diem  fuperet9nec  tumor 
k  i  D  .2  inte- 

(s)  Prorrhetic.  Lib.  I.  Charter.  Tom.  VIII.  pag.  779.  (  b  }  Aphor.  Ej.Zeih 

IV.  Cuarter *  T o m .  IX*  pag»  177*  C  i  )  p3i  oi »  1 .  Sedt.  II.  2 bi  d,  pa g» ^ , 

(  k  )  Hippocrat.  in  Prognoft.  Charter.  Tom.  V13I,  pag,6io. 

(/)  N.  iSo.ibid.  pag.  8^7, 
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interea  fubfidat ,  /»  fuppurationem  vertitur  fm)  .  Monuit  tamen  ,  quandoque 
in  primo  talium  morborum  circuitu,nariam  haemorrhagiam  accedere, &  pluri¬ 
mum  prode  fle  ,  unde  juffit,  ut  attendat  Medicus  ,  an  aegri  capite  doleant,  aut 
vifus  hebetudinem  percipiant  ,  quae  fanguinis  per  nares  effluxuri  figna  funt  • 
Hypochondrii  enim  tenfionem  ,  tam  in  dextra  quam  finidra  parte  ,  inter  figna 
futurae  narium  haemorrhagiae  numeravit  (n):  fed  &  fimul  diferte  monuit,  ta¬ 
lem  tenfionem  tunc  fine  dolore  &  inflammatione  efle  .  Patet  ergo  ,  hypochon¬ 
driorum  tenfionem  femper  malam  elfe  ,  fi  dolor  fimul  adfit ,  licet  quandoque, 
imprimis  in  junioribus  ,  falutaris  narium  haemorrhagia  in  morbi  jLnitio  infan¬ 
dum  omen  avertat . 

Minus  quidem  pericnlofos  agnovit  Hippocrates  ( 0 )  tumores  hypochondrio¬ 
rum  molles  &  expertes  doloris  ,  &  qui  digito  preffi  cedunt  $  flatulenti  enim 
illi  videntur  e  Te  :  &  ,  fi  hypochondria  dricte  dicla  occupent  illi  tumores ,  in 
ventriculo  aut  intedino  colo  videntur  haerere  potiflimum  .  Unde  &  alibi  (p) 
dixit:  At  in  dextris  fublati  tumeres ,  qui  magna  quidem  ex  parte  molles  fiunt  9 
maximeque  prementi  fi  quid  fubmurmurarit  ,  non  admodum  maligni  exifiti - 
mandi  funt  .  Unde  videri  pollet ,  ac  fi  hypochondria  tenfa  &  inflata  non  fem¬ 
per  pro  peili  nis  fignis  habenda  forent .  Verum  hic  concurfus  plurimorum  le- 
thalium  fignorum  confideratur  ,  cui  fi  talis  inflatio  &  tenfio  hypochondrio¬ 
rum  jungatur ,  merito  mortem  inflare  concluditur  .  Fit  enim  tum  vel  a  pu¬ 
trefactis  humoribus  eladica  n  materiam  generantibus  }  uti  etiam  a  refolutione 
ventriculi ,  &  inteflinorum  ,  unde  non  amplias  dilatantibus  caufis  relidunt , 
fed  mirer  modo  expanduntur  j  quibas  quandoque  jungitur  inflammatoria  diden- 
fio  hepatis  &  lienis .  Unde  etiam  in  moribundis  faepe  totum  abdomen  in  ae¬ 
quabilem  tumorem  attollitur  :  quod  Sc  notatur  in  ultimis  illis  Aphorifmis  ( q ), 
qui  tamen  a  multis  non  habentur  pro  genuinis  „  Podquam  enim  plurima  alia 
lethalia  in  morbis  figna  enumerata  fuerunt,  fubjungitur  .  Interituris  figna 
haec  manifeJUora fiunt ,  &  ventres  attolluntur  &  inflantur  .  In  Commenta¬ 
riis  autem  ad  hunc  locum  Charterius  cafum  narrat  pueri ,  cui  quartana  febris 
in  acutam  continuam  verfa  fuerat  :  mifero  huic  ante  mortem  abdomen  in¬ 
flabatur  ,  &  pod  mortem  aperto  abdomine  datus  cum  fono  erupit,:  procul  du¬ 
bio  eladica  materia ,  per  putredinem  genita  ,  abdominis  cavum  implente  . 
Patet  ergo  ratio  ,  quare  hypochondria  tenfa  Sc  inflata  in  continuis  putridis  pro 
lethali  figno  habeantur  * 

§.  736.  /^Hlratio  ante  tradita  pro  indicantium  varietate,  fym- 
\j  ptomatum  vehementia  ,  aegri  conditione  >  ftatuque 
morbi  variata  nihil  Angularis  requirit . 

Curatio  febrium  generalis  deferipta  §.  598. ,  atque  poflea  fequentibns  para- 
graphis  fufius  explicata  ,  pariter  hic  locum  habet ,  adeoque  ibi  di&a  fuffi- 

cient . 

’( )  In  Prognofhc.  Charter.  Tom.VlTT.  pag.  6ia.6i$.  Coae.  Praenot.  Num.  aSr. 
abid.pag.S67.  In')  Epidem.i.  Charter.T0m.IX.pag.60.  &  in  Prognofticis  Gharter. 
lom.VIII,  pag.6$x*  (0)  ibid.  pag.614.  (  p)  Epidem.4.  Charter.  Tom.  IX* 

Pag-  (  q  )  Se&.vm.  Aphor,iytChaner3Tora.IX»  • 
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cient .  Ut  autem  generalis  haec  febrium  curatio  lingularibus  cafibus  appli¬ 
cari  polTit ,  debet  limul  cognofci ,  quaenam  fundHonum  laefiones  adfuit ,  & 
qualis  degeneratio  folidarum  8c  fluidarum  partium  obtineat  9  inde  enim  indi¬ 
cantium  varietas  nafcitur  .  In  fynocho  putrida  ( videantur  didla  ad  §.  730. ) 
novimus  a,  naturali  datu  plurimum  degenerare  humores  9  quandoque  in  fpifli- 
tudinem  inflammatoriam  tendere  ,  aliquando  etiam  in  nimiam  dilTolutioneni 
Vergere  9  adeoque  Sc  morbum  ,  quamvis  nomine  eundem  ,  faepe  diverfam 
omnino  medelam  requirere  .  Duplex  enim  genus  talium  febrium  obfervatur  , 
utraque  continua  ,  utraque  humores  corrumpens  ,  &  laedens  fere  omnes  cor¬ 
poris  fundliones  .  Una  ,  inflammationem  validam  comitem  habens,  in  crudio¬ 
ribus  humoribus  &  majoribus  vafis  haeret ,  calorem  magnum,  pullum  durum, 
3c  initio  faitem  morbi  fatis  validum  habet  9  Sc  fanguinis  midionem  ,  clyfmata 
refrigerantia  ,  diluentia  ,  attenuantia  &c,  in  curatione  requirit .  Verum  aliud 
talium  febrium  genus  obfervatur  ,  in  quo  non  deprehenditur  tanta  mutatio  in 
cradloribus  corporis  nodri  liquidis  ,  fed  videtur  in  tenuioribus  longe  humo¬ 
ribus  tunc  vitium  haerere  :  neque  tales  febres  adeo  inlignis  calor  comitatur  5 
neque  inflammatoriae  fpiditudinis  ulla  ligna  adfunt  9  imo  faepe  folvuntur  in 
morbolam  tenuitatem  liquida  crailiora  .  Interim  tamen  fubita  virium  prodra- 
tio  has  febres  comitari  folet ,  Sc  anomala  quandoque  adfunt  fymp  tornata  ,  un¬ 
de  has  febres  malignas  folebant  vocare  Medici  ,  quae  latenter  adeo ,  abfque 
rapido  impetu  ,  turbabant  omnia  .  Docuit  obfervatio  ,  talia  remedia  tunc 
profuiffe  ,  quae  aromatica  penetrabili  virtute  languentes  vires  erigerent  ,  Sc 
per  fudores  ,  vel  au6hm  faitem  diaphorelin  ,  expellerent  de  corpore' latens  il¬ 
lud  malignum  ,  epidemico  contagio  faepe  fufceptum  9  uti  in  pede  &  febribus 
pediientialibus  di&is  obfervatur  .  Unde  haec  remedia  Alexipharmaca  voca¬ 
verunt  :  qualia  imprimis  ab  omni  aevo  laudata  fuerunt ,  ruta  ,  fcordium  ? 
angelica  &c.  ,  in  quibus  penetrabile  aroma  aded  9  dum  limul  non  adeo  ma¬ 
gnus  metus  ed  ,  ne  per  horum  dimulos  nimis  augeatur  febrilis  motus  9  impri¬ 
mis  fi  aquae  infufa  potentur  .  In  hoc  febrium  genere  venae  fedio  ,  clyfmata  , 
Sc  fimilia  debilitantia  nocerent  potius .  Verum  dum  talis  medela  adhibetur 
illis  febribus  ,  quae  inflammatoriam  fanguinis  denfitatem  comitem  habent , 
omnia  in  pejus  ruunt  ,  uti  fuo  tempore  toties  doluit  Sydenhamus  .  Maligna 
enim  febris  non  omnium  dierum  morbus  ed  ,  Sc  longe  frequentiores  febres  in¬ 
flammatoriae  obfervantur  *  live  inflammatoria  fanguinis  denfitas  ante  febrim 
praeexftiterit ,  five  febrili  impetu  diflipata  fanguinis  parte  tenuiori ,  Sc  infpif- 
fata  reliqua  ,  nata  fuerit  .  Summo  enim  aegrorum  difcrimine  in  omnibus  mor¬ 
bis  acutis  fere  malignitatem  illam  crepabant  quondam  Medici  ,  Sc  cardiacis 
&  alexipharmacis  calidillimis  utebantur  .  Unde  Sydenhamus  (r) ,  qui  gene- 
rofo  aufu  folus  fere  fe  huic  torrenti  oppofuit ,  non  dubitavit  dicere  ,  quod 
malignitatis  .illud  vocabulum  humano  generi  ipfa  inventione  pulveris  pyrii 
lethalius  fuerit  ^*dum  illas  imprimis  febres  malignas  vocarent  Medici ,  in 
quibus  intenfior  prae  caeteris  inflammationis  gradus  aderat  *  Attentus  tamen 
ad  omnia  morbi  phaenomena  Medicus  facile  diflinguet  febres  ,  inflammatio¬ 
nis  participes  ?  ab  aliis  illis  continuis  putridis  ,  quae  ob  anomala  fympta* 

mata  5 

{  f )  In  Schedula  monitoria  de  novae  febris  ingreifu  pag.dS  1* 
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tnata  9  fubitam  debilitatem  ,  Sc  fimul  remifiiorern  caloris  gradum  plerumque, 
malignae  vocantur  .  Cum  autem  praecipuus  curationis  cardo  in  illo  impri¬ 
mis  verfetur  ,  ut  juilo  moderamine  febrilis  impetus  regatur  ,  ne  nimis  inci¬ 
tetur  vel  torpeat  }  videantur  illa  ,  quae  de  hac  re  in  Commentariis  §.609. 
610.  61 1.  in  cura  generali  febrium  dida  fuerunt  .  Cum  etiam  &  fympto- 
matum  vehementia  9  uti  tunc  notatum  fuit ,  nimii  impetus  febrilis  fignum 
det  ,  &  imprimis  caloris  intenfitas  ,  patet  ,  ad  haec  praecipue  attenden¬ 
dum  elfe  . 

Pro  varia  autem  aegri  conditione  quoad  aetatem  ,  fexum  ,  temperiem  &c. 
quandam  in  cura  diverfitatem  requiri ,  nemo  dubitat  :  verum  &  de  his  in 
Commentariis  §.  602.  &  reliqua  cura  febrium  generali  ,  abunde  didam  fuit  9 
uti  etiam  de  illis  ,  quae  varium  morbi  datum  ,  in  afcenfu  ,  fummo  vigore  , 
defcenfu  ,  fpedant .  Adeoque  ex  illis  febrium  continuarum  putridarum  cu¬ 
ratio  petenda  erit . 

§.  737.  II  As  dixit  <rvvd%u$  Vetuftas,  Continentes  Schola, quia 
.17*1  nulla  in  his  fervoris  rem  i  filo :  crov£%H>  vero  ,  live 
continuas  (727.) ,  quae  Continuae  remittentes. 

Continua  febris  proprie  vocanda  erat  Illa ,  cujus  omne  tempus  tantum  una 
acceffio  erat  a  principio  ad  folutionem  ufque  ,  uti  in  Commentariis  §.727, 
didum  fuit  .  Illas  hodie  Continentes  fcholae  Medicae  vocant  ,  five  trvvox** , 
uti  ufu  obtinuit ,  de  quibus  jam  adum  fuit  .  Ubi  vero  notabilis  remiflio 
Sc  exacerbatio  obfervatur  In  febre  ,  licet  caeteroquln  continua  fuerit  ,  tunc 
vocatur  <rvye%y\s  9  five  continua  remittens  .  Apud  Veteres  tamen  Medi¬ 
cos  a-wiysss  nupere t'  latiori  fignificatione  fumptae  fuerunt  9  Imo  Sc  videntur 
hoc  nomine  vocalTe  quandoque  illas  febres  ,  quae  hodie  o-uvoxot  dicuntur  ,  uti 
ex  Caleno  (f )  patet  ,  qui.fic  habet :  Continuae  intermittentis  nomine  bi- 
fariam  Veteres  uti  videntur.  Continuas  namque  febres  appellant  interdum 
quidem  omnes ,  quae  ad  integritatem  (  dn  vps%l«v  )  non  definunt  .  Interdum 
vero  non  omnes  ,  quae  ad  integritatem  febris  non  defmunt  5  fed  illas  folas 
praecipue  9  quas  ad  judicium  ufque  nullam,  permutationem  fortiuntur  .  Ita 
vero  intermittentes  interdum  quidem  illas  folas  nominant ,  quae  ad  inte¬ 
gritatem  defmunt ;  interdum  vero  quae  ad  integritatem  non  definunt  9  fed  in~ 
fgnes  faciunt  particularium  accejfionum  mutationes  in  principiuln  ,  incre¬ 
mentum  5  vigorem  &  remtffionem  .  Addit  deinde  ,  quod  juniores  Medici 
nonnulli  febres  illas  ,  quae  nullam  infignem  imitationem  fortiuntur  ,  vocave¬ 
rint  non  continuas  (  <rw*ysU  )  fed  continentes  o-woym  9  illas  vero  folas  , 
quae  ad  integritatem  non  definunt ,  fed  remittunt  tamen  Sc  denuo  exacerban¬ 
tur  5  continuas  (  auve-ynt  J  dixerint  .  Veteres  vero  Ale  dici  has  febres  con¬ 
tinuas  remittentes  vocaverunt  quandoque  continuas  ,  quandoque  &  intermit¬ 
tentes  .  Ubi  enim  cum  continentibus  hodie  didis  febribus  comparabant ,  vo¬ 
caverunt  intermittentes  ,  Sc  contra  fi  conferebant  cum  illis  febribus  ,  quae 

*  ad 


(f)  Commentar.  3.  in  Lib.  I.  Epidem.  Charter.  Tom.IX.pag.85» 
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ad  integritatem  definnnt ,  dixerunt  continuas :  funt  enim  inter  continentes 
febres  &  intermittentes  quafi  mediae  . 

Haec  monenda  videbantur  ,  ne  confufio  quandoque  nafceretur  illis  * 
qui  Medicinae  addifcendae  incumbentes  Veterum  Medicorum  monumenta 
«volvunt . 


FEBRIS  ARDENS. 


§.  738.  /^|Uas  inter  Caufos ,  five  Ardens  difta  febris  mere- 

tur  fingulatim  difcuti  ob  frequentiam  y  difcrimen  y 
lanandi  laborem . 

Ab  infigni  ardore  ,  quo  affliguntur  aegri  hac  febre  decumbentes  9  febris  ar¬ 
dens  vocatur  9  unde  &  *<*vcros  «7ro,T»  v.cu'siv  9  ab  urendo ,  dicitur.  Ad  con¬ 
tinuarum  remittentium  fpeciem  autem  reducitur  febris  ardens  proprie  vocan¬ 
da,  quia  manifeflas  exacerbationes  habet  ,  neque  continuo  tramite  abfqtie  mu¬ 
tatione  ad  crifin  ufque  decurrit ,  uti  in  fynochis  five  continentibus  febribus 
obfervatur  .  Illud  enim  omnes  ,  qui  de  ardente  febre  fcripferunt  ,  au&ores 
agnofcunt  .  Sic  Celfus  (t)  de  curatione  febris  ardentis  agens  monet ,  in  ipfis 
accefponibus  oleo  &*  aqua  aegrum  refrigerandum  ejfe  &c.  Si  pituita  in  Jioma- 
cho  coiit ,  inclinata  jam  accejjlone ,  vomere  cogendus  ejt.  Et  Galenus  (u)  dixit* 
quod  ex  qui  fit  a  febris  ardens  ,  quum  omnia  alia  fervet  accurate  tertianae  in¬ 
dicia  ,  eo  [olo  differt  ,  quod  neque  cum  rigore  invadat  ,  neque  ad  integrita¬ 
tem  deveniat  .  Pariter  fc  Hippocrates  plurimis  in  locis  de  febre  ardente  agens 
meminit  exacerbationum  ,  quae  diebus  paribus  vel  imparibus  fiunt ,  uti  poftea 
dicetur  .  Quamvis  enim  ob  caloris  intenfitatem  &  aliae  febres  ardentes  dici 
poflent  (x) ,  &  quandoque  revera  ab  an£toribus  ,  recentioribus  imprimis-,  fic 
vocentur  febres  continentes  ,  cum  in  illis  calor  digitum  tangentem  quafi  pun¬ 
gens  (vide  §.  731.)  faepe  percipiatur  ,  imo  &  Hippocrates  (vide  Commentaria 
§•  S5«-  J  febrim  ,  ubi  vehementifiima  eft ,  mvp  ,  id  eft  ,  ignem  vocare  con- 
fueverit  ;  obtinuit  tamen  hodie  ufu  febris  ardentis  nomen  dare  febri  continuae 
remittenti  ,  quam  urens  fere  calor  reliqua  fymptomata  *  fequenti  paragrapho 
enumeranda ,  comitantur . 

Ubi  ergo  febres  intermittentes  ,  quotidiana  &  tertiana  imprimis,  prolonga¬ 
tis  vel  &:  duplicatis  paroxyfmis  ,  nullum  tempus  a  febre  liberum  relinquunt  > 
poliunt  in  febrem  ardentem  Sc  periculofiffimam  mutari  ;  unde  dixit  Hippocra¬ 
tes  (y):  Quae  febres  non  intermittentes  tertio  quoque  die  vehementiores  fiunt * 
fericulofiores\qmcunque  autem  modo  intermiferint9citra  periculum  efse pgni - 

ficat « 

(?)  Lib.  III,  cap.  7.  pag.  1 34.  («)  De  Cr  ifib.  Lib.  II.  cap,  6.  Charter* 

Tom.  VIII.  pag.  41?.  (  x  )  Gaien.  ibidem. 

( y  )  Aphor.  75.  Sed. IV.  Charter.  Tom.  IX.  pag.  1 62,,  &  in  Coae.  Fraenot.  Nam. 
21 S.  Charter.  T0ra.VHI.pag.S7 
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Jtcat.  Tale  videtur  fuiffe  illud  genus  febrium  ,  quod  aplerifque 

Medicis  appellari  dixit  Celfus  (z)  ,  nempe  alterum  illud  tertianae  genus,  longe 
pernicioflus  ,  quod  tertio  quidem  die  revertitur  ,  ex  0B0  autem  quadragin¬ 
ta  horis  fire  fex  triginta  per  accejjionem  occupat  {interdum  etiam  vel  mi¬ 
nus  vel  plus ,  neque  ex  toto  in  remijjione  defiftit,  fed  tantum  levius  efi,  Patet 
autem  illam  hemitritaeam  Celfi  effe  tantum  tertianam  protra£E$fri  adeo  ,  ut  vel 
nulla  ,  vel  exigua  admodum  ,  intermiflio  fiat  ,  verum ,  uti  Aatlm  dicetur  , 
hemitritaea  Galeni  a  tali  febre  diftinguitiir  .  SI  jam  tertiana  duplicata  fuerit, 
fic  ut  fecundo  die  novus  paroxyfmus  accedat  ,  refpondens  illi,  qui  quarto  die 
fequetur  ,  talibus  paroxyf  nis  protraclis  duplex  tertiana  in  continuam  remit¬ 
tentem  facile  vertetur  ,  videturque  Celfus  {a)  tertianam  duplicatam  fub  quoti¬ 
dianae  nomine  defer  ipfifle  ,  imo  etiam  quotidianam  febrim  cum  continenti  fere 
confudifie  ,  fic  enim  habet  :  Quotidianae  iero  variae  funt  &c.  furfus  aliae 
fle  definunt  5  ut  ex  toto  fequatur  integritas  :  ahae  fic s  ut  aliquantum  quidem 
minuatur  ex  febre  ,  nihilominus  iamen  quaedam  reliquiae  maneant  ,  donec 
altera  accejjio  accedat :  ac  faepe  aliae  -vix  quidquam  aut  nihil  remittunt  ,  fed 
ita  ,  ut  coepere  9  continuant  .  Deinde  aliae  fervorem  ingentem  habent ,  aliae 
tolerabilem  :  aliae  quotidie  pares  funt  ,  aliae  impares  j  atque  invicem 
altero  die  leniores  ^altero  vehementiores  &-c. 

Illas  autem  febres  continuas  remittentes  ,  ex  tertianarum  paroxyfinis  pro- 
du&is  &  duplicatis  natas  ,  quae  tertio  quoque  die  exacerbantur  ,  maluit  Gale¬ 
nus  vocare  rp/r<no<p veu  live  tertianarias  ,  quam  hemitrltaeas,  quia  ad  tertianae 
naturam  accedebant  ,  8c  fere  ad  intermiifionem  perveniebant  (b)  .  Hemi- 
tritaeam  autem  febrim  dixit  illam  ,  quae  ex  quotidiana  febre  continua  ,  id  efi 
remittente  quidem  fed  non  penitus  intermittente  ,  8c  tertiana  intermittente 
fit  (c)  y  illamque  febris  fpeciem  folam  fic  vocandam  voluit ,  quia  pro  altera 
fui  medietate  tantum  tertiana  efi ,  cum  febres  continuae  remittentes  ,  ex  ter¬ 
tianae  paroxyfinis  duplicatis  &  producis  natae ,  totam  tertianae  naturam  ha¬ 
beant  .  Videtur  imprimis  ideo  haec  adeo  follicite  difiinxHTe  ,  quia  quotidia¬ 
narum  febriumortum  ex  pituita  putri ,  tertianarum  vero  ex  bile  flava  dedu¬ 
cebat  (  d  ) ,  ideoque  in  curatione  ad  di(Kn$as  harum  febrium  caufas  atten¬ 
dendum  volebat ,  licet  ex  binis  his  miftis  unus  exfurgeret  morbus  ,  hemitri¬ 
taea  nempe  febris.  Imo  non  improbabile  videtur  ,  quandoque  &  acutam  con¬ 
tinuam  cum  tertiana  vel  quotidiana  Intermittente  mifceri  poffe  ,  fi  eque  alia 
febris  hemitritaeae  fpecies  eflfet  ,  &  quidem  pefiima  ,  dum  continua  febris  uno 
tramite  pergeret ,  alternis  interim  diebiis  ,  vel  fingulis  ,  novus  paroxyfmus 
febris  intermittentis  accedens  omnia  mala  augeret .  Videtur  &  talem  conti¬ 
nuae  febris  cum  intermittente  complicationem  notafie  Galenus  (  e  )  ,  ubi  de 
febribus  compofitis  &  inter  fe  mixtis  agit  5  fic  enim  habet :  febres  quidem 
complicantur  maxime  cum  aliis  ejufdem  generis  ,  vel  unius  fpeciei  cum  aliis 
ejufdem  fpeciei ,  efi  vero3  quod  differentes  ( complicentur j  .  Nam  quotidia¬ 

nae 

{  2  )  Lib.  III.  cap.  i.  pag.  (  a  )  Ibidem.  (b)  Galen.Comment.  2. 

In  Lib.  VI.  Epidem. Charten  Tom.  IX.  pag.  410.  De  Febribus  Lib.  IT.  cap.  2.  Charter* 
Tom.  V1T.  pag.  118,  129,  (c)  Galen.  de  febribus  Lib.  II.  cap. 7.  Charter. Tom. 

Vir.  pag.  ik.  (  d)  Ibid.  cap.  3.  &  4.  pag.  125?.  130.  (  e  )  De  Crifibus  ii  b» 

II.  cap.  7.  Charter.  Tom.  VIII.  pag.416. 
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Viae  tertianis  *  &*  his  quartanis  ;  ejufdemfpeciei  inter  fe  plerumque  com* 
plicantur  ,  Sic  ut  quandoque  tres  quartanae  periodos  (id  efl  quartanam  tri¬ 
plicatam  )  idem  homo  habeat.  Sed  hos  quidem  cognofcere  ,  non  eji  omnino 
difficile.  Quandoque  vero  aliqua  ex  intermittentium  genere  cum  continua 
complicatur  ,  difficillimam  &  vix  expior abilem  faciens  mixtionem  ,  Credo 
autem  me  aliquando ,  quamvis  rarius  tamen  ,  talem  febrim  ardentem  obfer* 
vaffe  ,  in  qua  tertia  quaque  die  exacerbatio  manifefta  erat  ,  dum  interim  con- 
tinua  febris  intermedio  die  pergeret  ,  &  augeretur  continuo .  Mira  forte  vi¬ 
debitur  multis  &  vix  credibilis  talis  complicatio  ,  qug  diUin&ae  adeo  febrium 
fpecies  fimul  unitae  decurrerent ,  neque  fe  mutuo  turbarent :  fed  vidi  homi¬ 
nem  quartana  laborantem  pleuritide  valida  correptum  fuiffe  ,  quam  febris 
acuta  inflammatoria  comitabatur  $  interim  tamen  toto  hujus  pleuritidis  de- 
curfu  quartana  febris  typum  fuum  fervans  flato  tempore  adoriebatur  ,  nee  no¬ 
vo  morbo  hoc  adveniente  ,  nec  venae  fe&ionibus  ffiifve  remediis  ad  pleu- 
ritidem  fanandam  adhibitis  ,  turbata  . 

Triplex  ergo  videtur  fuiffe  febris  fpecies ,  cui  hemitritaeae  nomen  datum 
fuit.  Tertiana  nempe,  quae  paroxyfmos  adeo  protra&os  habebat  ,  ut  vel 
nulla  vel  parva  admodum  intermiflio  obfer varetur  j  haec  erat  hemitritaea  Cel- 
fi :  quo  &  referri  poterit  illa  ,  quae  ex  tertianae  duplicatae  paroxyfmis  produ¬ 
ctis  fiebat  continua  remittens  febris.  Hemitritaea  Galeni  f  quae  ex  compli¬ 
catione  quotidianae  continuae  &  tertianae  intermittentis  fiebat.  Denique  illa 
hemitritaea,  quae,  ex  unione  febris  acutae  continuae  &  tertianae  nafcitur. 
Quamvis  autem  tres  illae  hemitritaeae  omnes  periculofae  ilnt ,  prior  Carnea 
mala  ,  pejor  fecunda  ,  pefiima  tertia  fpecies  haberi  poterit . 

Cnm  ergo  frequenti  (fima  fit  illa  conftitutio  epidemica  ,  quae  intermitten¬ 
tibus  febribus  producendis  favet  ;  &  autumnales  intermittentes  ,  fi  maturius 
ingrediantur ,  duplicatis  &  productis  paroxyfmis  febres  continuas  remittentes 
faepe  faciant  (  vide  Commentaria  §,  727.)  ,  patet  ratio  frequentiae  talium 
morborum  ;  fimulque  ex  dictis  colligitur  ,  quare  periculofae  fint  tales  fe¬ 
bres  ,  &  difficulter  fanentur  j  quod  tamen  in  fequentibus  adhuc  magis  pa¬ 
tebit  . 

An  ergo  omnis  febris  continua  remittens  nomen  febris  ardentis  meretur  > 
certe  multae  tales  febres  ,  quamvis  femper  difficiles  fint ,  non  adeo  (aevis 
fymptomatibus  ffipantur  ,  adeoque  (impliciter  febres  continuae  remittentes 
tunc  vocabuntur  .  Febres  tamen  ,  a  quibus  pauci  moriebantur  ,  &  plurimi 
evadebant  3  ardentes  vocavit  Hippocrates  { f)  \  notans  interim  autumno  fe- 
quente  ,  obortis  imbribus  ,  magis  lethales  fuiffe  .  Ardentem  calorem  ,  una 
cum  fici  inexplebili  ,  pro  fignis  pathognomicis  febris  ardentis  pofuit  Gale¬ 
nus  (  g  ) ,  Verum  de  his  &  reliquis  fymptomatibus  primariis  ,  quae  febrim 
ardentem  comitantur  ,  fequenti  paragrapho  dicendum  erit . 
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§,739,  YJlljus  fymptomata  primaria, Calor  ad  ta£him  fere  urens, 
XjL  inaequalis  diverfis  locis,  ad  vitalia  ardent  ffimus  ,  (in 
extremis  laepe  remiffior ,  imo  aliquando  frigus  )  ,  ipfum  aerem  ex- 
fpiratum  incendens ;  ficcitas  in  cute  tota  ,  naribus ,  ore  ,  lingua  ; 
Kefpiratio  denfa  ,  anhelofa  ,  cita  ;  Lingua  ficca  ,  flava  ,  nigra,  ex- 
ufta,  afpera;  fitis  inexplebilis ,  faepe  fubito  fublata  3  fafiidia  cibi, 
naufea  ,  vomitus  3  anxietas ,  inquietudo ,  laflitudo  fumma  3  Tuffi* 
cula  ,  vox  clangofa  3  delirium ,  phrenitis ,  pervigilium ,  coma,  con- 
vulfio  ,  diebus  imparibus  exacerbationes . 


Calor  ad  ta&um  fere  urens  &c.  Ab  infigni  ardore  febris  haec  nomen 
habet  :  qualis  autem  appareat  calor  ,  tangenti  tales  aegros  Medico  ,  in 
Commentariis  §.  731.  dicium  fuit  $  mordax  nempe  Ec  moledus  una  cum  fic- 
citate  ,  non  vero  humidus  Ec  vaporofus  ,  qualis  in  vigore  febrium  inter¬ 
mittentium  ,  aliifque  febribus  mitioris  indolis  ,  apparet  .  Unde  dixit  Are - 
taeus  (h)  in  febre  ardenti  effis  ignem  aridi  (limum  Ec  acerrimum,  atque  ae¬ 
gros  omnia  frigida  attreUare  ,  parietem  ,  vedem  ,  pavimentum  Ecc.  ,  ut  mo- 
iediffimum  calorem  leniant .  Raro  autem  aequabiliter  tantus  calor  per  to¬ 
tum  corpus  diffunditur  ,  Ec  non  nifi  in  talium  febrium  initio  3  bonum  enim 
fignum  ed in  morbis,  utiad§.  698.  diclum  fuit,  corpus  aequabiliter  cali¬ 
dum  Ec  molle  effe  3  in  febre  autem  ardente  omnia  fere  peffima  ligna  apparere 
folent ,  unde  circa  vitalia  vifcera  fummus  aedus  ,  &  circa  extrema  corporis 
calor  remiffior  ,  vel  Ec  aliquando  frigus  ,  percipitur  .  Cum  enim  calor  febri¬ 
lis  a  magno  motu  partium  ex  corde  ,  Ec  magna  relidentia  vaforum  contra 
cor  oriatur  ,  au&is  illis  refidentiis  ,  dum  per  calorem  liquidiffima  diffipan- 
tur  Ec  reliqua  maffa  ficcatur  (  vide  §.6 89.)  non  poterit  fanguis  ad  extrema 
corporis  debita  copia  &  impetu  propelli ,  adeoque  minuetur  in  his  locis  ca¬ 
lor  5  Ec  dum  immeabilis  jam  fere  redditus  fanguis  per  vafa  Ec  vifcera  cordi 
vicina  tantum  movetur  ,  frigus  in  extremis  aderit ,  peffimo  femper  omine  e 
Unde  internarum  partium  fummum  ardorem  ,  una  cum  externarum  frigore  , 
inter  fymptomata  febris  ardentis  recenfuit  Hippocrates  (i)  . 

Cum  autem  ,  impedito  fanguinis  motu  per  plurima  vafa  corporis  ,  tanto 
celerior  traje&io  fiat  per  vafa  adhuc  Ubera  ,  Ec  ,  quamdiu  vita  durat ,  fanguis 
per  pulmonem  ex  corde  dextro  in  finidrum  pelli  debeat  ,  rapidi ffimo  motu 
fanguis  ,  liquidiffima  fua  parte  orbatus  jam  Ec  denfior  ,  per  pulmonaris  arte¬ 
riae  anguftias  tranfibit  j  adeoque  ingens  erit  attritus  ,  Ec  calor  fummus  in  pul¬ 
mone  nafcetur  •  Cum  autem  aer  citiffime  calefcat  ,  hinc  fervido  pulmone  re¬ 
ceptus  ,  dum  infpiratur  ,  calidiffimus  apparebit ,  dum  exfpiratur  7  uti  optime 
percipitur,  (i  dor  fo  manus  ori  &  naribus  aegrorum  admoto  excipiatur  aer 
inter  exfpirandum  expulfus  ,  qui  tunc  moledo  calore  offendit ,  ac  fi  calido 
de  fornace  egrederetur  .  Hoc  fenfu  dicitur  aer  exfpiratus  incendi :  imo  Are - 

taeus 


(  b  )  De  cauf.&  fign.  morb»  acut.  Lib.  II.  cap.  4.  pag.  1 6, 
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taezts  (  \)  non  dubitavit  dicere  ,  quod  febre  ardente  laborantes  ignem  exfpi- 
rent  (  vop  ixwivat  )  . 

Siccitas  in  cute  tota ,  naribus  ,  ore  ,  lingua .  Inter  caloris  febrilis  ef¬ 
fectus  (  vide  §,  689. )  ficcitas  numerata  fuit :  cum  ergo  fummus  in  febre  ar¬ 
dente  aefius  fit ,  patet  &  partes  corporis  ,  quae  naturaliter  humidae  funt ,  ex- 
ficcari  debere.  Fit  autern  haec  ficcitas  partim  ob  difflatam  fanguinis  partem 
tenuifilmam  8c  aquofam  per  calorem  febrilem  j  partim  etiam,  quia  reliquus 
fanguis  immeabilis  dum  haeret  in  vafis  majoribus ,  illa  diftenduntur  ,  Sc  vi¬ 
cina  minora  comprimunt :  unde  in  talibus  aegris  cutis  ficca  8c  afpera  appa¬ 
ret  ,  quia  vafa  fanguinea  fubcutanea  immeabili  fanguine  repleta  comprimunt 
tenerrima  exhalantia  ,  fimulque  deficit  tenuis  in  fanguine  latex :  idem  jam  in 
oculis  ,  naribus  ,  ore  ,  lingua  verumgeft  .  Hmc  uti  in  Commentariis  §.  100. 
diftum  fuit ,  dixit  Hippocrates  ,  liccitate  perire  illos  ,  qui  cx  febre  ardente 
intereunt . 

Refpiratio  denfa  ,  anhelofa  ,  cita  .  Tria  in  reffiiratione  confiderantur  , 
infpiratio,  exfpiratio  ,  &  tempus  medium  inter  infpirationem  &  exfpiratio- 
nem  *,  quod  tempus  quietem  vocavit  Galenus  ( l )  ,  dum  explicaret ,  qtiae- 
nam  proprie  diceretur  denfa  refpiratio  .  Uti  enim  denfas  oleas  aut  vites  plan¬ 
tari  dicitur  ,  quum  minimum  a  fe  mutuo  diftant  $  &  contra  raras  vocemus  , 
fi  magnum  inter  illas  fpatium  relidhim  fit  $  fic  etiam  tali  fenfu  denfatn  refpi- 
rationem  intelligendam  efie  voluit .  Quum  enim  ipfa  refpiratio  ex  contrariis 
motibus  per  quietes  diflin&is  Compofita  fit  ?  denfam  ipfam  reddet  brevitas 
quietum ,  raram  vero  longitudo*  Denfitas  ergo,  vel  raritas  refpirationis  tem¬ 
pus  illud  intermedium  refpicit  \  celeritas  vero  vel  tarditas  proprie  ad  infpira¬ 
tionem  &  exfpirationem  pertinet  ,  Quemadmodum  enim  motui  propria  funt 
celeritas  &  tarditas  ?  ita  &  quantitati  quietum  raritas  denfitas  (m).  Ma¬ 
gna  autem  &  parva  refpiratio  variam  dilatationem  fpirabilium  organorum  de¬ 
mon  fir  at  .  Refpiratio  ergo  ,  quae  denfa  &  cita  eft  ,  celeritatem  mfpirationis 
&  exfpirationis  ,  &  exiguum  fimul  inter  binos  hos  contrarios  motus  intervaU 
lum  denotat  .  Anhelofa  vero  difficultatem  &  molefliam  ,  qua  hi  motus  pe¬ 
raguntur  ,  fignificat  ,  de  qua  re  videantur  illa,  quae  ad  §.734.  di&a  funt.  Cum 
autem  tantus  circa  vitalia  ardor  fit ,  &  fanguis  rapidifiime  per  pulmonem  mo¬ 
veatur  ,  fimulque  furjimo  aefki  exaffatus  difficulter  per  pulmonaris  arteriae  an- 
gufiias  tranfeat  5  patet  ratio  ,  quare  miferi  hi  aegri  tam  cito  &  tanto  cum 
molimine  refpirent ,  ut  nempe  gratum  refrigerium  attrafti  aeris  percipiant  3 
&  fanguini  per  pulmonem  viam  expediant  .* 

Lingua  ficca  ,  flava ,  nigra  ,  exnfta ,  afpera  .  In  homine  fano  lingua  & 
omnes  oris  interni  partes  perpetuo  madent  %  ubi  autem  febris  ardentis  im¬ 
mani  aeftu  torretur  corpus  ,  omnia  haec  loca  ficcari  incipiunt :  unde  Hip- 
prcrates  inter  illa  phaenomena ,  quae  in  febre  ardentfobfervantur  ,  etiam  lin¬ 
guae  ficcitatem  &  afperitatem  numeravit  (n)  pluribus  in  locis  .  Minimo¬ 
rum  enim  vafculorum  exhalantium  extrema  ,  in  fuperficie  linguae  pofita,  ex- 

E  2  fucca 

(  k  )  De  Curatione  morbor. acutor. Lih.  IT.  cap.  3.  pag.  100. 

(  0  De  Refpir.  diffic.  I ib.I.  cap.z.  Charter.  Toni. VII.  pag.  22  T.  (m)  Ibidem* 

(  n  )  Hippocr.  de  Morbis  LibJ.  cap. 12,  Charter.  Tom.  VIT.  pag.  ^4$.  &  Lib»  Ii.  de 
Morbis  cap.  27,  ibid.  pag.  776.  &  Lib.  III.  de  Morbis  eap,  <5,  jbid.  pag.  7  $4. 
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fucca  jam  &  arida  emoriuntur  $  vel  &  immeabiiibus  liquidis  infarsa  ,  &  im¬ 
petu  vitalis  liquidi  a  tergo  urgentis  protrnfa  ,  extra  linguae  fuperficiem  emi¬ 
nent ,  &  fordes  illas  didas  in  lingua  condituunt ,  quae  flavefcunt ,  dein  fu- 
Icae  fiunt  ,  imo  &  nigrefcunt  faepe  penitus ,  exfuccis  &  gangraenofis  redditis 
horum  vafculorum  extremitatibus .  libi  jam  limul  ingens  nceitas  adefi , 
afpera  &  fcabra  lingua  redditur  ,  pefiimo  femper  omine  ,  quia  inde  novimus  , 
oefophagi ,  ventriculi ,  &  intedinorum  fnperficiem  limiliter  fe  habere  :  adeo- 
que  difficillimum  ingreffiim  fore  liquidis  alfumtis  ,  cum  &  abforbentium  ve¬ 
nularum  ofcula  exficcata  &  corrugata  aditum  denegent  ,  dum  interim  fummus 
aedus  &  fanguinis  exaffatio  liquidi  diluentis  magnam  copiam  requirant  .  Vi¬ 
detur  &  notaflfe  Aretaeus  (o) ,  quod  lingua  interiorum  corporis  conditionem 
defignet ,  imprimis  fi  obfcurus  textus  fecundum  ingeniofam  Celeberrimi  Peti - 
ti  emendationem  legatur  (p)  :  tunc  enim  Aretaeus  ,  poftquam  dixerat ,  in 
ardenti  febre  linguam  &  afperam  &  ficcam  &  nigram  effe  ,  addit  :  llSsyap 
-Tfit  «crw  7 o-opalvei  ;  haec  enim  (  lingua  j  omnia  interna  fignificat  .  Lin¬ 
de  fimul  apparet ,  fordes  illas  in  lingua  apparentes  non  debere  originem  fuam 
fuliginofis  halitibus  ex  ventriculo  furfum  afcendentibus  &  linguae  accretis  , 
liti  olim  docuerunt  Medicorum  fcholae  .  Hunc  errorem  optime  carpfit  Hei» 
montius  (qft  dicens  :  Non  eft  ergo  linguae  ariditas ,  cruftataque  ejus  fordes ,  in 
febribus  effetius  ,  five  indici  uni  exhalationis  e  ftomacho  (  etiam  potum  non  co¬ 
quente  )  furfum  delatae  :  fed  eft  defeci  us  laticis  de  turpati  ,  vel  egefate  Penu- 
riofi .  Primam  autem  fanationis  fpem  in  peffimis  iliis  morbis  inde  colligi¬ 
mus  ,  fi  incipiat  aliquid  hurriidi  in  lingua^ apparere  ,  tunc  enim  crudae  illae  , 
ex  emortuis  vaforum  extremis  natae  ,  incipiunt  humefcere  ,  tumere  ,  elevari, 
&  vi  vitalium  humorum  appulforum  feparari  a  partibus  vivis  &  fecedere*  per- 
fe&e  ut  in  gangraenae  feparatione  fit .  Accidit  tunc  faepe  ,  ut  lingua  prius 
iicca  &  afpera  quidem  ,  neque  tamen  nigrefcens  ,  crudam  elevet  ,  quae  inci¬ 
piens  feparari  a  fuppofitis  linguae  partibus,  atrum  colorem  induit*  fed  fub  hac 
cruda  ,  &  inter  nftiiras  hinc  inde  apparentes  ,  manifeda  tunc  apparet  humidi- 
tas  laeto  omine  *  tuncque  talis  linguae  nigritudo  ,  quae  fimul  humida  ed  , 
minime  mala  ed  ,  fed  optimam  fpem  facit  eodem  modo  ,  ac  gangraena  corru¬ 
ptae  partes  maxime  nigrefcunt  ,  dum  a  vivis  partibus  incipiunt  feparari .  Ex 
modo  dictis  videtur  patere  ratio  ,  quare  Hippocrates  (r)  de  Febre  ardente  agens 
dixerit  :  color  linguae  primo  quidem  tempore  ,  qualis  e£e  confuevit  ,  verum 
valde  fice  a  eft  $  procedente  vero  tempore  induratur  >  &*  axafperatur  ,  craf- 
fefeit  ,  &  nigrefeit  .  Si  fane  per -initia  haec  contingant ,  celeriores  judica¬ 
tiones  fiunt ,  fi pofterius  ,  tardiores  .  Succeffivas  enim  mutationes  linguae 
fic  deferibit  j  cumque  ultimo  craffefcere  &  nigrefeere  linguam  dixerit  ,  atque 
inde  judicationis  futurae  fignum  fumferit ,  neque  ficcam  tunc  ede  addiderit  , 
qualis  primo  tempore  morbi  erat  *  videtur  admodum  probabile  ,  fimul  tunc 
humefcere  linguam  ,  dum  craffefcit  &  nigrefeit :  ubi  enim  aridae  illae  crudae 
humefcere  incipiunt  &:  attolli ,  crafiior  lingua  apparet  non  tantum  ,  verum 
&  aegri  faepe  tunc  queruntur  ,  linguam  quafi  te&am  incumbente  lana  &  mole 

au- 

ft°  )  De  Curatione  Morbor.  acut.  Lib.  It.  cap.}.  pag.  ioo.  C.  (  />  ).  Ibidem  in 
ftotis  uti  &  pag.!??.  .  (  q~)  In  Capitulo  Latex  humor  neglelius  Kurn.z S.  pag.^o^. 

(  r  )  De  Morbis  Lib.III.  cap.6.  Charter.  Tgm.Vil.  pag.y  $4. 


§.739*  F-E  BRIS 'A  RDENS.  37 

audam  apparere  .  Quamdiu  enim  magna  illa  ariditas  in  lingua  manet ,  nulla 
judicationis  fpes  efte  poterit .  Confirmatur  ulterius  haec  opinio  ex  illis,  quae 
leguntur  in  Concis  (/)  ,  ubi  fimilia  iere  habentur  ac  in  loco  modo  citato,  Sc 
dein  fequentia  :  Progrejju  nutem  temporis  lingua  exafperatur  ,  &•  livefcit  9 
&  rumpitur  1  lethale  ,  S i  vero  valde  nigrefcat ,  in  decimo  quarto  die  crijim 
futuram  fignijicat .  PericulofJJima  efl  nigra  &*  (  XKuP^  )  cum  virore  palli¬ 
da  •  Valde  enim  nigram  crilim  fignificare  dicit ,  dum  nempe  humida  fi- 
mul  efi  ,  uti  ex  modo  didis  patet  j  nigram  vero  periculofimmam ,  li  fi c- 
ca  fimul  fit .  Nifi  enim  fic  explicetur  haec  praenotio  ,  bina  contraria  af- 
fererentur . 

Sitis  inexplebilis  ,  faepe  fubito  fublata  .  Ubi  de  fiti ,  tanquam  fymptoma- 
te  febrili ,  adum.  fuit.  (  vide  §.  636.) ,  confiitit  ,  ficcitatem  ,  liquorum  im- 
meabilitatem  ,  acrimoniam  falfam  ,  oieofam  ,  biliofam  ,  alcaUnarn ,  &  putri¬ 
da  excrementa  viarum  primarum  ,  fitis  caufas  effe  .  Verum  in  febre  ardente 
magna  ficcitas  adefi ,  uti  demonfiratum  fuit ;  &  dilfipata  parte  tenuifiima  fan- 
gnis  immeabilis  redditur .  Praeterea  per  calorem  adeo  intentum  (vide  §.  689,) 
fales  &  olea  fariguinis  acriora  redduntur  ,  &  in  putredinem  vergunt :  corrum¬ 
pitur  bilis  ,-quae  tunc  ventriculum  Sc  vicina  loca  alluit ,  &  putrida  excremen¬ 
ta  in  viis  primis  facit  .  Patet  ergo,  omnes  fitis  caufas  in  febre  ardente  concur¬ 
rere..  $  unde,  etiam  calorem  urentem  cum  fiti  intolerabili  pro  lignis  pathogno- 
micis.  febris  ardentis  habuit  Galenus ,  uti  paragrapho  praecedenti  didunt 
fuit .  Raro  ergo  invenitur  febris  ardens  ,  quin  fimul  intenfa  adiit  fitis  ,  nili 
fimul  cerebri  affedi  ligna  adfuerint .  llnde  dum  Hippocrates  ( t )  in  febribus 
ardentibus  ,  quas  defcribit ,  dixit ,  non  adfuiffe  vehementem  fitim  ,  fimul 
addit  ,  aegros  ab  initio  comatofos  fuiffe  $  fc  in  exacerbationibus,  oblivionem, 
exfolutionem  ,  &  vocis  defedum  adfuiffe  :  quae  omnia  docent ,  cerebri  asio¬ 
nes  turbatas  ac  oppreffas  fuiffe  adeo  ,  ut ,  licet  fitis  caulae  adeffent  ,  mens 
tamen  fitim  non  perciperet ,  Dixit  alibi  (u)  Hippocrates  ,  quod  illi ,  quos  im 
febribus  ardentibus  plerumque  leviter  proritant  tujjes  aridae  ,  non  admodum 
fiticuloji  fint :  monuit  autem  Galenus  in  Commentariis  fuis  ad  hunc  Aphorif- 
mum,  hujus  tudiculae  irritatione  irrigari  magis  loca,  adeoque  hanc  caufam 
effe,  quare  minus  fit iculofi  fint  aegri  *  quod  admodum  probabile  videtur 
Ubi  vero  per  febris  intenfitatem  ,  aut  encephali  valis  fanguine  immeabili  in- 
far6fis  ,tprbantur  cerebri  fundiones  ,  fitis  faepe  fubito  tollitur,  quamvis, 
omnes  litis  caufae  in  corpore  maneant ,  imo  &  augeantur  faepe  .  Peffimurn* 
autem  lignum  talis  fitis  deletio  merito  habetur  ,  uti  confiat  ex  illis,  quae  ad 
§.  637.  dida  fuerunt . 

Fafiidia  cibi  ,  naufea ,  vomitus  .  Pefiimarum  febrium  ,  inter  quas  ardens 
fere  primum  locum  occupat ,  commune  attributum  eft  ,  fimul  fefemel  omnes 
fere  corporis  fundiones  laedere  :  non  mirum  ergo  fi  &  depraventur  illae,  quae 
cibis  recipiendis  ,  retinendis ,  digerendis  &c.  inferviunt .  Imprimis  autem 
haec  i  7  mp  tornata  lebri  ardenti  junguntur  ,  quia  per  calorem  audum  adeo 
Qmnk  in  putredinem  tendunt  $  &  omnium  maxime  bilis  ,  uti  docent  in  his 

mor- 


(/)  Kurha^o,  Charter.  Tcm,  VIII.  pag.S 6?, 
Tom.  IX.  pag.  zyi .  &c* 

Tom.  iX.  pag,  i6p. 


(  t)  Epjdemic.Lib.I IT.  Charter. 
(  u )  Aphor.)  4,  Sed,  IV *  Chart. 
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fnorbis  halitus  oris  foetidus  ,  fa  P  d  ^  ■*  i  C  i  s  inexplebilis ,  linguae 

fordes  ,  alvi  fluxus  olidiflimus  &c.  Frequentiffi  r  am  autem  hanc  in  febribus 
naufeae  Sc  vomitus  caufameffe  ,  patet  ex  illis,  quae  ad  §,642.  1.  dicta  fue¬ 
runt  .  Accedit  ,  quod  cum  tantus  ardor  in  hoc  morbo  circa  praecordia  fae- 
pe  deprehendatur  ,  hepar,  ventriculus ,  vel  alia  vicina  vifcera  inflammata 
faepe  fint  5  unde  iterum  eadem  mala  fieri  poterunt ,  uti  in  Capitulis  de  nau- 
fea  gr  vomitu  demonflratum  fuit .  Prae  reliquis  autem  faflidiunt  tales  aegri 
carnes  ,  ova  ,  pilees  Sc  fimilia  ,  quae  fponte  fua  in  putredinem  vergunt  $  & 
folam  fere  aquam  ,  Sc  acida  vel  acefcentia  ,  expetunt .  Aliquando  tamen  Sc 
accidit  ,  quod  quaevis  oblata  refpuant ,  peflimo  omine  ;  uti  Hippocrates  (x) 
monuit  accidiffe  in  febribus  illis,  continuis  ,  quas  nunquam  intermittere  dixit, 
fed  tertianae  typum  referre  exacerbationibus  alterno  die  accidentibus  *,  quae 
ergo  ardentes  merito  vocari  poterunt ,  cum  eafdern  violentiffimas  Sc  maximis 
comitatas  laboribus  dixerit  :  notat  autem ,  quod  has  febres  maximum  &*  per¬ 
petuum  fignum  comitabatur  ,  quod  cibos  omnes  pleri  que  aver farentur  ,  ii f que 
maxime ,  quibus  caet  er  a  quoque  per  mcioja  exiflevent . 

Anxietas  ,  inquietudo  .  Refpiratio  denfa  ,  cita  ,  Sc  anhelofa  ,  quam  in  fe¬ 
bre  ardente  obfervaid  modo  di&um  fuit ,  notat  difficilem  tranfitum  {anguinis 
per  arteriae  pulmonalis  fines  ,  adeoque  Sc  una  aderit  anxietas ,  uti  patet  ex 
illis  ,  quae  ad  §*  6jr»  di&a  fuerunt .  Verum  Sc  fimiie  malum  circa  hepar  fae¬ 
pe  in  febre  ardente  nafeitur  ,  dum  fanguis  fummo  illo  calore  exaffatus  per  ve¬ 
nae  portarum  anguftias  tranfire  nequit  3  adeoque  altera  anxietatis  caufa  habe¬ 
tur  •  Praeterea  in  Capitulo  de  Anxietate  Febrili  probatum  fuit  ,  bilem  cor¬ 
ruptam  ,  circa  praecordia  collectam  ,  peffimam  quandoque  anxietatem  produ¬ 
cere  polle  3  quod  cum  pariter  in  febre  ardente  obtineat ,  patet ,  quare  anxie¬ 
tas  Sc  irrequieta  illa  corporis  ja&atio  ?  in  hoc  morbo  fere  femper  adfint  3  uti 
Hippocrates  in  Epidemicorum  libris  notavit  pluribus  in  locis  .  Malum  au¬ 
tem  lignum  in  his  morbis  efle  docuit ,  dicens  :  Tertianariae  (  rptr^io^vee^  ) 
febres  cum  anxietate  ,  malignae  ( y  ) . 

Laffitudo  fumtna  ,  Quando  homines  poft  nimios  motus ,  Sc  imprimis  non 
confuetos  9  toto  corpore  dolent ,  ac  li  contuli  fuiffent,  Sc  limul  prae  nimia 
defatigatione  languent,  fumma  laffitudo  adeffe  dicitur  .  Ubi  autem  in  febri¬ 
bus  fimilis  molefliae  fenfus  adeft  ,  notat ,  rapidiffimo  motu  humores  agitari. 
Vel  etiam  inflammatoria  denlitate  immeabilem  redditum  fanguinem  difficul¬ 
ter  per  ultimas  arteriarum  anguftias  tranfire  ,  uti  in  Commentariis  §.734. 
di<5tam  fuit .  Verum  ex  ante  di&is  patet ,  talia  in  febre  ardente  obtinere  , 
unde  Sc  Hippocrate t  (z)  fummam  laflitudinem  inter  febris  ardentis  fymptomata 
numeravit  ,  quam  orf-oxowov  vocavit  ,  quando  ad  offa  ufque  corpus  quali 
conquaffatum  dolet .  Ubi  ergo  talis  moleftae  laffitudinis  fenfus  in  febre  ar¬ 
dente  e  A  jam  ab  initio  ,  'Sc  diu  perflat ,  novimus ,  inflammatoriam  fangu.inis 
fpiffitudinem  adeffe  3  quae  diu  perfeverans  ,  Sc  per  morbum  auda  quotidie  , 
poflea  difficillime  refolvi  poterit :  fed  ,  fi  aegri  ab  his  morbis  evaferint ,  mu¬ 
tatio  illius  fpiffi  in  pus  ,  ejufdemque  metaflafis  ad  varia  corporis  loca ,  ex- 

fge- 


(  x  )  Epifem.  1.  Charter.  Tom.LV.  pag.4 6.  yo. 

( y  )  Coae,  Praenot.  Num.3  Charter»  Tom.  VIII.  pag  S?4. 
4  9  )  De  vidtu  in  morbis  acutis  Chartcr.  Tom.  XI.  pag/  1 1  8, 
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fpedanda  funt .  Ob  hanc  caufam  forte  dixit  Hippocrates  (a)  :  Lajfitudine  per 
febres  laborantibus  ,  ad  articulos ,  ac  maxime  circa  maxillas ,  abfcejjus  oriun¬ 
tur  .  Patebit  autem  podea  §.741.  in  febribus  ardentibus  non  raro  paroti¬ 
des  nafci  . 

Tudicula  .  Illam  ardentem  febrim  comitari  datim  vidimus  ,  quando  de 
fiti  in  hoc  morbo  inexplebili  agebatur  .  Poted  autem  fieri  talis  tudicula  , 
dum  vafa  fanguinea  pulmonis  ,  immeabili  fanguine  nimis  didenta ,  turgent , 
&  veficuias  aSreas  pulmonis  fic  comprimunt  ,  ut  illarum  fuperficies  ad  fe  mu¬ 
tuo  atterantur  ,  tunc  enim  irritans  &  ficca  talis  tudicula  aderit,  qualis  in 
peripneumonia  obfervatur  .  Notavit  autem  Hippocrates  (b) ,  quod  febris  ar¬ 
dens  in  peripneumoniam  tranfire  amet ,  &  quod  tunc  pauci  effugiant  ?  adeo- 
que  tudicula  ab  hac  caufa  orta  pefsimum  fignum  daret .  Sola  major  fic  citas 
pulmonum  in  parte  aerea  tali  tufsiculae  caufam  dare  poflet .  Praeterea  ob- 
fervavit  Sydenhamus  (V)  in  febribus  continuis  quandoque  aegros  per  totum 
morbi  decurfum  moleda  tufsi  vexari  5  crediditque  illam  fieri ,  dum  ,  tumul¬ 
tuante  in  febribus  fanguinis  motu  ,  per  vafa  exhalantia  in  aereum  cavum  pul¬ 
monis  ,  vel  edam  per  diapaedefin  ,  humores  quidam  tenues  &  diffluentes  ex¬ 
primerentur  ,  quae  exquifito  fenfu  praeditam  tracheae  membranam  irritarent 
continuo  :  fatetur  interim  ,  quod  non  multum  timuerit  hoc  fymptoma  .  Ta¬ 
les  videntur  fuide  illae  tuffes  ,  quas  Hippocrates  (d)  in  febribus  ardentibus  fe 
obfervadfe  teftatur  ,  dicens  :  Tujfes  quidem  febrium  erant  comites  ,  fcribers 
autem  non  pojfum  laefionem  ,  vel  utilitatem  9  quae  a  tujje  fiebat . 

Vox  clangofa  .  Haec  ed  illa  o%v<puvrn  rxotyyulsi  ,  quam  Hippocrates  (e) 
damnavit  j  atque  adeo  lethale  hoc  fignum  habuit  Hollerus  ,  uti  in  Commen¬ 
tariis  §.609.  didam  fuit ,  ut  neminem  fervatum  fe  vidide  tedetur  ,  qui  ta¬ 
lem  vocem  edebat .  Fit  autem  dum  prae  damma  ficcitate  arefadis  faucibus 
vox  non  tranlit  per  mollia  &  hurnida  loca  ,  ut  in  fanis  fit ;  fed  refonat  ,  ac  fi 
per  tubam  metallicam  ficcam  &  glabram  expelleretur  .  Verbis  non  adeo  be¬ 
ne  defcribi  poted  ,  qualis  illa  vox  fit ,  fed  qui  femel  illam  in  aegris  audiverit* 
podea  facillime  didinguet . 

Delirium  ,  Phrenitis,  pervigilium  ,  coma  ,  convulfio  .  Omnia  enim  haec 
cerebri  affedi  figna  funt  *  &  patuit  ex  iliis  ,  quae  in  horum  fymptomatum 
febrilium  hidoria  dida  fuerunt  ,  &  podea  adhuc  dicenda  erunt ,  ubi  de  phre¬ 
nitide  agetur  ,  in  febre  ardente  tales  caufas  exidere  $  vel  ,  licet  non  adfue¬ 
rint  in  initio  ,  per  febrim  ipfam  &  intenfum  calorem  produci  ,  unde 
omnia  haec  mala  ortum  ducere  poterunt  .  Hinc  etiam  pafsim  Hippocrates 
in  Epidemicis  ,  ci  aliis  pluribus  locis  ,  inter  febris  ardentis  fymptomata  haec 
recenfuit . 

Diebus  imparibus  exacerbationes  .  Exquifitam  febrim  ardentem  omnis 
fervare  indicia  exquifitae  tertianae  ex  Galeno  didam  fuit  ad  §.  738.  $  k  tan¬ 
tum  differre  ,  quod  nec  cum  rigore  invadat ,  neque  ad  intermifsionem  perfe- 
dam  deveniat  9  atque  haec  fuit  ratio  ,  quare  febris  ardens  non  inter  fynochos 
five  continentes  febres ,  verum  inter  continuas  remittentes  ,  numeretur ,  Fe¬ 
bres 

(  a  )  Aphor.  31.  Sedi.  IV.  Oharter.  Tom.  IX.  pag.  i$z, 

(b)  De  Atfcolionibus  cnp.3  .  Charter.  Tom.  VII.  pag.  61  z. 

(  c  )  Sect.f.  cap.4.  pag. S 3 .  (  d  )  Epidem.i.  Charter.  Tom.IX.  pag.^c. 

(e  )  In  Prorrhet.  Lib. I.  Charter.  Tom.  VIII.  pag. 7 3 i. 
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bres  etiam  tertlanariae  rpurcuo^vess  di6lae  ,  &  hemitritaeae,  quae  pariter  ad  ar¬ 
dentem  febrem  referuntur  ,  fi  malis  illis  fymptomatibus  ,  modo  enumeratis  , 
fiipentur  ,  omnes  diebus  imparibus  exacerbationes  habent  •  Unie  videtur 
femper  aliquid  de  genio  intermittentium  febrium  adeffe  in  febre  ardenti ,  atque 
ideo  faepe  ,  dum  diutius  protrahuntur  tales  febres  ,  poftea  in  intermittentes 
mutantur  j  imo,  uti  antea  dictum  fuit  ,  febres  intermittentes,  epidemice 
gralTaturae  ,  dum  aefiivis  menfibus  mature  prodeunt ,  faepe  fub  hac  fpscie 
decurrunt .  Patebit  autem  §,  741.  ,  quandoque  &  in  febre  ardente  paribus 
diebus  exacerbationes  contingere  ,  &  quidem  pefsimo  figno  j  cum  repetitis 
frequentius  novis  accefsionibns  magis  debilitentur  aegrorum  vires :  verum  §c 
tunc  tamen  plerumque  imparibus  diebus  adfimt  exacerbationes  ,  uti  v,  g. 
dum  quotidiana  intermittens ,  vel  tertiana  duplicata  continuae  febri  jungun¬ 
tur  ,  vel  tales  febres  producis  paroxyfmis  nunquam  ad  integram  remifsionem 
perveniunt . 

§.  740.  labor  nimius,  iter  longum,  aeflus  /olis,  fitis 

diu  tolerata  ,  tiftis  calefacientium  ,  fermentatorum  , 
aromaticorum  acrium  ,  Veneris  nimiae  ,  eida /Satio  immodica  , 
maxime  aeftate  &cB 

Quum  febris  ardens,  uti  §.  742.  dicetur,  pro  caufa  proxima  agnofeat 
cruorem  orbatum  parte  blandiore  &  liquidiore  ,  hinc  inflammationem  per  uni- 
Verfiim  corpus  ,  &  vires  validiores ,  patet  inter  caufas  ejus  numerari  polle 
omnia  ,  quae  difflata  tenuifsima  parte  ianguinem  infpiiTant ,  humoribus  majo¬ 
rem  acrimoniam  conciliant ,  8c  ftimnlo  fuo  motum  augent  .  A  talibus  enim 
ardens  febris  in  fanifsimo  corpore  excitari  poterit  $  omnium  maxime  ,  fi  epi¬ 
demica  conflitutio  his  febribus  producendis  faveat .  Patet  hinc  ,  quare  la¬ 
bor  nimius  ,  &  imprimis  in  non  confuetis  ,  &  longum  iter  confe&urn  ,  ar¬ 
dentem  febrim  faciant ,  &  imprimis  valido  fub  foris  aeftu  ,  uti  etiam  diu  to¬ 
lerata  fitis  :  unde  etiam  febrim  ardentem  aelHvo  tempore  plerumque  ex  longo 
itinere  &  diuturna  fiti  fieri  dixit  Hippocrates  ( f) ,  &  inter  morbos  aeflivos 
febres  ardentes  recenfuit  (g)  .  Similes  etiam  ,  ac  in  textu  memorantur  ,  cau¬ 
fas  febris  ardentis  Galenus  [h)  pofuit  .  Dum  aeflivis  fub  caloribus. caflra  mo¬ 
vere  faepe  coguntur  belli  duces  ,  8c  imprimis  fi  fimui  adfi.t  aquae  penuria , 
integri  quandoque  exercitus  his  febribus  affliguntur  ,  unde  inter  caflrenfes 
morbos  febris  ardens  merito  numeratur  .  Inter  humores  autem  corporis  in¬ 
quilinos  prae  reliquis  bilem  ,  tanquam  febrium  ardentium  caufam  ,  incufave- 
runt  Veteres  Medici  .  A  bile  commota  febrim  ardentem  excitari  dixit  Hip - 
pocrates  (i)  ■;  &  biliofos  promptius  hunc  morbum  prehendere  monuit  alibi  (  ^  J. 
Lotium  quam  biUofifsirnunv  e  (Te  in  febre  ardenti  dixit  Aretasus  (/)  .  Bilem 

>  .  autem 

(  /)  De  Vi&ii  in  morbis  a  rotis  Charter.  Tom.XF.pag.i  1 6,  &c. 

(  g  )  Aphor.ii.  Sed.iU.  Charter.  Tom.IX.  pag.ii6. 

(  b  )  Comme  nta,  ?n  Lib.T.  Epidem.  Charter.  Tona.  IX.  pag.44. 

(  i  ^  De  Affitlionibos  crp.3.  Charter.  Tom.VIi.  pa g*6iz. 

(  i  )  De  Morbis  LibJ.  cap.  iz.  Charter.  Tom.VIi.  pag.<T47. 

(*)  De  taufis  &  fignis  morbor.  acutor.Xib.il.  cap.  4.  pag.16.  v.j 
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autem  non  acervatam  in  quibufvis  corporis  partibus  ,  Ted  circa  ventriculum 
&  imprimis  ejus  orificium  ,  fimafque  jecoris  partes  (ubi  nempe  ductus  bi  ia~ 
rii ,  pylorus  ,  duodenum  inteftinum  &c.  ponuntur  )  collectam  ,  ai  entem  e- 
brim  incendere  tefiatur  Galenus  (w)  .  Verum  per  labores  nimios,  calores  ae  i- 
vos,  Sc  reliqua  in  textu  enumerata ,  bilem  acriorem  &  lemiputriaam  neri  no~ 
vimus  \  adeoque  patet  ratio  ,  quare  febris  ardens  ab  his  caulis  nalcatur  .  Mc 
obfervatur ,  poft  fervidifsimas  aeftates  praegrefias  autumnum  hemicntaearum 
,,  febrium  feracifsimum  effe  ,  omnibufque  talibus  aegris  bilem  corruptam  ingeuti 
copia  furfum  vel  deorfum  prodire,  five  fponte,  live  per  artem  hoc  tactum  tue» 
fit .  Caeterum  de  caufis  hic  enumeratis  actum  fuit  in  Commentariis  u b| 

de  omnibus  his ,  tanquam  febrium  caufis  Angularibus  t  drftum  fuit  * 


§.  74i*  T\Ecurlus  talis ,  tertio  &  quarto  die  Kaepe  tethalis, 

JJ  primum  rarotranfit  ii  perfecta  j  /olvitur /aepe  hae-, 
morrhagia ,  quae  fi  tertio  vel  quarto  die  parca ,  lethalis  i  haeq 
praenuntiatur  cervicis  dolore  ,  temporum  gravitate  ,  tenebrico/a 
caligine,  praecordiorum  contentione  iine  doloris  /en/u  ,  invitis  la- 
chrymis  fine  lethali  figno  alio ,  rubore  faciei ,  pruritu  narium  3 
optima  fit  die  decretorio /olvitur  &  die  decretorio ,  vomitu,  alvo , 
iudore ,  urina ,  /puto  eraflo ;  accefllo  die  pari  peflima ,  fi  id  ante 
diemfextum;  urina  nigra,  pauca  ,  tenuis  huic  lethalis  i  lethale 
/anguinis  /putum  lethalis  /anguinis  mi£his  ,*  deglutitio  lae/a  mala  i 
extremorum  refrigeratio  peflima ;  facies  rubra  &  /udans  mala  •  pa* 
rotis  non /iippurans  exitialis  i  alvus  nimis  fluxa  lethalis  •  cum  tre* 
more  abit  in  delirium  ,  inde  in  mortem ,  tranfit  in  peripneumoniam 
laepe  cum  delirio ;  poft  ingentia  alvi  tormina  quae  oritur  peflima  * 
folvitur  critice  cum  rigore.  ‘  ■—  * 


Cum  ornnis  febris  definat  in  mortem  ,  fankatem  ,  vel  alium  morbum  (  vU 
t*-  Sf9u-}  ’  uTrae  Fx1T  erf  Vldere  ’  quid  de  vario  periculofiffimae 

hujus  febris  obfervata  Medica  docuerint-  &  qnaenam  A  c 

dum  in  bonum  vel  malum  exitum  tenderet !  Inde  enim  00  ^  COmZ?T' 
beri  poterit  ,  &  fimul  hauriri  indicatio  curatorif  au^n£  ?  F°St101  u 

&  quibus  remediis  funeftus  exitus  hujus  morbi  caveri  poffit ,  &  contra 
moveri,  illa  naturae  molimina  ,  quae  in  fanitatem  tendunt  contrs  PrQi 

Tertio  &  quarto  die  laepe  lethalis,  feptimum  raro  tranfiV  r  <■  *,  „ 

tot  &  tam  maligna  fymptomata  febrim  abdentem  comitentur’ 

«imus,  nemini  mirum  videbitur,  fi  brevi  tempore  viAa „1  ’  r 
'  *atur  aeger  :  Malignae  emm  febres,  Y & 

to  die  vel  prius  interficiunt  (n)  .  Primum  autem or_  fiunt  fig 


moriatur 
quart 

T cm .  IV. 


autem  graviffimotum  morbo 


Cum 


(w)  Comment.i.  in  Lib.I.  Epideni.Charter.Tom.lx.  na» 

',nj  In  Prognoft.  Charter.  Tom.  VIII-  pag,  C6j. 
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nim  infultum  hoc  termino  limitavit  Hippocrates,  fecundum  vero  ad  feptlmum 
diem  ulque  produci  monuit  ,  atque  ^intra  hoc  fpatium  exquifitam  febrim  ar¬ 
dentem  limitavit  Galenus  liti  enim  antea  ad  §„  738.  didlum  fuit ,  exquifi- 
tae  tertianae  comparavit  febrim  ardentem  ,  atque  hoc  foio  differre  dixit,  quod 
nec  cum  rigore  invadat  ,  neque  ad  integram  remiflionem  perveniat  •  Unde, 
uti  tei traha  exquifita  feptem  periodis  finitur  ,  ita  exquifitam  febrim  arden¬ 
tem  intra  primam  feptimanam  neceffario  judicari  dixit  (o)  .  Velocem  au¬ 
tem  acutimmi  morbi  decutiam  ,  &  funeffiim  exitum  ,  exfymptomatum  nume¬ 
ro  &  vehementia  colligimus.  Quum  enim  morbus  peracutus  ej}^ Jiatim  extre- 
mos  habet  labores  (  p )  j  atque  inde  morbos  ,  qui  celeriter  in  falutem  vel  inte¬ 
ritum  tendunt ,  diffinxit  Hippocrates  (qj9  dicens,:  Oui  vero  brevjfimo  tempore 

judicabuntur  ,  facilius praenofeuntur.  rn.av.ime  namque  ab  initio  inter  fe  dif¬ 
fident.  Qui 

enim  f Aper fkt uri  funt ,  facile  fpirant ,  dolore  vacant ,  noBu  dor - 
miunt  ,  aliafecurijjima  habent  Jigna  .  Qui  vero  pereunt  9  difficile  fpirant9 
delirant ,  vigilant  ,  caeteraque  habent  Jjgna  pejjima*  Ubi  ergo  ab  initio  febris 
ardentis  omnia  fymptomata  vehementia  admodum  funt  ,  &  continuo  augen¬ 
tur  ,  mortem  brevi  futuram  praevidemus  .  Verum  cum  exquifita  febris  ar¬ 
dens  una  cum  continua  febre,  vel  quotidiana  continua  remittente  ,  jun&am 
habeat  tertianam  ,  quae  tertio  quoque  die  exacerbationem  novam  excitat  ,  Sc 
quidem  in  initio  talis  morbi  femper  praecedente  vehementiorem  ,  patet ,  ter¬ 
tia  die  ,  fra&is  jam  morbi  velocitate  &  fymptomatum  numero  &  vehementia 
viribus  ,  metum  effe  ,  ne  novo  ingruente  paroxyfmo  exftinguatur  aeger.  Imo 
Galenus  (r)  notat ,  faepe  &  ipfam  mortis  horam  a  Medico  praedici  poffe  ,  fi 
feduio  attenderit  ad  exacerbationum  tempus  in  his  morbis  ,  fimulque  diffin¬ 
xerit  ,  an  in  talium  exacerbationum  initio  ,  vigore  ,  vel  &  decremento  fe  pe- 
jus  habuerit  aeger  .  Qiiandoque  enim  in  peflitnis  his  morbis  ,  uti  optime  mo- 
net ,  in  exacerbationum  initiis  extrema  fic  frigefeunt  ,  ut  vix  ad  calorem  re¬ 
duci  pofiintq  pulfus  exiguus  eft  ,  aut  &  nullus  fere  &c.  aliis  in  vigore  deli¬ 
rium  ,  coma  ,  anxietas  fumma  ,  ae&us  intolerabilis  8cc.  quibufdam  vero  in 
declinatione  animi  deliquia  ,  fudores  frigidi  inaequales  ,  pulfus  obfcuri  exi¬ 
gui  &c.  adfunt .  Prout  jam  maxime  maligna  fymptomata  in  hoc  illove  exa¬ 
cerbationis  ftadio  obfervantur  ,  ita  pro$abile  eft  ,  aegrum  fequenti  exacer¬ 
batione  moriturum  effe  eodem  tempore  * 

Verum  Sc  quartus  dies  faepe  lethalis  efi  ,  imprimis  fi  in  vehementifiima  fe¬ 
bre  ardente  exacerbationes  diebus  paribus  fa&ae  fuerint  $  tunc  enim  talis  exa¬ 
cerbatio  non  in  diem  tertium  fed  in  quartum  incidit .  Quae  diebus  paribus 
'exacerbantur ,  ea  paribus  judicantur  :  quorum  vero  accejjiones  diebus  impa¬ 
ribus  jiunt  ,  diebus  imparibus  judicantur .  Circuituum  autem  diebus  pari - 
bns  judicantium  primus  eji  decretorius  quartus  9  fextus  ,  oBavus  ,  <g?*c<  cir - 
euituum  vero  imparibus  diebus  judicantium  primus  efi tertius  9  quantus  9 
feptimus  &rc.  (/)'.  Unde  &  notavit  (t)  in  peffnna  febrium  ardentium  fpecie, 

quar- 


f 

(  0  )  Gden.  de  Crifib.  Lib.IT.  cap.  6.  Charter.  Tom.VIII.  pag.  4iy. 

(p  )  Aphor.  7.  I. Charter.  Tom.  IX.  pag.  iz. 

(  q)  In  Prognoftic.  Charter.  Tom,  VIII. pag.  667. 

(r  )  De  Diebus  decret.  Lib.  I.  cap.  10.  Charter,  Tom.  VIII,  pag.  471.* 

(f)  Uqjpocrat.  Epidem.i .  Charter.  Tom.  IX.  pag.  yy.  CO  Ibid.  pag*  7©* 
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quarto  die  labores  maximos  fuifle  ,  fudores  fubfrigidos  ,  extrema  non  reea- 
luifle  ,  fed  livida  &  fubfrigida  manfifie  ,  fitimque  deletam  fuifle  :  patet  ergo 
in  ipfo  jam  mortis  quali  agone  haefiffe  miferos ,  &  fi  hunc  paroxyfinum  adhuc 
imperarent,  fequenti  perime  monet,  nempe  fexto  die.  Alterum  difcrimen  quar¬ 
tae  diei  inde  pendet  ,  quod  faepe  exacerbationes  ,  quae  imparibus  diebus  fiunt^ 
anticipent  foiitum  tempus  3  hinc  dum  prima  die  cum  exacerbatione  morbus 
incipit ,  fecunda  die  parum  levari  videtur  aeger  ,  fed  ipfo  initio  diei  tertiae  , 
yd  &  in  fine  fecundae  diei ,  nova  exacerbatio  fequitur  ,  atque  tunc  tertia  exa¬ 
cerbatio  citius  ingruens  in  diem  quartum  incidit ,  &  faepe  aegri  in  initio  talis 
exacerbationis  pereunt  .  Unde  alibi  (u)  Hippocrates  dixit  de  febribus  conti¬ 
nuis  tertio  die  exacerbatis  :  fi  quartus  dies  tertio  quidquam  in  his  ipfis  fimi - 
ie  habuerit  *  in  periculo  verfatur  aeger  . 

Ubi  ergo  vera  Sc  exquifita  febris  ardens  eft  ,  intolerabili  aefiu  ,  fitique  in¬ 
explebili  ,  reiiquifqne  peflimis  fymptomatibus  ftipata ,  raro  feptimum  diem 
tranfit :  ubi  vero  leniora  funt  omnia  ,  fimiiis  tamen  indolis  febris  e (l ,  con¬ 
tinua  nempe  remittens  ,  folct  faepe  adhuc  ardens  vocari  3  &  quamvis  pericu- 
lofa  talis  febris  fit ,  tamen  non  tam  cito  corpus  deftruit ,  fed  in  majorem  diu¬ 
turnitatem  excurrit  *  antequam  m  mortem  ,  alium  morbum  ,  vel  fanitatem 
tranfeat.  Sic  febrim  ardentem  defcrlpfit  Hippocrates  (x)  ,  de  qua  dixit ,  quod 
judicaretur  brevifiime  nono  vel  decimo  die  ,  longiflime  vero  decimoquarro  . 
Mit  loris  longe  indolis  febrem  ,  quam  tamen  &  ardentem  vocat  ,  feptendecim 
dierum  fpatlo  judicari  dixit  alibi  ( y)  •  In  Coacis  Praenotionibus  (z)  habetur: 
Tebres  ardentes  quatuordecim  dies  dijudicant ,  aut  allevantes ,  aut  perimen¬ 
tes.  Tamen  iu  textu  non  navavi  (impliciter  ,  verum  n #uaJhes  has  febres  di¬ 
xit  3  quod  etiam  in  pluribus  locis  occurrit,  ubi  mitiores  tales  febres  deferi- 
buntur  .  In  aliis  temen  locis  his  vocabulis  promifeue  ufns  fuit  H  ppncrates  « 
Sic  enim  ,  ubi  rarum  illum  cafurn  narrat  aegri  ,  qui  centefimo  die  ex  febre  ar- 
dente  judicatus  eft  ,  dicit  'nvperoi  tKa/Ssv  K«vacJSy<  9  in  fine  vero  hifioriae  mor¬ 
bi  habet  fequentia :  iv  tnarorn  snpIQri  navao*  z  ex  quo  evidenter  appa¬ 

ret  ,  quod  eundem  morbum  ,  quamvis  adeo  diuturnum  ,  navaov  &  navadhet 
TTfpfrcv  vocaverit  (a).  In  altero  vero  aegro  {b)  ,  qui  ex  fimili  febre  cente- 
lirna  &  vigefima  die  perierat ,  quamvis  ex  hiftoria  morbi  pateat ,  in  tam  lo n?o 
decuxfu  [aepius  per  aliquot  dies  abfque  febre  fuifle  aegrum  ,  &  denuo  recidi¬ 
vam  pafTutn  fuifle  ;  tamen  in  line  hiftoriae  hujus  ,  ubi  maligna  fymptomata 
enumerantur  ?  quae  toto  morbi  deeurfu  adfuerant  ,  addit  avve^suii  navaoi  9 
quod  continenter  ardente  laboraflk  febri  .  Videtur  autem  in  fimilibus  cafi- 
bus  illud  nomen  retinuifle  ,  quod  morbo  in  principio  dederat ,  licet  poflea 
morbus  degeneraflet  ,  Notandum  enim  quam  maxime  eft  ,  quod  faepe  pri¬ 
mis  peffimarum  talium  febrium  diebus  fic  mutentur  omnia  ,  ut  mirisrnodis 
a  fanitatis  conditionibus  recedant 3  unde  ,  licet  morbi  impetus  poffea  remi- 
ferit ,  nondum  fequitur  fanitas  ?  fed  faepe  alius  morbus  ,  &  difficilimus  qui- 

F  2  dem  ; 

(  «  )  He  vT£u  morbor.  acut.  Chaner.  Tom.  XL  pag.  149, 

(  x  }  ne  Afte&ionibus  cap.  3.  Charter.  Tom.  VII.  pag.  6z 2. 

(y)  Epidem.  1.  Chaner.  Tom.IX.  pag.43.  (2)  N.  13  S.  Charter.  Totn.Vni. 

pag.  p.  (  a  )  Epidem.  5.  aegrot.  9.  Charter.  Tom.  IX. pag.  305.  3  04. 

(  b  )  ibidem  aegrot.  1.  pag.  291. 
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dem  :  hinc  faepe  aegri  ,  qui  primum  &  violentiflimum  impetum  evaferant  , 
poitea  pereunt .  Stride  tamen  loquendo  ,  tunc  non  ex  febre  ardenti  fed  ex 
aho  morbo ,  febris  ardentis  effe&u  &  fequela  ,  moriuntur  . 

^  Solvitur  faepe  haemorrhagia  .  Galenus  ,  uti  alia  occalione  in  Commenta¬ 
riis  §.  2  jb.  dictum  fuit  ,  notat ,  ubi  haemorrhagiae  nomen  fimpliciter  occur- 
iit  oopna  Hippocratem ,  non  addita  parte  corporis ,  ex  qua  erumpit  ,  tunc 
intelligL  illam  ,  quae  per  nares  fit ,  fanguinis  eruptionem  ;  propriumque  dixit 
efle  febribus  ardentibus  exquifitis  ,  per  narium  haemorrhagiam  judicari  (c)  . 
Unde  generale  Haemorrhagiae  vocabulum  hoc  lenfu  etiam  in  textu  adhibe¬ 
tur  .  Verofimile  quidem  videtur  ,  &  alias  haemorrhagias  prodefTe  polle,  quae 
per  haemorrhoides  v.  g.  vel  menilruorum  eruptiones  fiunt  :  imo  Sc  Hippocra¬ 
tes  (d)  diferte  notavit  ,  mulieribus  plurimis  ,  dum  febre  ardente  laborabant, 
menllrua  abunde  profluxifie  ,  notatque  ,  nullam  mortuam  fuilfe  ,  cui  vel  per 
menftrua  ,  vel  per  nares  ,  fanguis  copiofe  erupifiTet  :  imo  videtur  notafle  , 
morbum  illum  epidemicum  ,  quem  tunc  defcribit ,  adeo  proclivem  fuille  in 
hanc  evacuationem  ,  ut  plurimis  virginibus  tum  prima  eruperint  menflrua  , 
dum  hoc  morbo  decumberent  3  praegnantes  vero  mulieres  omnes  ,  quas  vide¬ 
rat  hoc  morbo  afflictas  ,  abortum  paterentur  .  Interim  tamsn  illa  ,  quae  per 
nares  fit ,  haemorrhagia  prae  reliquis  maxime  frequens  efl  in  febribus  arden¬ 
tibus  ,  &  maxime  faiutaris  (e)  5  unde  fummam  fpem  in  hac  evacuatione  po- 
luit  ubique  Hippocrates  ,  modo  fatis  larga  foret 3  &  contra  ,  ubi  recenfet  il¬ 
la  ,  quae  acciderant  iis  ,  qui  ex  febribus  ardentibus  moriebantur  ,  notat , 
quod  nulla  fanguinis  eruptio  facta  fuerit  ,  fed  quibufdam  tantum  pauculum 
quid  lHllaverit  (f)  ,  plurimique  perierint ,  quibus  fanguis  non  eruperat  (g  )  « 
Sic  in  aegro  ilio  (h) ,  qui  centefimo  die  a  febre  ardente  judicatus  fuit  ,  qua- 
dragefima  die  copiofus  fanguis  e  naribus  erupit,  &:  pofiea  ad  fexagefimum 
diem  ufque  perrexit  fanguis  crebro  &  parca  copia  effluere  5  notatque  deliria  , 
furditatem  ,  &  febres  imminutas  fuille  ,  licet  tamen  difficilis  hic  morbus  fo- 
la  hac  evacuatione  integre  debellari  non  potuerit  .  Contra  vero  in  alio  ae¬ 
gro  (i)  ,  qui  centeiima  &  vigefima  die  periit  ,  non  adfuit  falubris  ilia  narium 
haemorrhagia  ,  fed  oCtavo  die  morbi  tantum  pauculum  quid  ftillavit  de  nari¬ 
bus  .  Unde  apparet ,  &;  in  febribus  ardentibus  ,  quae  velocifiime  decurrerent, 
&:  in  raris  illis  cafibus  ,  ubi  in  longum  adeo  morbum  degenerarent ,  magnum 
pondus  ad  fanationem  habuifie  fanguinis  per  nares  largam  eruptionem. 

Quae  fi  tertio  vel  quarto  die  parca  ,  iethalis  .  Larga  enim  in  periculo- 
fifiimo  hoc  morbo  requiritur  ,  fic  ut  ad  plures  faepe  libras  aliquando  pro^ 
fiuat  ,  optimo  quidem  cum  fuccefili  $  quamvis  a  tanta  fanguinis  j>a£tura  de¬ 
biles  faepe  maneant  aegri.  Ubi  vero  paucae  tantum  ftillae  prodeunt  tertio  vel 
quarto  die  ,  lethale  faepe  lignum  efi  $  tnrfc  enim  novimus  ,  tantum  quidem 
impetum  eflfe  ,  ut  folvatur  arteria  in  naribus ,  vel  per  anaftomolin  dilatato 
luo  extremo  fangiunem  dimittat ,  interim  tamen  fic  infpiflatum  effe  fangui- 
nem  9  atque  adeo  in  concretionem  oronum  ,  uc  ilico  in  aere  coeat ,  &  faCtatn 

fibi 


(  e  )  Galenus  Comment.I.  in  Epidem.  Lib.L  Charter.  Tom.  IX.  pag.  1  S. 

C  d)  Epidem.  Lib.  I.  ibid.  pag.  67.  (  e  )  Ibid,  pag.  6$.  { f')  Ibid.  pag.  7©. 

(  S  )  Ibid.  pag.  C6%  &  Epidem.  3.  ibid.  pag.  (  b  )  Epidem.  5.  acgrot.  7* 

tjjid.  pag.  303.  304*  (  i  )  Ibidem,  acgrot.  I.  pag.jipi. 
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fibi  viam  obturet  .  Vidi  in  tali  cafu  guttulas  illas  fanguinis  de  naribus 
ftillantes ,  muccinio  exceptas  ,  non  diffluxifle ,  fedilico  in  folidas  maffulas 
concrevifle  .  Generale  hoc  axioma  pracficum  ftatuit  Hippocrate s  (  ^  )•  Judi- 
catoria  non  judicantia  partim  lethalia  ,  partim  difficilis  judicii .  Unde  pa¬ 
tet  ,  quare  parca  talis  haemorrhagia  adeo  malum  lignum  det  ,  cum  irritum  na¬ 
turae  ad  criticam  evacuationem  fe  difponentis  molimen  Iit .  Hinc  pujillas 
ffillas  (/ anguinis  )  malas  dixit  (/)  ,  imprimis  fi  illud  ,  quod  ftillat,  (Hnpvrov) 
fincerum  fuerit  (m)  :  forte  fic  vocavit  fpifiiim  admodum  fanguinem  ,  abf- 
que  ulla  liquidioris  partis  feparatione  ,  ftatim  concrefcentem  .  Et  alibi  (n) 
poftquam  dixerat  in  febribus  ardentibus  epidemicis  omnes  fervatos  fuifle  , 
quibus  larga  narium  haemorrhagia  contingerat  ,  addit  :  In  Philifco  ,  Epi - 
manon  te  ,  Sileno  (  quorum  h  foriam  pluribus  poft  e  a  defer  i p fit )  quarto  0* 
quinto  die  paucum  e  naribus  ftillavit ,  er  perierunt .  Quod  &  pluribus  exem¬ 
plis  confirmavit  in  aliis  aegris  .  Sic  in  Dromeadae  uxore  (b)  quarta  die  pau¬ 
cae  e  naribus  ftiilae  prodierunt,  fexto  die  convulfa  periit.  I11  altero  aegro  (p) 
fecunda  die  ex  finiftra  nare  paucus  fincerus  fanguis  effluxit  ,  uti  etiam  Sc 
quarta  die  j  qui  quidem  evafit  ,  fed  poli  multas  moleftias  ,  &  binas  recidivas, 
quadragefimo  die  tandem  judicatus  eft .  Notandum  tamen  eft  ,  quamvis  par¬ 
ca  illa  ftillicidia  femper  fufpedla  fint  ,  tamen  minus  periculum  efie  ,  fi  pau¬ 
lo  poft  ,  vel  fequenti  die  ,  v.  g. ,  larga  haemorrhagia  fequatur  ,  uti  factum  fuit 
in  Metone  (q) ,  cui  quarta  die  bis  pauculum  fanguinis  ex  nare  dextra  Hilla-» 
verat  ;  verum  quinta  die  ex  nare  finiftra  fanguis  copiofus  effluxit  ,  fudatnt  Sc 
judicatus  eft  :  fed  &  poft  judicium  crebro  adhuc  fanguinem  erupille  monet uc. 
in  hujus  aegri  hiftoria  . 

Cum  autem,  uti  paulo  poft  dicetur  ,  optima  lit  haemorrhagia  narium, 
quae  die  decretorio  fit ,  &  quartus  dies  non  adeo  inter  dies  decretorios  nu¬ 
meretur  ,  vel  faitem  non  inter  primarios  ,  fed  potius  inter  dies  indices  4  uti 
tunc  pluribus  demonftrabitur  3  patet  ratio,  quare  Veteribus  Medicis  utcun¬ 
que  fufpefta  fuerit  haemorrhagia  ,  quamvis  larga  ,  quae  quarto  die  fit  .  Uti 
enim  paulo  ante  in  eadem  hac  paragrapho  monitum  fuit  ex  Hippocrate  ,  pa¬ 
ribus  diebus  judicantur  hi  morbi »  qui  paribus  exacerbantur  \  adeoque  fi  quar¬ 
to  die  critica  talis  haemorrhagia  contingat ,  accefiiones  diebus  paribus  fieri 
demonftrat  *  quod  tamen  pro  peffimo  figno  in  his  febribus  habetur  ,  uti 
paulo  poft  demon  ftrandum  erit  in  eadem .hac  paragrapho  .  Ob  hanc  caufam 
videtur  Hippocrates  motiuiffe  (r) ,  Quae  quarto  die  jiunt  haemorrhagiae  {na¬ 
rium')  difficilem  judicationem  faciunt  .  Et  in  Coacis  (f):  In  febre  ardente 
fluxio  (fanguinis)  ex  naribus  quarto  die  mala  eft  9fi  non  aliud  quid  boni  coin •« 
ciderit ;  verum  quinto  die  minus  periculofa  eft.  Notandum  autem  ,  quod 
non  agatur  de  levi  ftillicidio  ,  quod  r«giv  vocare  fofet ,  fed  habetur  in  tex¬ 
tu  pucrit  i*  fxvHrrlpuv  ,  quod  largum  fatis  fluxum  lignificat .  Habetur  tamen 
in  Epidemicis  (t)  exemplum  aegrae  ,  cui  quarta  die  fanguis  probe  ex  nare  fi- 

ni- 


„  (  h  )  Epulem.  2.  Charter.  Toro.  IX.  pag.  110.  (i)  Coae.  praenot.  N,  79. 

Ch  arter.  Tom.  VIII.  pag.  S97.  (m)  Epidem.  1.  aegror.  1.  Charter.  Tom.  IX. 

Fa£*  99-  (  n  )  1  Pici.  pag.  6<r,  (  0  )  Ibid.  aegror.  1 1.  pag.  1  14. 

P  )  Fpidem.  3.  aegret.  5.  ibid.  pag.  224.  Ac.  (  q  J  Epi  dem.  Ilb.  I.  aegret.  7. 
ibid.  pag.  105?.  (  r)  Epiriem.  Lib.  II.  ibid.  pag.  16S.  (/)  N.  124.  Charter. 

Toni.  Vili.  pag.  $95?.  ( t )  Epidern.7.  aegret.  1 34«  Charter.  Tom.  IX.  pag.  600. 
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nlftra  effluxerat  ,  quae  feptima  die  omnino  judicata  fuit  :  verum  ,  uti  in  Concis 
monuerat  ,  aliud  bonum  lignum  coincidebat  ,  nam  eodem  die  quarto  men- 
ftrna  ,  pauca  quidem  ,  fed  ordine  com paruerunt . 

Cum  ergo  tantum  boni  a  larga  haemorrhagia  ,  fi  debito  imprimis  morbi 
tempore  fiat  ,  exfpectaverlnt  Veteres ,  non  mirum  eff  ,  fi  tanta  cum  cura  in- 
qnifiverint  illa  figna  ,  quae  hanc  evacuationem  praecedere  folent  ,  &  brevi  ad- 
futuram  effe  docent  .  Qni  temerario  aufu  naturae  imperare  volunt  in  morbis 
curandis  ,  &:  ,  caeco  impetu  qua  vis  tentantes ,  omnia  turbare  folent,  at¬ 
tentam  horum  fignorum  in  morbis  obfer varonem  faftidiunt ,  credentes  fe  pro 
lubita  larga  venae  fectione  poffe  illud  omne  perficere,  quod  ab  narium  hae¬ 
morrhagia  fperatur  .  Verum  peffime  decipiuntur  ,  &  plurimae  obfervationes 
Medicae  docuerunt  fpontanea  narium  haemorrhagia  fanari  morbos  feliciflime, 
qui  fruffra  venae  fetdone  tentati  fuerant  .  Notavit  BenediBus  (u)  ,  perio¬ 
dicam  narium  haemorrhagiam  tabis  acceffum  protrahere  ,  Sc  iterata  quacun¬ 
que  phlebotomia  longe  efficaciorem  effe  ,  atque  hanc  fententiam  exemplis 
pra&icis  confirmavit ,  Juveni  enim  ,  a  (uppreffa  narium  haemorrhagia,  una 
cum  haemoptyfi  phthifis  imminentis  figna  jam  aderant  ,  &  quidem  tanto  puri— 
culofioris  ,  quia  a  parentibus  imprefllim  tabis  characterem  habebat  .  Parum 
profuit  venae  fe£Uo  ,  fed  rediens  narium  haemorrhagia  illum  a  tanto  pericu¬ 
lo  liberavit .  Viro  ,  qui  periculofiffima  angina  laborabat  ,  quae  non  tantum 
deglutitionem  ,  fed  &  refpirationem  intercipere  minitabatur  ,  in  brachiis  8c 
talis  venae  fectae  fuerant  ,  nuchae  &  fcapnlis  fcarificationes  adhibitae  ,  ene- 
mata  ,  aliaque  plura  incaffnm  applicata  ;  fuhlin  go.nl  fi -m  dein  incifione  facta  , 
quaedam  falutis  fpes  affulgebat .  Verum  ,  copiofifiima  narium  haemorrhagia 
lacta  ,  mox  omnem  malitiam  morbus  depofuit  *  Plura  fi  mi  lia  afferri  pcffent 
obfervata  ,  verum  haec  fufficient  ,  ut  demonftretur  ,  quantum  fa  lutaria  natu¬ 
rae  in  morbis  fanandis  molimina  praeferenda  fint  illis  ,  quae  per  artem  ten- 
tantur  .  Praeterea  in  febre  ardenti  fanguis  ,  tenuiffima  fua  parte  orbus  ,  in 
concretionem  tendit  ,  atque  in  arteriis  haerere  incipit ,  unde  ibi  accumulatur 
iilafque  diftendit ;  in  venas  tranfpr imitor  tantum  adhuc  maxime  fluida  fan- 
gninis  pars  ,  nnde  per  versae  fe£fionem  faepe  in  talibus  morbis  tollitur  illud, 
quod  tranfitui  per  vafa  folum  adhuc  aptum  erat :  dom  narium  haemorrhagia 
ex  ipfis  arteriis  fanguinem  profundit  ,  atque  directa  quam  maxime  via  impe¬ 
tum  &  copiam  fanguinis  ab  encephalo  avertit  ,  cujus  functiones  in  his  morbis 
adeo  turbari  folent .  Arteriotome  ergo  ,  vel  fcarificationes  cum  cucurbitulis 
impofitis  potius  profuturae  viderentur  :  verum  patuit  ex  modo  allegatis  ex 
JE 'enediBo  narium  haemorrhagiam  longe  promtius  auxilium  attuliffe . 

Optime  ergo  &  famae  fuae  &  aegris  confulet  Medicus ,  fi  memor  moniti 
H>ppc cratiet  (x)  incumbat  cognofeendis  illis  ,  per  quae  in  morbis  futura  prae- 
fagire  poterit ,  Majorem  enim  non  tantum  aegrorum  fiduciam  (  magni  certe 
momenti  rem)  fibi  conciliabit  ,  verum  etiam  Curationem  optime  infituet  is9 
qui  ex  pr  ae f entibus  affeBibus  futuros  praeviderit .  Sanos  enim  omnes  aepre- 
tos  efficere*  impcffibile  eji  :  id  enim  foret  pr  aefl  antius  ,  quam  futura  praeno» 
fcere  &c.  Namque  &•  eos  9  qui  fervari  pojfunt  9  multo  etiam  melius  fervore 

poterit 


(  u)  In  Tneatro  tahidor»  Exerdfe  pag.  14.  &c. 

(  x  )  In  Prognoftic.  initio  Charter,  Tom.  VIII.  pag.fSj.  &c. 
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poterit  ?  tempore  Jingula  praemeditatus  ;  <9*  morituros  &  evafuros 

praecopnoficens  praedicens  omni  prorfas  culpa  vacabit . 

Oportet  ergo  ferio  expendere  omnia  illa  figna  ,  quae  falntarem  in  febribus 
narium  haemorrhagiam  praenunciant ,  ne  horum  ignari  importunis  remediis 
quandoque  turbemus  vel  impediamus  futuram  * 

Haec  praenunciatur  cervicis  dolore  .  Non  adeo  acutus  ille  dolor  cer« 
vicis  eft  ,  fed  obtufior  cum  tsnfioriis  quodam  fenfu  9  unde  in  Coacis  (y  )  fic 
habetur  :  Capite  gravati  juxta  finciput  dolentes  9 pervigiles  »  fanguinem  effun¬ 
dunt,  tum  ali  as ,  tum  fi  quid  in  cervicem  contendat  (avvrslvn)  ;  alio  in  loco  (2) 
eadem  habentur  fere  ,  fed  legitur  >9  u'v  svTpctyfi\u  ivnlv»  .  Si  quid  in 
cervice  intendatur  .  Unde  videtur  potius  moleftae  tenfionis  quidam  feufus 
elFe  cum  obtufo  dolore  ,  atque  ideo  paulo  poft  (a)  fequens  praefagium  legi- 
tur  :  Cervicis  dolores  ,  valde  rubri  oculi  f  'anguinis  eruptiones  fignificant .  Ubi 
notandum  ,  quod  ponatur  in  textu  rp«ynKv  dSvvu^su9  quod  non  (impliciter  do¬ 
lorem  ,  fed  potius  levioris  doloris  fpeciem  fignificare  videtur  .  Haec  autem 
ideo  difUngui  merentur  ,  quia  acutus  cervicis  dolor  pejora  faepe  praefagit  9 
tetanum  nempe  &  convulfiones  :  ac  de  tali  dolore  videtur  dixiffe  Hippocra¬ 
tes  (b)  9  Cervicis  dolor  malum  in  o?nni  febre  ,  fed  pejjimum  ,  quibus  infiania 
fperatur  .  Sic  &  cervicis  dolores  convulfivos  monuit  (c)  9  atque  alio  in  lo¬ 
co  ( d )  dolorem  cervicis  inflammatorium  ,  maxillarum  conftricforum  fpaf- 
mmri ,  &  nervorum  diflentionem  (imul  junxit .  Molefta  talis  in  cervice  ten- 
fio  in  pluribus  mulieribus  menftruorum  eruptionem  praecedere  folet  ,  uti  8c 
notavit  Hippocrates  (e)  }  verum  &  menflruorum  fluxum  in  his  febribus  uti¬ 
lem  e  (Te  vidimus  .  Cervicis  autem  illa  tenfio  certius  haemorrhagiae  narium 
praefagium  dabit  ,  fi  reliqua  (imul  figna  fequentia  9  vel  quaedam  ex  illis  , 
adfuerint  . 

Temporum  gravitate  ,  tenebricola  caligine  ,  praecordiorum  contentione 
fine  doloris  fenfu  &c.  Omnibus  enim  illis  fignis  fere  dognofcimus  9  fan- 
gninis  impetum  &  copiam  verfus  caput  derivari  ,  adeoque  fpem  e  (Te  ,  ut 
foluta  in  naribus  arteria  ,  ufitato  naturae  in  his  morbis  fanandis  modo  ,  fan- 
guis  exeat .  Verum  quidem  efi  ,  (imul  tunc  metuendum  efie  ,  ne  *  copia 
&  impetu  fanguinis  opprefTo  cerebro  ,  deliria  ,  eonvulfiones  ,  aliaque  pelli- 
raa  mala  feqnantur  ,  nifi  fubita  haemorrhagia  veniat  9  fed  docuit  ab  omni 
aevo  fidelis  morborum  obfervatio  ,  fi  haec  Tigna  omnia  ,  vel  plura  ex  illis  , 
concurrant  ,  non  adeo  metuenda  efle  haec  mala  ,  fed  certo  adfuturam  narium 
haemorrhagiam,  quae  haec  omnia  tollet.  Prudentes  enim  Veteres  Medici 
tunc  omnia  haec  fymptomata  habuerunt  pro  fignis  criticae  haemorrhagiae  in¬ 
flantis  ,  fi  debito  morbi  tempore  fierent  ,  neque  nafcerentur  ex  au&a  morbi 
malignitate  ,  fed  ex  irritatione  naturae  fe  ad  crifim  difponentis.  Unde  fufpe- 
£ta  femper  habuerunt  haec  figna  ,  fi  in  morborum  velocifiimorum  initiis  adef- 
fent  ,  antequam  co£Honis  ulla  indicia  apparuerint .  Unde  ,  uti  ad  §.  594, 
didtura  fuit  ex  Hippocrate  ,  judicantia  in  melius  non  ftatim  ,  id  eft  ,  in  mor¬ 
borum 

(y)  N069.  Charter.  Tom.Vllf.  pag.$£r.  (3)  Prorrhet.  Lib.I.  ibicipag.794„ 
i  a  )  Ibidem.  (  b  )  Ibidem  pag.  749.  &  Coae.  N.  Z74.  ibid.  pag.  $67. 

£  c  )  Ibici,  pag.  7S0.  (  d  '  Coae.  N.  26 2, 

(  «  )  Prorrhet.  JLib.  I.  Ghartejr.  Tom.  VIII.  pag.  796* 
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borum  initus  ,  apparere  debent :  &  Galenus  (f)  monuit ,  decretoria  figna  nec 
in  principiis  ,  nec  in  augmencis  ,  fed  in  flatu  morborum  debere  apparere  .  Ne¬ 
que  confidebant  his  fignis  ,  fi  jam  ab  initio  morbi  adfuififent  ,  licet  ad  crifis 
tempus  perfeverarent .  Unde  Galenus  ,  in  loco  citato  in  Commentariis  §. 
734. ,  ubi  de  involuntariis  lacrymis  agebatur ,  dum  ligna  recenfet  futurae 
haemorrhagiae  ,  hoc  tam  follicite  monet .  Si  enim  caput  doluerit  a  pertur¬ 
batione  crifim  praecedente  ,  neque  ab  initio  morbi  talis  dolor  adfuerit,  fi  col¬ 
lum  condoleat  &c. ,  li  fpirandi  quaedam  repentina  difficultas  ,  velut  prefTo 
thorace  fuboriatur  &c.  tunc  dicit  haemorrhagiam  narium  brevi  adfuturam  * 
monetque  Medicos  ,  ne  terreantur  ,  licet  hominem  delirare  vel  fubfilire  vi¬ 
deant  .  Et  Hippocrates  in  loco  ibidem  citato  lacrymas  involuntarias  tunc 
tantum  pro  ligno  haemorrhagiae  habuit  9  li  nullum  aliud  lethaJe  lignum  adef- 
let  'y  aliter  enim  mortem  praefagire  dixit  :  hinc  etiam  ,  dum  recenfet  omnia 
haec  figna  ,  quorum  quaedam  Se  vomitus  critici  indicia  funt ,  fic  habet  :  Qui* 
bus  veyo  in  hujufmodi  febre  [non  lethali)  caput  dolentibus  ,  pro  tenebris  ante 
oculos  apparentibus  vifus  hebetudo  contingit  ,  vel  fplendores  obverfantur  ,  &* 
pro  oris  ventriculi  morfu  in  hypochondrio  Jive  ad  dextra  9  five  ad  finifra  9  ali - 
quid  contenditur  ,  neque  cum  dolore,  neque  cum  inflammatione  ,  illis  pro  VO « 
mitu  fanguinem  de  naribus  fluxurum  exfpeElandum  efl  :  magis  autem  juve¬ 
nibus  :  trigefimum  vero  annum  agentibus  ,  vel  feni  ori  bus  ,  minus  ,  fed  his 
vomitiones  exfpe&andae  (g) .  Similia  figna  in  febribus  tam  ardentibus ,  quam 
aliis  ,  haemorrhagiam  narium  praenunciare  dixit  &  alibi  (h)  .  Rubores  autem 
faciei  pariter  inter  haec  figna  numeravit ,  dicens  :  febricitantibus  ,  quibus 
quidem  rubores  in  faci  e ,  capitis  dolor  fortis  ,  &  venarum  pulfus  9  his  fan - 
guinis  fluxio  plerumque  contingit  (i) .  Pruritus  vero  narium,  tenfionem  majo¬ 
rem  vaforum  fanguineorum  denotans ,  non  futuram  tantum  ,  fed  jam  jam  prae- 
fentem  haemorrhagiam  fignificare  monuit  Galenus  ,  uti  di&um  fuit  in  Com¬ 
mentariis  §.  734.  dum  enim  aegri  nares  tunc  fricant  ,  ilico  fanguis  profilit$ 
quandoque  &  fternutatione  oborta  idem  fit  .  Adeo  autem  confidebat  his  fignis 
Galenus ,  ut  aliis  Medicis  coram  aegro  praedicere  aufus  fuerit  ,  illam  mox 
futuram  ,  8c  quidem  ex  dextra  nare  ,  adeoque  non  admittendam  elfe  venae 
fe&ionem  ,  quam  fuadebant  omnes  .  Juvenis  enim  aeger  ,  decumbens  quinto 
die  morbi ,  de  lecto  exfilire  tentabat ,  ut  vitaret  rubrum  ferpentem  ,  quem 
adrepentem  fe  videre  credebat  .  Obfcura  quaedam  rubedo  ,  quae  in  dextra  nall 
parte  ad  genam  ufque  extendebatur  ,  multo  magis  confpicua  apparebat ,  unde 
tx  dextra  nare  fanguinem  erupturum  concludebat  Galenus  .  jufiit  autem  fa¬ 
mulo  ,  ut  clanculum  vas  adferret  excipiendo  fanguini  idoneum,  atque  fub  ve¬ 
he  occultaret .  Paulo  poft  aeger  indicem  digitum  prurienti  nafo  immittebat , 
moxque  cruentum  eduxit ,  fequente  fanguinis  rivo  ,  quem  adhans  famulus 
fuppofito  vafe  ,  quod  occultaverat  ,  excipiebat  .  Praefentes  Medici ,  qui 
audacem  hanc  Galeni  prognofin  riferant  ,  hoc  vifo  pudibundi  aufugerunt 
omnes  (4).  •  ' 

Praeter 

C/)  De  Cnfifcus  Lih.  T.  cap.  S.  Charter.  Tom.VlIf.  pag.  5S7. 

(/  )  PrognofHcis  Charter.  Tom.  VHI.  pag.  6$z» 

(  h  )  Epidem.  i.  Charter.  Tom.  IX.  pag.  60. 

(  i  )  Coae.  Praenot.  Num.  i4?.  Charter.  Tom.  VIII.  pag.  SS'5>. 

(  k  )  Gaien.  rie  Praenct.  ad  Pofthurnum  cap.  1  3 ,  Charter.  Tom..  VII/.  pag.  St  i. 


f.74*;  FEBRIS  ARDENS. 

Praeter  modo  memorata  ligna  futurae  haemorrhagiae  in  febribus  adhuc  ali# 
apud  Hippocratem  inveniuntur  ,  fed  femper  taiia  ,  quae  impetum  &  copiain 
fanguinis  verfus  caput  augeri  demonflrant .  Sic  fubitam  anxietatem 'cum  vi¬ 
giliis  huc  refert  (l) ,  oculorum  rubedinem  (m) ,  capitis  concufliones  &:  aurium 
bombos  f n) ,  fubitam  mentis  perculfionem  cum  anxietate  (V) ,  furditatem  (p). 
Verum  illa  ligna ,  quae  in  textu  memorata  habentur ,  omnium  certiflima 
funt  j  reliqua  autem  quandoque  ,  fed  non  femper  ,  adfunt . 

Plerorumque  fymptomatum  ,  quae  haemorrhagiam  praecedunt  f  ratio  ut¬ 
cunque  intelligitur ,  quia  videntur  heri  a  majori  impletione  &  tenlione  va- 
forum  fanguineorum  per  externas  aeque  ac  internas  capitis  partes  difperfo- 
rum  .  Verum  illa  praecordiorum  tenfio,  abfque  dolore  Sc  inflammatione,  uti 
monuit  Hippocrates  ,  quid  huc  faciat ,  non  adeo  patet .  Interim  tamen  ob- 
fervationes  pra&icae  docent,  magnum  commercium  inter  hypochondria  oc  na¬ 
res  intercedere  .  Sic  notavit  Hippocrates  (q)  ,  illos  ,  quibus  caeteroquin  fanis 
fanguis  ex  naribus  fluit ,  fplenem  habere  tumidum  .  Plures  novi,  quibus  verno 
tempore  familiare  erat  fanguinem  de  naribus  fundere  ,  qui  libi  ipiis  inflantem 
haemorrhagiam  praefagire  noverant  ex  dolore  circa  lienis  regionem  ,  quando¬ 
que  etiam  ex  cujofdam  palpitationis  in  eodem  loco  fenfu  .  Nimis  profufain 
haemorrhagiam  fruftra  tentata*  ligatura  artuum  ,  aliifque  remediis  ,  ilico  com- 
pefcuit  Galenus  (r)  ,  dum  magnam  cucurbitam  dextro  hypochondrio  appli¬ 
caret  $  fanguis  enim  fluebat  ex  nare  dextra  .  Ubi  vero  ex  nare  liniftra  fanguis 
flueret ,  juflit  illam  applicari  lienis  regioni  fi  ex  utraque  nare  prodiret  , 
utrique  hypochondrio  fimul  affigendam  cucurbitulam  voluit  (f) .  Sic  damna¬ 
vit  Hippocrates  (t)  fanguinis  eruptiones  ,  quae  ex  contrario  fierent ,  ut  durn 
in  liene  magno  ex  dextra  nare  flueret  &c.  Ex  quibus  omnibus  patet  ,  quan¬ 
tum  illa  in  hypochondriis  tenlio  ad  hanc  Prognofin  faciat ,  licet  ex  cognita 
hadenus  corporis  fabrica  non  adeo  pateat  omnium  horum  ratio  .  Sufficiet 
Eradico  talia  per  meram  obfervationem  cognofcere  ,  atque  inde  praefagire 
illa,  quae  in  morbis  futura  funt .  Videantur  ifla  ,  quae  de  regiminis  adio- 
ne  ,  qua  una  pars  corporis  alteri  paret  ,  in  Commentariis  §.  70 1.  dida 
fuerunt . 

His  lignis  meretur  addi  &  illud  futurae  per  nares  haemorrhagiae  indicium  f 
quod  ex  foio  pulfu  de  fu  m  lit  Hifpanus  ille  Medicus  ,  cujus  obfervationes  coi- 
tegit  James  Nihell ,  de  quo  didum  fuit  in  Commentariis  587. ,  ubi  de  crifi 
agebatur  .  Ex  pulfu  enim  reliliente  \ebounding  Pulfe  ,  qui  videtur  efle  talis  , 
qualem  Veteres  Medici  vocaverunt  dicrotum  ,  quando  in  diaflole  arteria  bis 
ferit  digitum  tangentem  ,  antequam  fyflole  fequatur  ,  futuram  haemorrhagiam 
praefagire  noverat  *  ex  intervallo  autem  ,  quod  inter  pulfus  illos  refilientes 
intercurrebat ,  tempus  fecuturae  haemorrhagiae  determinabat  *  fic  ut  ,  fi  tri- 
gefimo  quoque  pulfu  circiter  talis  refiliens  pulfus  animadverteretur  ,  pofl  qua- 
Tom.IP,  G  r  -  * 
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( !o  NUm-1  ib!?:P^s-  ,  M  IWJ.  Num.i67.  pag.861; 

^  u  y  uaa.Aum.i6S*  {oj  Ifcid.  Aum.  1  S9.  pa?*,  S61.  - - - 

To(nfvm!dpatUISi'/6-paS'Sf3‘^  n  .  Plorr-)«.  Lib. '  II,  cap.  itf.  Charter; 

paz  Sc,  P  S  ‘  (/d  rrafn0t'Te -?d  r'ofthumum  cap.i,.  iWd. 

pag.ioy  Et  Mb.  de  Curandi  ratione  per  venae  feti.  cap.,,.  ibi/plz  4I0 
CO  Prorrhetk.  Lib.I.  Charter.  Tom.  Viii.  pag.  PaS-440. 
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triduum  narium  haemorrhagiam  exfpectaret poft  triduum ,  fi  decimo  fexto 
quoque  pulfu  recurreret  b  fi  o6tavo  ,  pod  biduum  j  fi  citius  ,  intra  nu&heme- 
ri  fpatium  :  quandoque  regulariter  minuebatur  hoc  intervallum  ,  tuncque  te  n- 
pus  futurae  haemorrhagiae  exa£te  determinare  poterat  b  aliquando  perturbato 
magis  ordine  ,  tuncque  etiam  non  exacte  illud  poterat  definire  .  Copiam  ve¬ 
ro  hujus  evacuationis  magnam  fore  praedicebat ,  fi  fecundus  refilientis  pulfus 
idtus  primum  fuperaret  robore  b  parvam  vero,  fi  contrarium  obtineret  $  fi  ae¬ 
quale  utriufque  robur  appareret ,  moderatam  exfpe£tabat  haemorrhagiam  . 
Dum  flueret  fanguis ,  minuebatur  ilia  refilitio  ,  &  poft  finitam  haemorrha¬ 
giam  ceffabat  omnino  *,  nifi  forte  repetita  talis  in  morbis  ,  uti  faepe  fit,  cri- 
fis  contingeret  ;  tunc  enim  manebat  ille  pulfus  ,  vel  redibat  denuo  .  Si 
autem  pulfus  ille  refiliens  in  una  manu  evidentius ,  quam  in  altera  ,  perci¬ 
peretur  ,  plerumque  ex  nare  ejufdem  lateris  fanguis  majori  copia  prorum¬ 
pebat  (u). 

Videtur  rei  dignitas,  &:  teftimoniorum  pondus,  quibus  confirmatur  ,  poftu- 
lare ,  ut  data  occafione  quivis  Medicus  hanc  pulfus  mutationem  in  morbis 
obfervec . 

Optima  fit  die  decretorio  .  Quando  in  Commentariis  §.  587,  de  crifi  egi , 
quae  in  febribus  obfervatur  ,  pluribus  probatum  fuit ,  revera  crifes  fieri  in 
morbis  5  atque  tunc  ex  Veterum  Medicorum  monumentis  determinatum  fuit, 
quid  crifis  proprie  vocanda  fit .  Cum  autem  in  longum  excurreret  de  crifi  fer¬ 
ino,  diftuli  de  diebus  decretoriis  five  criticis  agere  ,  donec  horum  mentio  in 
textu  fieret .  Hoc  ergo  loco  non  incongruum  erit  quaedam  de  his  addere  . 

Sollicita  morborum  obfer vatio  docuerat  Medicos  antiquos  ,  crifes  in  mor¬ 
bis  contingere  b  cumque  notarent  fedulo  ,  quid  fingulis  fere  diebus  mutatum 
occurreret  in  morbis,  viderunt  infignes  illas  mutationes  &  evacuationes,  quae 
crifim  praecedunt  ,  comitantur  ,  vel  fequuntur  ,  ut  plurimum  hoc  vel  illo  die 
morbi  fieri  b  cumque  in  pluribus  aegris  viderant  haec  contingere  iifdem  nu¬ 
mero  diebus ,  vocaverunt  hos  dies  decretorios  five  criticos  b  illofque  pofiea 
prae  reliquis  follicite  obfervabant ,  ut  detegerent ,  an  fiimle  quid  moliretur 
hoc  tempore.  Natura  .  Inde  videtur  dierum  in  morbis  haec  difiin&ia  orta 
fuiffe  ,  ut  quofdam  criticos  vocaverint ,  quofdam  non  .  Demonfiravit  autem 
Galenus  (x)  ex  hiftoriis  morborum  ,  quas  in  Epidemicorum  libris  Hippocrates 
defcripferat  ,  illum  non  ratione  quadam  perfuafum  fuiffe  ,  fed  ufu  &  experien¬ 
tia  doctum  differentiam  conftituiffe  inter  illos  dies  ,  in  quibus  criticae  muta¬ 
tiones  contingerent ,  vel  non  .  Credidit  enim  Galenus  (  y  ) ,  libros  Epidemi¬ 
corum  prius  confcriptos  fuiffe  ,  ac  deinde  ex  illis  deducta  fuiffe  generalia  ilia 
axiomata  praStica  ,  quae  inprognofticis  &  alibi  inveniuntur  .  Quamvis  enim 
omnibus  diebus  morborum  crifes  quandoque  accidant  (z)  ,  tamen  non  in 
mnibtis  diebus  aequales  numero  obfervantur ,  neque  pares  fide :  unde  illos  dies 
proprie  criticos  vocaverunt ,  in  quibus  &  plurimas  ,  &  perfeftiflimas  abfque 
recidiva  fubfequente  ,  crifes  obfervaverant  .  Hinc  feptimus  dies  inter  criticos 
infignem  maxime  locum  obtiaebat ,  quia  omnium  numerofifiimae  crifes  hoc 

die 


(  u  )  Nihell  of  the  pulfe  pag.t,  &c.  (  x  )  Lib.  II.  de  diebus  decretor,  cap. 

Gharter.Tom.VlII.pag.4So.0  Lib.  I.  de  diebus  decretoriis  cap.  1» 

sbid.  p ag.  4^4.  (2}  Ibid.  cap.  s.  pag.  47Z. 
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die  fiant ,  fic  ut  nequidem  omnes  numerare  fe  pofle  teftetur  Galenus  (a) ,  quos 
hoc  die  judicatos  viderat  ;  contra  vero  duodecimo  8c  decimo  fexto  die  nullum 
fe  unquam  judicatum  vidiffe  monet  *  adeoque  ob  hanc  caufam  e'  criticorum 
ordine  hi  dies  merito  expunguntur .  Neque  tantum  critici  illi  dies  notari 
merebantur  ,  quia  in  his  toties  fubita  morbi  in  fanitatem  mutatio  ,  vel  inii- 
gnis  faltemin  melius  converflo ,  nebat ,  verum  etiam  quia  in  pefiimis  morbis 
iifdem  diebus  mors  fequebatur ,  vel  inlignis  faepe  in  longe  pejorem  condicio¬ 
nem  mutatio  $  unde  dixit  Hippocrates  (b)  :  febres  diebus  numero  iijdem  ju - 
dicantur  ,  ex  quibus  homines  tum  fervantur,  tum  etiam  intereunt .  Praete¬ 
rea  in  morbis  longioribus  obfervavit  Galenus  ,  &  in  Epidemicorum  libris 
pluribus  exemplis  confirmatur  ,  imperfe&as  quafdam  crifes  fieri ,  quas  dein  „ 
filente  per  aliquot  dies  morbo ,  recidivae  fequuntur :  tuncque  notat  faepe 
contingere,  ut  recidivae  illae  diebus  quibufdam  decretoriis  incipiant ,  &  quum 
numerum  aliquem  decretoriorum  dierum  excefferint  ,  iterum  m  alio  quodam 
decretorio  die  judicantur  (c) .  .  Pulcherrimum  ,  quod  modo  di&a  confirmat , 
exemplum  habetur  in  ae»ro  illo  ,  qui  in  Dealcis  horto  decumbebat  (d)  :  huic 
enim  undecima  die  judicium  quidem  contigit ,  fic  ut  mente  conflaret »  febre 
liber  efiTet  ,  fudaret  ,  verum  imperfeclam  hanc  crifem  fore  docebant  fatis  uri¬ 
nae  ,  quas  circa  judicationem  tenues  fuilTe  ( in  morbis  talibus  femper  tan- 
quam  malas  ab  Hippocrate  damnatas  )  notat .  Unde  per  biduum  quidem  a 
febre  liber  manfic  ,  verum  decimo  quarto  die  rediit  febris  cum  delirio  &  vigi¬ 
liis  .  Decimo  feptimo  die  autem  per  univerfum  corpus  fudavit  quidem  cum 
levamine ,  &  magis  intellexit  }  verum  febris  manebat  &  ficis ,  &  urinae  te¬ 
nues  erant  ,  nec  bene  coloratae  $  adeoque  neque  novo  hoc  naturae  molimine 
perfida  erilis  fada  fuerat  .  Vigefimo  die  fequente  iterum  fudavit ,  &  febre 
liber  fuit  $  verum  adhuc  urinae  tenues  ,  adeoque  nondum  Piperatus  morbus 
videbatur  ,  a  quo  tandem  quadragefimo  die  ,  dejiciens  pituitofa  alba  copiofa^ 
&  valide  fudans  per  univerfum  corpus ,  perfede  judicatus  efl  .  Uti  autem 
flatim  patebit  ex  enumeratione  dierum  ,*  quos  criticos  vocavit  Hippocra- 
tes  ,  infignes  illae  mutationes  in  hoc  rrorbo  ,  uti  &  recidivae,  tandemque 
&  integra  fanatio  ,  femper  inciderunt  in  aliquem  ex  diebus  ,  qui  decretorii 
vocantur  .  Idem  ex  mpluribus  aliis  aegris  ,  quorum  hifloriam  confcripfit 
Hippocrates  ,  demonflrari  pofifit  ^  fed  hoc  fufficiet  ,  ut  probetur  ,  in  morbis 
mutationes  tam  in  melius  quam  pejus  certum  quemdam  dierum  ordinem 
obfervare  „ 

Neque  obdat  his  ,  quod  quandoque  in  pefiimis  morbis  fic  turbentur 
omnia  ,  ut  nihil  fere  ordinati  in  horum  decurfu  detegere  liceat ,  &  vicia  vi 
morbi  natura  vel  cito,  vel  etiam  quandoque  diutius  conflidata  ,  fuccumbat  • 
Nam  m  Commentariis  §.$$7.,  libi  de  crifi  agebatur,  monitum  fuit,  &  Veterum 
Med  icorum  teflimoniis  confirmatum  ,  non  in  omnibus  morbis  crifes  continge¬ 
re  .  Sic  in  febribus  ardentibus  epidemice  graflantibus  ,  quas  defcripfit  Hippo - 
crates  (e)  ,  notat  ,  quod  'Urinae  multae  tenues  s  nihil  judicatorii  ,  nihil  bo¬ 
ni  ,  habebant ,  neque  qui dquam  aliud  decretorium  fic  affeftis  apparebat ,  neque 

G  2  fian - 


(  a  ^  Ibidem.  (b)  In  Procne/1  icis  Charter.  Tom.VIH.  pag.661. 

(  f  )  Galers.  de  diebus  decretor.  Lib.II.  cap.4.  Charter, Tom„  VIII.  pag.4Sj. 
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f an  git  is  ex  naribus  probe  effluebat,  neque  abfcejfus  alius  eX  confuetis  fiebat  ju¬ 
dicatorias;  moriebaturque  unufiquifque >  uti  fors  ferebat  ,  errabunde,  plerum¬ 
que  circa  judicationes  .  Cum  enim  in  his  morbis  nullae  crifes  nerent  ,  ergo 
nec  dies  critici  obfervari  poterant:  verum  in  aliis  morbis,  qui  erili  bona 
vel  mala ,  perfe&a  vel  imperfecta  ,  in  mortem  vel  fanitatem  ,  in  meliorem 
vel  pejorem  conditionem  tendunt  ,  obfervatio  dierum  criticorum  magnum 
pondus  habet  . 

Criticorum  autem  dierum  fequens  enumeratio  habetur  apud  Hippocra¬ 
tem  (f)i  pofiquam  enim  dixerat ,  mitifiimas  febres  ,  &  quae  cum  fecnriffimis 
incedunt  lignis  ,  quarto  die  ,  vel  ante  ,  finiri ,  malignas  vero  febres  ,  &  quae 
cum  graviffimis  incedunt  lignis  ,  eodem  tempore  vel  ante  occidere  ,  fic  habet: 
Primus  itaque  garum  infultus  fic  definit ,  fecundus  ad  feptimum  perducitur , 
tertius  autem  ad  undecimum  ,  quartus  ad  decimum  quartum  ,  quintus  ad 
decimum  feptimum  ,  fextus  ad  vigefimum  &c.  Poflea  vero  juxta  eandem  ad * 
ditionem  eadem  ratione  primus  circuitus  ejl  triginta  quatuor  dierum,  fecun¬ 
dus  quadraginta  dierum,  tertius  fexaginta  dierum .  In  aphorifmis  vero  dixit 
(g):  Septenariorum  index  quartus  .  Secundae  feptimanae  oBavus  principium, 
idndecimus  quoque  fpeBaudus  dies  efi  ,  is  enim  fecundae  feptimanae  quartus 
efi  ,  Rurfus  vero  fpeBandus  decimus  feptimus  ,  is  enim  a  decimo  quarto 
quartus  efi  ,  <5*  ab  undecimo  feptimus  .  Quinam  dies  indices  vocentur  ,  po- 
«ea  dicetur  :  fufficit  autem  hic  notaiTe  ,  quod  ex  binis  his  Hippocratis  locis 
allegatis  pateat  ,  quod  magnam  vim  adfcripferit  quartae  8c  fcptimae  diei  lin¬ 
gularum  feptimanarum  ,  nam  ideo  illos  notandos  voluit . 

Verum  in  Epidemicis  (h)  alium  dierum  criticorum  ordinem  habet :  No¬ 
tavit  enim  morbos  ,  qui  diebus  paribus  accefiiones  habent ,  judicari  diebus 
paribus  }  &  fimiliter  illos  ,  qui  diebus  imparibus  accefiiones  habent,  imparibus 
diebus  judicari .  Unde  duplici  ferie  diffinxit  dies  criticos  ,  dicens :  Circui¬ 
tuum  autem  diebus  paribus  judicantium  primus  decretorius  efi  quartus  % 
fextus  ,  oBavus  ,  decimus  ,  decimus  quartus  ,  vigebimus  oBavus  ,  trigefimus . 
quadr  age fmus  oBavus  ,  fex  age  fimus  ,  oBoge fimus  ,  cen  te  fimus  .  Circui¬ 
tuum  vero  diebus  imparibus  judicantium  primus  efi  tertius  ,  quintus,  fepti¬ 
mus,  nonus ,  undecimus  ,  decimus  feptimus  ,  primus  &  vige  fimus  ,  vigefimus 
feptimus  trigefimus  primus  .  Verum  Galenus  (i)  in  Commentariis  fuis  ia 
hunc  locum  notat  ,  quod  hic  dies  criticos  tali  ordine  ,  ut  fe  mutuo  fequuntur, 
defcripferit  ?  in  prognofticis  vero  ,  periodos  ,  quae  quaternario  numero  fiunt, 
accurate  percurrerit :  Alio  autem  in  loco  (1^)  monet  Galenus  ,  poftquam  bi¬ 
nos  modo  memoratos  textus  recenfuerat  ,  in  Epidemicis  recenferi  omnes  illos 
dies  ,  in  quibus  crifes  quandoque  obfervatae  fuerunt  ;  tantum  ut  memoriae 
fuccurreretur  atque  hic  iterum  notat ,  Epidemicorum  libros  ante  PrognolH- 
ca  &  Aphorifmos  feriptos  fuilTe  ,  ut  nempe  memoriam  rerum  prius  obfervata- 
rum  fuggererent  ,  Atque  hinc  conciulit ,  quod  in  Prognoliicis  &  Aphorifmis 

tan- 


(/)  In  Prognoft. Charter.  Tom.  VIII.  p ag.  664.  &c. 

(g  )  Aphor.  14.  Sed.  II.  Charter.  Tom.  IX.  pag.  67. 

(  h  )  Epidetn.  Lih.  I.  Charter.  Tom.  IX.  pag.  97. 

(  i  )  Ibidem  pag.  96.  (  k  )  Lib.  II.  de  diebus  decretoriis  cap.  C.  Charter* 

Tom.  Vili.  pag.  484. 
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tantum  notaverit  illos  dies  ,  qui  maximam  potefatem  habent ,  &*  naturae 
fuae  ratione  perfeEU  funt ,  infuper  non  mediocrem  ufum  ad  futuri  fatus 
€$*  judicii  praenotionem  exhibent ,  Hinc  patet  ratio  ,  quare  Hippocrates  ex 
numerofis  diebus  in  Epidemicorum  primo  libro  enumeratis  plurimos  refcinds- 
re  videtur  in  Erognoficis  8c  Aphonfmis  (  / } . 

Illi  ergo  dies  ,  qui  quaternario  vel  feptenario  circuitu  continentur  ,  prae 
reliquis  critici  dicendi  erunt ,  &  omnes  alios  dignitate  ,  efficacia  ,  8c  fecur ita¬ 
te  antecellunt ,  adeoque  proprie  hoc  nomen  merentur  ,  Reliquos  autem  dies* 
in  quibus  aliquando  crifes  contingunt ,  a  prioribus  diverfos,  coinci dentes  vo¬ 
cavit  Galenus  [m)  <n«p£iJ,TrnrTxo-a$  fc  pro  criticis  inferioris  ordinis  ha¬ 

buit  ,  in  quibus  quidem  aliquando  eriles  contingunt ,  fed  rarius  ,  &  minus 
tuto.  Videtur  autem  in  illa  opinione  fuifle  Galenus,  dies  criticos  proprie  di- 
clos  tales  ede  ,  in  quibus  regulari  morborum  decurfu  ,  &  naturae  ( id  elt  om¬ 
nium  illorum  ,  quae  in  aegro  de  fanitate  adhuc  fuperfuilt )  aclione  in  mor¬ 
bum  ,  &  morbi  materiam  ,  indgnes  illae  ,  &  adeo  fubitae  faepe  mutationes 
fiunt  ,  definito  quodam  tempore  .  Coincidentes  vero  dies  vocavit  in  quibus 
per  novam  accedionem  morbi  irritata  natura  ,  vel  errore  medici ,  aegri ,  aut 
adffantium  perturbato  ordine  ,  mmc  citius  ,  nunc  ferius  tales  turbae  excitan¬ 
tur  ;  adeoque  illi  dies  non  ex  fua  natura  judicabant  ,  fed  requirebatur  aliud 
quid  ,  quod  cum  illis  coincideret ,  ut  v.  g,  accefllo  valida,  error  in  diaeta  &cc. 
Unde  ratio  hujus  nominis  ,  &  diffincHonis  inter  dies  criticos  ,  proprie  vo¬ 
candos  ,  &  coincidentes  patet .  Sic  dum  imparibus  diebus  exacerbationes 
contingunt,  tertius  &  quintus  dies  aeque  judicant  quam  quartus  (V) ,  nul¬ 
lam  aliam  ob  caufam  quam  quod  valida  acceffione  irritata  natura  faepe  ,  ante 
tempus  debitum  ,  &  co&ionem  requidtam  ,  materiam  morbi  critica  quadam 
evacuatione  expellere  conetur  de  corpore  .  Ob  eandem  caufam  &  fextus  dies* 
dum  paribus  diebus  exacerbationes  fiunt  ,  quandoque  &  judicium  habet  .  Sic 
virgini ,  quae  Laridae  decumbebat  febre  ardenti ,  fexta  die  profufa  narium 
haemorrhagia  &  fudore  copiofo  calido  per  univerfum  corpus  judicari  conti¬ 
git  (o)  .  Verum  monuit  Hippocrates  ,  labores  diebus  paribus  adfuide  ,  atque 
fubjicit  ,  huic  febrim  non  reverfam  fuiffe  ,  fed  perfe6te  judicatam  ,  quad  in¬ 
dar  alicujus  infolki  notans  ,  integram  &  bonam  crifin  illo  die  contigide  . 
Illa  enim  judicia  ,  quae  fexto  die  fiunt ,  femper  fufpe&a  habuit  Galenus  (p)  , 
atque  ideo  feptimnm  diem  decretorium  bonum  vocavit  j  fextum  vero  decre¬ 
torium  malum  ,  _  quia  raro  bonum  &  perferum  judicium  ,  femper  fere  mul¬ 
tas  turbas  &  periculum  adfert :  videantur  &  illa  ,  quae  de  hac  re  in  Commen¬ 
tariis  §.  587*  di£ta  fuerunt  . 

Haec  eft  ratio  , .  quare  in  primo  feptenario ,  intra  quod  fpatium  morbi 
peracuti  di<5U  terminari  folent  ,  plures  tales  coincidentes  critici  lint  5  tertius 
nempe,  quintus  &  fextus,  quia  nempe  in  his  morbis  adeo  velocibus  tanta, 
accedionum  vehementia  plerumque  obfervatur  5  unde  acceleratur  faepe  erilis., 
fed  cum  periculo,  quae  legitima  &  bona  quarto  vel  feptimo  die,  vere  cri¬ 
ticis, 


(  /  )  Lib.  I.  de  diebus  decretor.  csp.  3.  ibid.  pag,  4^4. 

(w)  Lib.  IU.  de  diebus  decretoriis  cap.  S.  ibid.  pag. 900.  (  n  )  Ibidem. 

(  0  )  Epidemicor.  3*  aegsot.  1 2«  Charter.  Tom.  }£.  pag.  30 6. 

C  P  )  llh-  L  de  Crifibus  cap.  7.  Charter.  Tom.  VIII.  pag,  477.  &  cap.  4.  ibid.  476. 
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ticls ,  contingere  debuiflet  (q)  .  In  fecn  ndo  autem  feptenario  foiis  fere  dies 
nonus  pro  coincidente  critico  habetur  ,  qui  inter  dies  criticos  feptimum  &• 
undecimum  medius  ,  vel  nnn  fa&um  in  feptimo  de  j  udicium  ,  vel  undecima 
futurum  f ibi  vindicat ,  rarius  quidem  feptimi  ,  faepius  vero  undecimi  crifin 
ajjumit  (r) .  Morbi  enim  ,  qui  ultra  primani  feptimanam  excurrunt  ,  minus 
impetuofum  decurfum  habent ,  adeoque  non  tam  facile  irritatur  natura  ,  ut 
ante  legitimum  tempus  crifin  tentet  .  Inde  etiam  patet  ratio  ,  quare  pofl  de¬ 
cimum  quartum  diem  coincidentiam  criticorum  efficacia  evauefcat  ,  folifque 
criticis  diebus  judicationes  contingant . 

Patet  ergo  ,  quod  optima  haemorrhagia  ,  quae  die  decretorio  fit ,  fit  illa  , 
quae  quarto  ,  feptimo,  undecimo,  decimo  quarto,  decimo  feptimo  ,  vigefimo  , 
&c.  accidit  ,  legitimis  nempe  criticis  diebus :  minus  vero  bona  ilia  ,  quae  in 
die  quodam  critico  coincidente  contingit ,  tertio,  quinto  ,  fexto  ,  vel  nono  ; 
fufpedla  vero  habenda  erit ,  quae  aliis  diebus  obfervatur  .  Idem  autem  &  de 
aliis  criticis  evacuationibus  verum  erit . 

Objici  forte  poffit ,  evacuationem  materiae  morbofae  bonam  femper  efie  , 
quocunque  demum  morbi  die  contingeret,  adeoque  follicitam  illam  tempo¬ 
ris  ,  in  quo  haec  fiunt  ,  obfervationem  plus  taedii ,  quam  utilitatis  habere  . 
Nemo  dubitat  prodefle  femper  ,  fi  illa  ,  quae  relicta  nocerent ,  expellantur  de 
corpore  ,  modo  integra  talium  evacuatio  fiat ,  neque  una  cum  illis  boni  hu¬ 
mores  exeant  ,  vel ,  dum  haec  peragitur  ,  tales  &  tantae  turbae  fiant  in  cor¬ 
pore  ,  unde  alia  mala  metuenda  funt .  Verum  in  generali  febrium  hifioria 
patuit  ,  caufarq  materialem  febris  per  febrim  ipfam  (  modo  tali  moderamine 
regatur  ,  ut  nec  nimio  impetu  ,  nec  nimis  torpido  motu  peccet  §.  609.)  fubi- 
gi  ,  &  mobilem  -reddi ,  ficque  ad  exitum  difponi .  Ad  hanc  autem  mutatio¬ 
nem  materiae  morbofae ,  quae  cocfio  dicitur ,  requiritur  determinatum  tem¬ 
poris  fpafium  ,  varium  quidem  pro  majori  vel  minori  febris  intenfitate ,  & 
magis  minufve  rebelli  indole  materiae  fubigendae  .  Attenta  jam  morborum 
©bfervatione  Veteres  Medici  invenerunt  haec  tempora  in  morbis  ,  quibus  per 
febrim  ipfam  fuba&a  &  mobilis  reddita  morbi  materia  expellitur  de  corpore : 
haec  tempora  vocaverunt  dies  criticos  .  Illas  vero  mutationes  morborum  , 
quae  alio  tempore  fiunt ,  merito  fufpeclas  habuerunt ,  quia  faepe  morbi  in- 
gravefcentis  impetu  ,  errore  commiHo  ab  aegris  ,  adftantibus  ,  vel  Medicis  , 
fiunt  ,  non  vero  naturae  morbo  praevalentis  effedlus  funt .  Illud  enim,  quod 
inorbofum  ell:^  a  fanis  exa&e  fecernere  ,  folius  naturae  opus  efi:  .  Dum  phleg¬ 
mone  valida  nec  refolubilis  locum  corporis  occupat ,  ne  peritiffimus  quidem 
Anatomicus  obfiruda  vaforum  extrema  fic  feparare  poffet  a  reliquis ,  ut  nihil 
laederet  in  fanis  partibus:  interim  natura  per  blandam  fuppurationem  ,  deter¬ 
minato  tempore  ,  illam  feparatxonem  morbofi  a  fanis  perficit  .  Notaverunt 
jam  Veteres  Medici  ,  uti  alia  occafione  .ad  §.  387.  593.  730.  di&um  fuit, 
in  febribus  putredinem  humorum  ,  quae  fit  in  vafis ,  fimilem  effe  putredini 
humorum,  quae  fit  in  inflammationibus  &  abfcefilbus  ^  in  quibus  vincente 
natura  pus  fit  ^  in  humoribus  autem  venarum  &  arteriarum  id  ,  quod  in  uri¬ 
na  puri  proportione  jefpondet  .  Ne  autem  putredinis  vocabulum  offende¬ 
ret  , 

(  d  )  G^Ten.  Lifc.  UT.  de  crifib.  cap.  $,  Charter.  Tcm.  VIII.  pag.  701. 

(r)  lbid.pag.7ci. 
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ret  ,  monuerunt ,  hanc  non  e  fle  fimpliciter  putredinem  ,  fed  aliquid  haberi 
eocttoris .  Cum  ergo  in  phlegmone  inabfcelium  convertenda  determinatum 
tempus  obfervetur  ,  antequam  pus  facium  fit  ,  idem  &  in  febribus  verum  ef- 
fe  patet  .  Sicuti  jam  male  pertunditur  locus  inflammatus  ,  antequam  pus 
fa&um  eft  ,  fi c  etiam  in  morbis  evacuationes  fa&ae  ,  antequam  morbofi  fub- 
aclio  oc  feparatio  a  fanis  facta  fuit ,  vix  prodeffe  poterunt ,  quia  vel  partem 
tantum  morbofae  materiae  fubducunt ,  adeoque  recidiva  exfpe&anda  eft  a 
refiduo  *  vel  faep^  impetu  fummo  una  cum  noxiis  bonorum  humorum  co» 
piam  de  corpore  expellunt  ,  dum  fimul  illud  ,  quod  in  corpore  relinquitur  , 
iifdem  inquinamentis  gravatum  manet ,  quia  nondum  integra  horum  fepara¬ 
tio  facta  fuit . 

Quam  parum  profit  in  morbis  ante  tempus  debitum  moliri  feparationem 
materiae  morbofae  ,  docent  evidentifllmae  variolae  ;  quem  morbum  ideo  pro 
exemplo  feligo  ,  quia  ,  quantum  videre  potui ,  Veteres  Medici  illum  morbum 
non  defer ipferunt ,  cum  tamen  dies  critici  Veterum  adeo  efficaces  in  hoc  mor¬ 
bo  obferventur .  Sufceptum  contagium  variolofum  in  homine  faniffimo  Te- 
brim  accendit ,  per  quam  febrim  materia  morbi  verfus  corporis  ambitum  cri¬ 
tica  metaftafi  deponitur  .  Si  hoc  fiat  quarto  morbi  die  ,  fedatur  febris  ,  mi¬ 
nuuntur  non  tantum  ,  fed  &  evanefeunt  faepe  omnia  fymptomata  ,  uti  quoti¬ 
diana  obfervata  docent  .  Ubi  vero  nimio  febris  impetu,  vel  calido  regimine  , 
fudoriferis  calidis  datis  ,  ftragulorum  pondere  &c.  ante  hoc  tempus  prodeunt 
variolae  ,  folent  efle  longe  numerofiores ,  pejoris  indolis ,  neque  fymptoma¬ 
ta  multum  mitigantur  $  imo  eo  pejora  metuebat  Sydenh  imus  in  hoc  morbo  , 
quo  citius  ante  quartum  diem  erupifTent  variolae  .  Si  autem  tardius  erumpant, 
live  hoc  ob  fradias  aegri  vires  fiat  ,  live  impetuofiflima  febris  fic  turba¬ 
verit  omnia  ,  ut  critica  illa  feparatio  morbofi  fieri  nequeat  ,  peflima  & 
anomala  penitus  fymptomata  obfervantur  ,  Sc  fere  femper  certa  pernicies 
imminet . 

Ex  omnibus  his  ,  credo  ,  apparet ,  obfervari  in  morbis  quaedam  temporum 
intervalla  ,  in  quibus  materia  morbi  mutata  ,  fubadla  ,  &  mobilis  reddita  vel 
expellitur  de  corpore  ,  vel  ad  alia  loca  deponitur  .  Simulque  patet,  fedulam 
horum  obfervationem  fummi  ufus  efle  in  morbis  curandis  ,  ne  intempeftivo 
faepe  artis  molimine  noceamus  ,  dum  expellere  nitimur  ,  quae  nondum  ad 
exitum  parata  funt  ;  vel  impedimus  evacuationem  illorum  ,  quae  jam  fubadla 
&  codla  locis  convenientibus  exitum  moliebantur  .  Simul  inde  difeimus  , 
non  confidere  illis  evacuationibus  vel  infignibus  mutationibus,  quae  alio  tem¬ 
pore  fiunt ,  quia  raro  tutae  funt ,  fed  plerumque  vel  morbus  in  pejus  mutatur, 
Vel  faltem  recidiva  poftea  fit . 

Ut  autem  dies  illi  critici  diftingui  poflint  in  morbis  ,  requiritur  ,  ut  co- 
gnofeatur ,  a  quo  tempore  morbi  initium  computari  debeat  ;  de  hac  re  au¬ 
tem  di&um  fuit  in  Commentariis  §.  590.  Simul  etiam  notandum  eft ,  per 
diem  intelligi  totum  ex  die  noBe  tempus  in  viginti  ac  quatuor  horas 
divifum  (f )  * 

^  Cum  autem  morborum  infultus  fic  diviferit  Hippocrates, ut  acutiflimi  mor¬ 
bi  ad  quartum  diem  pertingerent ,  fecundus  infultus  ad  feptimum  perducere¬ 
tur  , 

(/)  Galen.  de  Crifibus  Lib.I.  cap.  16,  Charter.Tom.VlIl.pag.qoo,, 
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fcur ,  teftia$  ad  undecimum  &  fic  porro  :  videtur  medmfri  cujufque  feptima-» 
nae  diem  ,  quartum  nempe  ,  &  ultimum  Ove  feptimum  pro  maxime  notandis 
habuifle  ,  uti  diferte  ex  Aphorifmo  (j)  &  Prognoftico  ante  allegatis  patet ; 
interim  tamen  fextnm  febrium  infultum  non  ad  vigefimum  primum  diem  , 
fed  ad  vigefimum  tantum  perduxit ,  atque  tertiam  feptimanam  fecundae  co¬ 
pulavit  ,  iic  ut  ultimus  fecundae  feptimanae  dies  Omni  haberetur  pro  primo 
die  tertiae  feptimanae  5  primam  tamen  &  fecundam  feptimanam  ab  invicem 
feparavit  ,  dicens  •  Secundae  feptimanae  o&avus  dies  principium  efl  ,  atque 
hinc  undecimum  diem  vocavit  fecundae  feptimanae  quartum  9  decimum  fepti¬ 
mum  vero  diem  a  decimo  quarto  quartum  dixit ,  &  tanquam  feptimum  ab  un¬ 
decimo  confideravit  \  unde  patet  evidenter  ,  quod  tertiam  feptimanam  fecun¬ 
dae  copulaverit  ,  &  trium  feptimanarum  fpatium  in  febribus  ,  fecundum  Hip¬ 
pocratis  computationem  ,  viginti  tantum  dies  complebatur:  hoc  &  confirma¬ 
tur  ex  illis  ,  quae  citatum  locum  mox  fequuntur  :  Poji  haec  vero  eadem  ra - 
tione ,  juxta  eandem  additionem  primus  circuitus  efl  quatitor  triginta  die¬ 
rum  *  fecundus  quadraginta  dierum  9  tertius  fexaginta  dierum  (u)  .  Ubi 
manifefle  apparet  ,  quod  morbis  in  longum  excurrentibus  ,  vigefimum  quem¬ 
que  diem  (  trium  nempe  feptimanarum  fpatium  )  criticum  tantum  habuerit  : 
unde  etiam  ,  uti  ante  dibum  fuit ,  obogefimo  ,  centefimo  ,  centefimo  &  vi- 
gefimo  die  morbos  judicatos  fuiffe  in  Epidemicis  legitur  .  Quamvis  autem 
tbla  obfervatione  hanc  feptimanarum  inter  fe  copulationem  cognovilfe  Hippo* 
cratem  certum  fit ,  atque  in  Praxi  Medica  fidelis  obfervatio  fufficiat ,  licet 
ratio  obfervati  non  diftinbe  intelligatur  9  tamen  videtur  hanc  difficultatem 
agnoviffe  ,  dum  enumeratis  morbi  mfultibus  ad  vigefimum  diem  ufque  mox 
fubjungit  fequentia  :  Neque  vero  horum  quidquam  integris  diebus  exaBe  nu - 
merari  poteji ,  neque  enim  annus  ,  neque  menfes  integris  diebus  numerari 
f olent  (ac).  Hanc  autem  rem  latius  deduxit  Galenus  ( y  )  ,  &  ex  Lunae  circui¬ 
tu  demonftrare  tentavit ,  tres  feptimanas  non  complebi  integros  viginti  &£ 
unum  dies ,  fed  dimidiam  fere  diei  partem  deglTe  \  atque  inde  concludere  vo¬ 
luit  ,  crifes  potius  in  diem  vigefimum  ,  quam  in  vigefimum  primum  ,  incide¬ 
re  .  Verum  ,  uti  jam  faepius  dibum  fuit ,  ex  illis  ,  quae  in  Epidemicis  col¬ 
legerat  Hippocrates  ,  generalia  axiomata  in  Prognoftlcis  imprimis  ,  uti  &  in 
Aphorifmis  ,  pofuit  9  cumque  in  aegrorum  hifloriisf" ,  quae  in  primo  &  tertio 
Epidemicorum  libris  (qui  maxime  pro  genuinis  haberi  folent  )  recenfentur  , 
ne  unicum  quidem  exemplum  proflet  crifis  ,  quae  vigefimo  primo  die  conti- 
gifTet  9  imo  ,  fi  rebe  memini  ,  ne  quidem  ullam  facit  mentionem  illorum,  quae 
hoc  die  in  aegris  contingerint  9  cum  contra  ubique  fere  notet ,  quid  criticis 
diebus  obfervatum  fuerit  in  his  aegris  ,  patet  ratio  ,  quare  e  numero  critico¬ 
rum  dierum  Hippocrates  exemerit  vigefimum  primum  diem  ,  atque  vigefimum 
criticum  ftatuerit ,  quia  nempe  plures  hoc  die  judicatos  viderat  five  bona  five 
mala  ,  five  imperfeba  crifi  .  Sic  Phili  ni  uxor  periit  die  vigefima  (2) .  Chae - 

rio 

(O  Aphor.  24.  Se&.  II.  Charter.  Tom.  IX.  pag.  67.  In  Prognofticis  Charter# 
Tero.  VHI,  pag.  66 4.  (  u  )  Ibidem.  Charter.  Tom.  VIII.  pag.  66<;. 

(  *  ).  Ibici,  pag.  66 4.  (  y  )  In  Lib.  III.  de  diebus  decretoriis  pluribus  ia 

locis  1  imprimis  Capite  IX.  Charter.  Tom.VIIi.  pag.  S‘°ls 

C  2  )  Ep  idem.  i.aegrot.  4,  Charter.  Tom. IX,  pag,  104. 
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rio  die  feptima  crifis  imperfe&a  ,  nono  die  recidiva ,  decimo  quarto  febris 
acuta  ,  decimo  feptima  novus  conatus  ad  crifim  ,  vigefimo  tandem  die  per¬ 
fere  judicatus  eft  (a) .  Hermocrates  vigefimo  die  imperfectam  crifim  habuit^ 
dein  vigefima  quarta  recidivam  ,  vigefima  feptima  die  periit  (b) .  Sic  &  in 
aegro^  qui  in  Dealcis  horto  decumbebat ,  imperfe&a  crifis  vigefima  die  fa<5ta 
fuit ,  qdi  die  quadragefitno  perfede  judicabatur  (  c  )  .  Cum  autem  quarto 
die  primae  n&  fecundae  feptimanae,  quarto  nempe  &  undecimo  morborum 
die  ,  crifes  fadas  faepius  obferva  verat ,  hineque  illis  diebus  magnam  vim  tri¬ 
buerat  in  morbis  ,  umiliaque  frequenter  contingere  viderat  decimo  feptimo 
die  ,  illum  pariter  pro  quarto  die  tertiae  feptimanae  pofuit  ;  tuncque  vigefi- 
mus  ultimus  erat  tertiae  feptimanae  ,  qui  pariter  toties  criticus  erat  ;  adeo- 
que  patet  ratio ,  quare  tertiam  feptimanam  fecundae  copulaverit ,  fic  ut  dies 
decimus  quartus  effet  fimul  Sc  fecundae  feptimanae  finis  ,  Sc  tertiae  initium « 
D  ecimum  autem  feptimum  diem  faepius  judicatorium  fuiffe  probant  iterum 
hiftoriae  aegrotorum  .  Sic  Herophon  ,  qui  nona  die  imperfede  judicatus  fue¬ 
rat  ,  decimo  quarto  die  recidivam  habuit ,  dein  decimo  feptimo  die  judicatus 
fuit  (  d )  ,  Sc  praeter  fpem  evafit  .  Mulier  vero  ,  quae  gemellas  difficili  partu 
enixa  erat  ,  decimo  feptimo  die  periit  phrenitica  (e)  .  Alibi  etiam  pluribus 
febrium  .ardentium  judicationes  imperfe&as  eodem  die  contigiffe  notat  (f)  , 
quin  imo  in  Epidemica  conftitutione  ,  quam  deferibit  ,  nullos  decimo  feptimo 
die  judicatos  recidivam  habuiffe  monet  Hippocrates  ;  unde  dignitas  hujus  diei 
in  ordine  decretoriorum  fatis  apparet  . 

Pulchre  autem  confirmabatur  ille  dierum  criticorum  ordo  ,  quod  po/l  vi- 
gefimum  diem  iterum  obfervaret  vigefimum  quartum  Sc  vigefimum  feptimum 
Sc  trigefimum  quartum  &  quadragefimum  criticos  fuiffe  ,  dein  fexagefimum, 
o&ogefimiam  ,  centefimum  ,  centefimum  vigefimum ,  ficque  manifefle  fimi- 
lis  feptimanarum  ordo  recurreret ;  quod  pariter  in  hiftoriis  aegrorum  in  pri¬ 
mo  &  tertio  epidemicorum  patet ,  quas  Sc  hic  recenfere  potuiffem  ,  nifi  bre¬ 
vitatis  caufa  tantum  judicare  mallem  ;  unicuique  enim  hos  libros  legenti  af- 
fertorum  veritas  apparebit . 

Neque  tamen  diffimulandum  efi,quod  in  Aphorifmis  vigefimum  primum  diem 
criticum  pofaerit  Hippocrates  (g)  ,  fic  enim  habet :  Sudores  ,  fi  febricitanti¬ 
bus  ceperint ,  boni  tertio  die  9  &  quinto9  &  feptimo  ,  &  nono ,  S*  undecimo  , 
&  decimo  quarto  ,  &  depimo feptimo  ,  &  vigefimo  primo  ,  vigefimo  fepti¬ 

mo  ,  &  t  rige  fimo  primo  ,  trigefimo  quarto  .  Illi  enim  f  udor  e)  morbos  jit - 
dicant .  Qui  vero  non  ita  fiunt  9  laborem  fignificant  9  morbi  longitudinem 
reverfionem  .  libi  etiam  notandum  ,  quod  non  meminerit  quartae  diei  . 
Verum  Galenus  (h)  in  Commentariis  in  hunc  aphorifmum  credidit  hoc  fieri  , 
quia  morbi ,  qui  imparibus  diebus  exacerbantur  ,  celerius  judicantur;  tefla- 
turque  fe  per  experientiam  noviffe ,  quod  raro  morbi  quarto  die  per  fudores 
judicentur.  De  vigefimo  primo  die  non  fine  ratione  fufpicio  incidit,  cor¬ 
ruptum  locum  hunc  effe  ,  &  vigefimum  potius  legendum  effe  ,  quia  nulla  hu- 
TomJP.  H  jus 

(rf)  Epidem.  3.  aegrot.  ibid.  pag.  25  3.  234.  (b)  Ibidem,  aegrot.  z. 

pag.zio,  —  2,19.  ( c )  Ibid.aegror.3.  pag.zzi.  •-  22.S.  (d)  Epidem.  1. 

aegrot.  3,  pag.  10;.  ibid.  (  e  )  Epidem.  3.  aegrot.  14.  ibid.  pag.  508. 

(/)  Epidem. 1.  pag.43,  St  pag.  76. ibidem.  (g  )  ^phor.36.  Se&.IV.Charter. 
Tcm.  IX.  pag.  j$S.  (h)  Ibid.  pag.  1^9. 
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jus  diei  mentio  In  aegrorum  hifloriis  in  libris  Epidemicorum  habetur  \  tum 
etiam  quod  Galenus  in  Commentariis  fuis  nullam  mentionem  hujus  difficulta¬ 
tis  faciat  ,  cum  tamen  in  libris  fuis  de  diebus  criticis  vigefimum  diem  pro 
critico  ,  non  vero  vigefimum  primum  habuerit ,  &  rationem  dederit  ,  quare 
quartus  dies  hic  non  recenfeatur.  Nifi  forte  quis  maluerit,  hunc  Aphorifmum 
refpondere  illi  textui  (i)  Epidemicorum  ante  memorato  ,  ubi  feries  circuituum 
imparibus  diebus  judicantium  recenfetur  ,  ibi  enim  iidem  dies  enumerantur . 
Patuit  autem  tunc  ,  praeferendam  effe  illam  enumerationem  dierum  critico¬ 
rum  ,  quae  in  PrognoJHcis  habetur  ,  &  ex  modo  dibtis  fatis  patet ,  quid  ds 
vigefimo  die  fentiendum  fit. 

Apparet  etiam  hinc  ,  quid  fentiendum  fit  de  Aphorifmo  fequenti  (  hf)  $  Fe¬ 
bricitantem  nifi  diebus  imparibus  febris  dimiferit  ,  reverti  confuevit :  Nam 
in  primo  feptenario  illarum  febrium  ,  quae  imparibus  diebus  exacerbationes 
habent  ,  hoc  locum  habere  potefl  $  fed  pro  regula  univerfali  haberi  nequit , 
cum  &  quarta  die  &  decima  quarta  ,  vigefima  ,  vigefima  quarta  ,  trigefima 
quarta  ,  quadragefima  &c.  crifes  fieri  abfque  recidiva  ex  Epidemicis  &  Pro- 
gnofticis  Hippocratis  conflet.  Unde  &  Galenus  dubitat ,  an  quidem  genui¬ 
nus  ille  locus  fuerit  ,  &  pro  imparibus  legendum  voluit  criticis  ,  prout  in 
Coacis  Praenotionibus  (J)  habetur.  Dum  haec  Hippocratis  loca,  ubi  folis  die¬ 
bus  imparibus  criticam  poteflatem  tribuit  ,  legeret  Celfus  ( m )  ,  fimulque  no¬ 
taret  ab  eodem  AuUore  pares  dies  tanquam  criticos  alibi  habitos  fuifie  ,  cre¬ 
didit,  quacunque  ratione  ad  numerum  refpexerimus  9  nihil  rationis  ,  finb  illo 
quidem  Authore  ,  reperiri  $  atque  in  illa  opinione  fuit  ,  Pythagoricis  numeris 
deceptos  fuifie  Veteres  Medicos  $  atque  hinc  ,  licet  imparibus  diebus  tantam 
vim  tribuerent  ,  abfque  ulla  probabili  ratione  ab  undecimo  non  ad  decimum 
tertium  fed  ad  decimum  quartum  tranfiifie  .  Verum  videtur  Celfus  minus  fe¬ 
liciter  Hippocratis  mentem  hic  afiecutus  fuifie  ,  quae  non  nifi  collatis  pluri¬ 
bus  inter  fe  locis  difiincle  intelligi  potefi :  quod  vel  inde  patet  evidenter  , 
quia  dicit  quartum  quemque  diem  efficacifiimum  habitum  fuifie  Plippocrati  , 
illum  tamen  ne  quidem  in  hoc  propofitum  confervafie  ,  cum  a  feptimo  die 
undecimus  non  quartus  fit  fed  quintus  .  Verum  diferte  monuerat  Hippocra¬ 
tes  (n)  ,  uti  ante  di&um  fuit ,  quod  fecundae  feptimanae  odtavus  princi¬ 
pium  fit ,  adeoque  undecimus  dies  quartus  erat  fecundae  feptimanae  .  Non 
ergo  ex  numerorum  proprietate  ,  verum  ex  fidelibus  morborum  obfervatio- 
nibus  ,  haec  dierum  criticorum  diflincUo  ortum  duxit  ,  uti  unicuique  Vete¬ 
rum  Medicorum  fcripta  attente  legenti ,  patebit  .  Cum  autem  fedulam  cu¬ 
ram  ,  &  attentum  ad  omnia  animum  ,  requirat  crifium  8c  dierum  criticorum 
in  morbis  obfervatio  ,  nemini  mirum  videbitur,  quare  plurimi  Medici  haec 
neglexerint  j  Imo  &  alii  proterve  contenderint  &  Veteres  Medicos  ,  &  qui 
horum  vefligia  fequuntur  in  his  9  uti  ad  §,  587*  •>  ubi  de  crifi  agebatur  ,  di¬ 
ctum  fuit .  Quibus  certe  applicari  merito  pollent  illa  ,  quae  Celfus  dicit , 

dum 


(  i  )  Epulem.  Lib.  T.  Charter.  Tom.  IX.  pag.  96, 

(k)  6 1.  Se 61.  IV.  Charter.  Tom.  IX.  pag,  173. 

(  /  )  N.  81.  Charter.  Tom.  VIII.  pag.  S 76.  &  N.  147-  ibid.  8 60» 
(m)  Lib.  III.  cap.  4.  pag.  izi.  izz.  ' 
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dam  de  tempore  opportuno  cibandi  aegros  in  morbis  agit ,  ad  quod  determi¬ 
nandum  magna  diligentia  opus  effe  judicavit ,  fic  autem  habet :  Ex  his  autem 
intslligi  poteft  ,  ah  uno  Medico  multos  non pojfe  curari  :  eumque  ,  Ji  artifex 
eji  ,  idoneum  ejfe  9  qui  non  multum  ah  aegro  recedit  •  Sed ,  qui  quaejlui  fer~> 
viunt ,  quoniam  is  major  ex  populo  efl  ,  libenter  amplsBuntur  ea  praecepta  r 
quae  fedulitatem  non  exigunt  (0) . 

Inter  dies  autem  criticos,  qui  vel  dimidium  feptimanae  comprehendunt, 
vel  illam  finiunt ,  uti  antea  diCtum  fuit ,  haec  differentia  obfervatur  ,  quod 
non  in  omnibus  aequales  numero  crifes  contingant  ,  fed  in  quibufdam  frequen- 
tiores  ,  pauciores  in  aliis  .  Sic  feptimtim  diem,  licet  ordine  fecundus  inter  cri- 
ticos  fuerit  ( quartus  enim  illum  praecedit )  primarium  tamen  potentia  &  di¬ 
gnitate  ftatuit  Galenus  (p) ,  quia  plurimi  hoc  die  judicantur  *  &  quidem  abfo- 
lute  ,  cum  manifefta  excretione  vel  abfceffu  ,  &  quidem  plerumque  falutari 
.  «ventu  .  Quandoque  tamen  ,  fed  rarius,  quidam  hoc  die  moriuntur,  vel ,  ma- 
nifefte  in  deterius  verfo  morbo  ,  fequente  quodam  critico  die  ,  undecimo  v.g., 
intereunt .  Adeo  autem  frequentes  hoc  die  crifes  vidiffe  fe  teftatur  Galenus  (q) 
ut  ne  quidem  numerare  poffet ,  Quartus  Vero  dies  tantum  in  acutiflimis  mor¬ 
bis  decretorius  efl  b  in  reliquis  faepius  diei  indicis  ( de  quo  flatim  )  munere 
fungitur  .  Proximus  huic  judiciorum  frequentia  eft  dies  decimus  quartus  s 
hunc  fequitur  undecimus  &  vigelimus  j  dein  decimus  feptimus  (r)  .  Dierum 
autem  criticorum  coincidentium  ,  de  quibus  antea  di&um  fuit ,  non  adeo 
certa  hoc  refpe&u  diftin&io  efl:  b  tertii  nempe ,  quinti  ,  fexti  Sc  noni  ,  cum 
non  ex  fua  natura  judicent ,  fed  potius  ob  coincidens  quoddam  ,  exacerba¬ 
tionem  ,  diaetae  errorem  &c.  Sextus  autem  dies ,  uti  antea  jam  monitum 
fuit ,  imprimis  judicii  molefiia  ,  difcrimine  ,  St  recidivae  metu  ,  prae  reli¬ 
quis  infamis  efl . 

Notandum  autem  praeterea  efl:  ,  epidemicos  morbos  faepius  conflanti  ordi¬ 
ne  quodam  die  critico  judicari  .  Sic  Galenus  (f)  ex  Epidemicis  Hippocratis 
notat ,  in  quadam  conftitutione  epidemica  omnes  fere  aegros  decimo  feptimo 
die  integre  judicatos  fuiffe  ,  praegreffa  prius  imperfecta  erili  alio  quodam  die, 
St  dein  recidiva  .  llnde  etiam  conclulit  Galenus  ,  diem  decimum  feptitnum 
in  morbis  non  ejje  ex  decretoriis  coincidentibus  ,  fed  ex  validis  primis  • 
ItaT&  Sydenhamus  notavit ,  febres  continuas  epidemicas  ,  quas  deferibit  (t)  , 
circa  decimum  quartum  critice  folutas  fuiffe  .  Adeoque  femper  St  in  his  ad 
genium  morbi  epidemici  attendendum  efl ,  ut  diftinguamus  ,  quo  tempore  ,  Sc 
per  quas  vias ,  morbus  exitum  quaerat  . 

Prout  jam  morbi  celerior  impetus  efl:  vel  remiflior  ,  ita  etiam  citius  feriufve 
crifes  accidunt ,  St  dies  critici  minori  intervallo  a  fe  mutuo  diftant .  Sic  in 
illis  febribus  ,  quae  trium  feptimanarum  fpatium  non  excedunt,  quaternarii 
St  feptenarii  dies  judicant :  St  praeter  illos  adhuc  in  binis  prioribus  feptimanis 
plures  dies  critici  coinciientes  funt ,  tertius,  quintus,  fextus  Stc.  uti  antei 
diclum  fuit .  Si  vero  morbi  acuti  ultra  trium  feptimanarum  fpatium  extern* 

H  2  dan- 

CO  Celf*  Lib.  III.  cap.  4.  paga  1  zo.  ( p  )  De  diebus  decret.  Lib.  I.  cap*  4* 

Charter.  Tom.  VIII.  pag*  477.  (  q  )  Ibit),  cap.x.  pag#4^x. 
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dantur  ,  tunc  quaternarii  dies  vix  amplius  critici  numerantur  ,  &  foli  tantum 
feptenarii  judicant  ,  quorum  tamen  efficacia  poft  quadragefimum  diem  dele¬ 
tur  3  tunc  enim  vigefimum  quemque  ^diem  tantum  pro  critico  habuit  Hippo¬ 
crates  ,  fexage fimum  nempe  ,  o&ogefimum  ,  centefimum  ,  &  centefimum  vi¬ 
gefimum  3  uti  ex  Prognofficis  (u)  8c  aegrorum  hiftoriis  in  Epidemicis  enarra¬ 
tis  patet .  Si  enim  primo  illo  morborum  acutorum  circuitu  ,  qui  viginti  die¬ 
bus  terminatur  ,  non  potuit  fubigi  ,  folvi ,  mobilis  reddi ,  &  ad  excretionem 
difponi  morbi  materies ,  longius  temporis  fpatium  ad  hoc  perficiendum  natu¬ 
ra  impendit 3  &  plerumque  ,  filente  per  plures  faepe  dies  morbo  ,  &  pluribus 
faepe  fa&is  recidivis ,  tandem  remoto  quodam  die  decretorio  de  rebelli  hac 
morbi  materia  triumphat  perfeCta  crifi  3  vel  &  faepe  fenfim  &  lente  fubigitur 
pertinax  haec  materia  ,  &  abfque  tantis  turbis  ,  uti  primo  circuitu  ,  qui  vi¬ 
ginti  diebus  terminatur  ,  fiunt ,  fenfim  expellitur  variis  viis  de  corpore  ,  vel 
collecta  in  quibufdam  corporis  locis  abfceflus  facit  .  Vfque  ad  quartum  de¬ 
cimum  quidem  magnae  fiunt  perturbationes  in  morbis  .  Proximo  loco  fiucce- 
dunt  9  quae  ufque  ad  vigefimum  habentur  .  Omnes  vero  ,  quae  pofi  hunc  ad 
quadragefimum  fuccedunt .paulatim  remittunt  vehementiam  (  to  ayuvi?niov  ), 
Adeo  ut y  qui  pofi  quadragefimum  fiunt  ,  omnes  prorfius  langueant ,  concoBioni - 
bus  potius  ,  &  abficejfibus  ,  quam  excretionibus  morborum  fiolutiones  facien¬ 
tes  .  Accidunt  in  his  quoque  per  excretiones  interdum  judicia  ,fed  raroy  ne¬ 
que  magnum  certamen  habent  fis*  frequenter  pluribus  diebus  judicia  complen¬ 
tur  9  maxime  cum  in  abficejfium  vertuntur  (x)  .  Notandum  enim  &  hoc  eft 
(cujus  jam  memini  ad  §.  587.,  ubi  de  crifi  agebatur)  ,  quod  in  morbis  longio¬ 
ribus  judicia  perturbationis  vehementiam  remittant  non  tantum,  verum  etiam 
pluribus  diebus  perficiantur  .  Llncl zdkrHtppocrates  ,  qui  in  illa  periodo  ,  quae 
quatuordecim  diebus  finitur ,  abfolute  diem  indicat  ,  in  quo  aegri  judicati 
funt  ,  in  diuturnioribus  morbis  notat  judicia  faCta  fuiffe  ,  non  in  quodam  die 
definito  9  fed  circa  illum  ;  nhde  &  patet ,  quam  cade  &  fedulo  obfervationes 
morborum  tradiderit  .  Sic  in  prima  conftitutione  ,  quam  deferibit  (y  )  ,  di¬ 
cit  :  Judi cabantur  autem  inter  hos  ,  quibus  bvevijfiimi  erant  morbi  9  circa  vi¬ 
gefimum  diem  ,  plurimis  vero  circa  quadragefimum  ;  multis  circa  oBogefi- 
mum  .  Sic  etiam  Clazomenius  (2)  non  in  quadragefimo  die  ,  fed  circa  quadra¬ 
gefimum  diem  convaluifie  legitur  .  Et  Heropytus  (a)  ,  poft  varia  mala  tole¬ 
rata  in  longo  morbi  decurfu  ,  circa  centefimum  diem  alvum  biliofis  multis 
perturbatam  habuit  ,  neque  pauco  tempore  9  tandemque  dyfenteria  cum  dolo¬ 
re  vexavit ,  &  centefimo  die  plane  judicatus  fuit . 

Quamvis  autem  morbi  acuti ,  poft  imperfectas  crifes  in  tantam  longitudi¬ 
nem  quandoque  excurrant  ,  fimulque  retufus  videatur  tunc  horum  morborum 
impetus  3  non  tamen  cogitandum  eft  ,  in  talibus  caiibus  folam  morbi  longi¬ 
tudinem  moleftam  efie  ,  periculum  vero  abeffe  ,  adeoque  vix  operae  pretium 
die  ,  ut  ad  remotos  illos  dies  criticos  attendatur  ,  cym  fenfim  illi  morbi  fa- 
tifeant ;  obfervavit  enim  Hippocrates  ,  &  tales  morbos  quandoque  lethales 

fuif- 

(  u)  Charter.  Tcm.VlII.  pag.  (x)  Galen.de  diebus  decret.Lib.I.  cap. 

10.  ibid.  pag. 466.  (  y  )  Epid.i .  Charter.  Tom.  IX,  pag. 30« 
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fuifle  ,  fnortemque  die  critico  remoto  contigifie  .  Sic  mulier  illa  7  quae  poli 
partum  febre  acuta  correpta  fuit  ,  octogefitno  die  periit  (b)  •  Alter  vero  ae¬ 
grotus  (c)  ,  quamvis  quadragefimo  die  a  febre  liber  edet ,  tamen  urinae  ma¬ 
lae  erant ,  infomnia  aderant ,  &  cibi  faftidia  ,  &  podea  centefimo  &  vigefimo 
die  periit  :  notat  autem  Hippocrate?  ,  quod  ferculis  multis  &  vitiods  ufus  fue¬ 
rit  ,  ut  nempe  moneret  Medicos ,  ne  imperfectis  talibus  judiciis  confiderent , 
&  ,  quamvis  morbi  in  longum  excurrerent ,  tamen  feduiam  curam  in  diaetae 
regimine  adhiberent  .  .  7  . 

Dies  autem  illos  criticos  ,  in  quibus  nempe  in  morbis  frequentifiime  judicia 
contingunt  ,  Veteres  Medici  vocaverunt  etiam  dies  indices  $  quatenus  nem¬ 
pe  ,  dum  in  illis  judicium  non  contingit  ,  indicent ,  quid  fequenti  proxime 
die  critico  exfpeCtandum  fit  .  Antea  enim  vidimus  ,  determinato  quodam  tem¬ 
poris  fpatio  in  febribus  indigere  naturam  ,  ut  materiam  febrilem  fubigat ,  fol- 
vat  ,  &  mobilem  reddat  ,  ficque  ad  excretionem  difponat .  Dum  autem  in 
hoc  opere  occupata  natura  efi  ,  mutationes  quaedam  occurrunt  imprimis  in 
urina  ,  ex  quibus  detegimus  fic  difponi  materiam  febrilem  ,  ut  minus  noceat. 
Illae  mutationes  obfervatae  vocantur  figna  codionis  ,  fatn  laeti  femper  omi¬ 
nis  in  morbis  ,  ut  haec  fola  pro  bonis  fignis  femper  &  abfolute  habuerit  Gaje» 
nus  ,  quocunque  demum  morbi  tempore  occurrerent  7  cum  figna  ipfius  crifis 
quandoque  fufpeda  fint ,  uti  paulo  ante  vidimus  Hippocratem  voluiffe,  ut  vel 
in  melius  judicantia  non  ftatim  appareant ,  antequam  nempe  probabilis  fpes 
fit ,  materiam  febrilem  fubadam  &  mobilem  redditam  effe  .  Unde  dixit  Gale - 
nusfd):  CoBionis  figna  ffaepe  enim  ^  quae  utiliflfiima  funt  9  repetere  conve¬ 
nit')  nunquam  male  apparent  3  decretoria  vero  efl  ubi  male  ( appareant neque 
enim  in  augmentis  ,  neque  in  principiis  ,  fed  in  flatibus  illa  apparere  conve¬ 
nit  .  Atque  inde  conclufit  ,  codionis  figna  femper  certa  efie  ,  crifis  vero 
figna  incerta  ,  prout  vel  fola  ,  vel  cum  aliis,  vel  in  diverfis  morbi  temporibus 
apparent  (e) .  Quid  autem  codio  fit ,  &  quaenam  ejus  figna  ,  didum  fuit  in. 
Commentariis  §.587. ,  ubi  de  hac  re  agebatur. 

Haec  autem  videtur  fuiffe  Veteram-Medicorum  opinio  ,  quod  ad  dies  criti¬ 
cos  follicite  femper  attendendum  fit ,  non  tantum  quod  judicia  morborum  in 
illis  fieri  foieant  ,  verum  etiam  quia  ex  mutationibus  morborum  ,  his  diebus 
obfervatis  ,  praevidere  pofliimus  ,  quid  feqnentibus  diebus  criticis  futurum 
fit  .  Ob  hanc  rem  Hippocrates  loco  antea  in  eadem  hac  paragrapho  citato  (f) 
dixit  :  Septenariorum  quartus  efl  index  -  Secundae  feptimanae  oB avus  prin¬ 
cipium  •  ijndecimus  quoque  fpeBandus  dies  efl  ,  Is  enim  fecundae  feptimanae 
quartus  efl  &c.  Ex  quo  loco  manifefie  apparet ,  indices  vocari  refpedu  futu¬ 
rorum  illos  dies  ,  qui  ex  fua  natura  critici  funt  .  Unde  etiam  ,  poftquam  mo¬ 
nuerat  ,  in  morborum  initiis  difficilius  praenofci  pofie  morbos ,  qui  intra  lon- 
gifiimnm  tempus  judicari  debent  ,  quia  fimilia  cum  aliis  habent  principia,  ad¬ 
dit  Hippocrates  ( g)  fequentia  :  Verum  a  primo  die  animadvertendum  efl ,  ad 
quemque  quaternarium  additum  confiderandum9nec  latebit >quo  fe  verfurus  fit 

mor - 


(  b  )  Epidem.3.  aegro*.  z,  ibid.  pag.174.  (e)  Ibid.  aegrot.i.pag.191. 
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morbus  Scc.His  igitur  fic  contingentibus tfonje&are  oportet  tum  ex  tempore  Jum 
ex  unaquaque  additione  ,  morbis  ad  crijim  prodeuntibus  .  Ex  quibas  omnibus 
apparet,  unumquemque  ex  criticis  diebus  habere  rationem  diei  indicis  refpe<5tu 
critici  proxime  fequentis  diei :  fic  quartus  dies  feptimi,  feptimus  undecimi  &c. 
index  efie  poterit .  Cumque  poft  vigefimum  diem  ,  partim  ob  minorem  mor¬ 
bi  impetum  ,  partim  ob  magis  rebellem  morbi  materiam  ,  quaternariis  non 
tanta  judicandi  poteftas  fit  ,  fed  feptenariis  illa  tantum  plerumque  competat  * 
idem  de  his  diebus  ,  tanquam  indicibus  ,  verum  erit  .  Unde  patet  ratio  quare 
Hippocrates  (h)  dixerit  :  Quibus  die  feptimo  contingit  crifis  ,  iis  urina  ru¬ 
bram  habet  die  quarto  nubeculam  ,  ac  alia  fecundum  rationem  .  Co6Honis 
enim  ,  faltem  inchoatae  ,  fignum  eft  ,  fi  urina  fimiies  dotes  urinae  fanae  inci¬ 
piat  habere  $  adeoque  proxime  fequenti  die  critico  judicium  exfpe&andum 
erit  .  libi  vero  nulla  co&ionis  figna  ,  fed  cruditatis  potius ,  quarto  die  ob- 
fervantur  ,  &  maligna  fimul  fymptomata  adfunt  ,  tunc  mala  crifis ,  five  mors, 
die  feptimo  futura  metuitur  '•>  nifi  morbus  admodum  acutus  fit ,  &  exacerba¬ 
tiones  diebus  paribus  fiant  ,  tunc  enim  quandoque  fexto  die  mors  venit,  quam 
dies  quartus  indicaverat  ;  uti  monuit  Galenus  (i)  .  Caeteroquin  quartum  diem 
ex  fua  natura  feptimi  indicem  effe  affirmat ,  feque  illud  certo  novifie  ex  accu¬ 
rata  morborum  acutorum  obfervatione  teftatur  .  Prout  jam  tardius  vel  cele¬ 
rius  movetur  morbus  ,  ita  &  index  dies  in  proxime  fequenti  critico  ,  vel 
remotiori ,  judicium  futurum  demonftrat  ?  uti  etiam  quo  plura  vel  pauciora 
coctionis  figna  in  tali  die  indice  adfuerint ,  aliaque  fymptomata  mitiora  fue¬ 
rint  vel  maligniora  :  ad  haec  enim  omnia  attendendum  efie  Galenus  in  loco 
citato  monuit , 

Si  jam  aegrorum  in  Epidemicis  deferiptae  hifioriae  cum  modo  di£tis  con¬ 
ferantur  ,  patebit ,  datas  de  diebus  indicibus  regulas  obfervatis  praciicis  pul¬ 
cherrime  confirmari  .  Sic  Sileno  (  ^)  die  quarto  pefiima quaevis  figna  ade¬ 
rant,  unde  malae  crifis  In  feptimo  die  metus  .  Mors  tamen  non  contigit  die  fe¬ 
ptimo  ,  fed  voce  defedtus  extrema  frigida  habuit  ,  quae  non  amplius  recalue¬ 
runt  ,  nihilque  minxit  *  adeoque  dum  feptimus  dies  index  efi  refpectu  undeci¬ 
mi  ,  atque  omnia  mala  au&a  adhuc  fuerant ,  undecimo  die  mors  exfpe&an- 
da  erat  ,  uti  &  contigit .  In  alio  aegro  (/)  notat  ,  feptimo  die  omnia  fuifie 
exacerbata ,  urinas  malas  fuifie  ,  &  alia  plura  maligna  fymptomata  *  verum 
&  ille  proxime  fequente  die  critico  ,  undecimo  nempe  ,  periit .  Sic  etiam 
aeger  o£iavus,  decimus  ,  undecimus  (m)  quarto  die  pefiima  figna  habuerunt , 
&  feptimo  mortui  funt  .  Quamvis  autem  quandoque  contingat  ,  aetate  flo¬ 
rentes  &  validae  naturae  aegros  intentatas  in  die  indice  mortis  minas  fequen- 
ti  die  critico  effugere ,  tamen  hoc  rarius  accidit  ^  &  tunc  ,  nifi  in  melius 
vertatur  morbus  ,  alio  die  critico  pereunt  ,  interimque  omnes  indices  dies , 
qui  fatalem  hunc  diem  praecedunt,  peflimis  fymptomatibus  infignes  funt .  Sic 

mu- 

(  h  )  Aphor.71.Seft.  T  V.  Chartei.  Tom.lX.pag.i  S  i.&  in  Ccacis  PraenotdN[uxn.?7r. 
Charter.  Tom.  VIII.  pag.ssy. 

(  i  )  De  diebus  decretoriis  Lib.I.  cap.r  1.  Charter.  Tom.VIIL  pag. 467. 

(  *  )  Epidenj.i.  aegrot.  z.  Charter.  Tom. IX.  pag.  ioi. 

(I)  Aegrot.iz.ibid.  pag.114. 
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mulieri  in  mendacium  foro  decumbenti  (»)  ab  initio  jam  mala  figna  aderant* 
quarto  autem  die  exacerbata  funt  omnia  ,  feptimo  die  ja&atio  toto  corpore, 
fudor  frigidus ,  extremorum  frigus  diu  manens  &c.  indicare  videbantur  ,  un¬ 
decimo  die  mortem  inflare  ;  verum  tamen  &  hunc  diem  fupervixit ,  quamvis 
vomitu  aeruginofo  ,  biliofo ,  extremorum  frigore  &c.  infignem  ,  fequentibus 
autem  diebus  omnia  adhuc  in  pejus  ruebant,  &  decima  quarta  die  periit, 
licet  adhuc  irrito  naturae  conamine  narium  haemorrhagia  eodem  die  contin¬ 
geret  .  Quod  autem  quandoque  quartus  dies  index  fit  fexti  diei :  docet  Phi¬ 
li  fci  (0)  hifloria  ,  cui  quarto  die  omnia  exacerbabantur  ,  &  urinae  erant  ni¬ 
grae  *  tamen  ille  non  feptimo ,  fed  fexto ,  die  periit  .  In  fine  tamen  hu¬ 
jus  hiftoriae  monet  Hippocrate s  ,  exacerbationes  in  hoc  morbo  accidiffe  die¬ 
bus  paribus  :  atque  hinc  patet  ratio  ,  quare  fexto  die  potius  mors  exfpe- 
ftanda  fuerit,  quam  feptimo.  Plura  alia  ex  Hippocrate  adferri  pollent, 
quae  huc  faciunt ,  verum  puto  haec  futhcere  ,  ut  dierum  indicum  dignitas  pro¬ 
betur  .  / 

Ex  omnibus  his  apparet ,  prognofin  Medicam  in  morborum  eventu  &  tem¬ 
pore  definiendis  plurimum  fic  promoveri  pofle  ;  neque  tamen  in  his  effe  ab- 
folutam  &  mathematicam  certitudinem  ,  unde  in  praefagiis  fuis  veterani  Me¬ 
dici  cauti  folent  effe  quamvis  ex  pefiimis  fignis  mortem  praevideant, 
fummum  periculum  adefie  monent  quidem  ,  raro  tamen  omnino  conclamatos 
aegros  pronunciant ,  fed  aliquam  adhuc  in  finu  fpem  fovent  .  Et  contra  , 
quamvis  omnia  in  morbis  acutis  fatis  mitia  videantur  fymptomata  ,  nihil  ne- 
giigunt ,  nihil  temere  tentant ,  moniti  ab  ipfo  Hippocrate  (p) ,  quod  in  initio 
difficile  fit  diflinguere  morbos  ,  qui  intra  longifiimum  tempus  judicari  de¬ 
bent ,  ab  illis,  qui  cito  finientur  ,  cum  fimilia  faepe  fint  eorum  principia,» 
Famae  enim  damnum  incurrit  Medicus ,  fi  brevem  &  facilem  pronunciave- 
rit  morbum  ,  qui  dein  &  longitudine  taediofus ,  &  non  fine  difcrimine  decur¬ 
rit  ,  omnia  enim  tunc  mala  folent  curantis  Medici  commiflis  erroribus  tribub 
Minus  quidem  malum  eft  ,  fi  evaferit  aeger  ,  quem  moriturum  pronunciave- 
rat ,  nam  tunc  Medici  peritiae  adhuc  faepe  folet  tribui ,  quod  ex  ipfis  or- 
ci  faucibus  evaferit  aeger  .  Interim  tamen  praeflat  in  his  cautum  effe  Medi¬ 
cum  ,  femperque  memorem  moniti  Hippocratici  ( cujus  &  in  Commentariis 
§.  587.  memini) ,  quod  nempe  Acutorum  morborum  non  omnino  certae  funt 
pr  aedi  Bione  s  >  neque  mortis  neque  fanitatis  (q)  .  Nec  aequi  harum  rerum  judi¬ 
ces  facile  imperitiae  damnabunt  Medicum,  licet  aeger,  quem  ex  pefiimis 
fignis  obfervatis  moriturum  praedixerat  ,  evaferit ;  cum  &  Herophon  (  r ) , 
praeter  Hippocratis  exfpe&ationem  ,  ex  periculofifiimo  morbo  fofpes  emer- 
ferit  . 

Errarent  tamen  fummopere  ,  qui  inde  concluderent  dierum  indicum  & 
criticorum  obfervationem  inutilem  effe ,  cum  raris  quibufdam  cafibus  even¬ 
tus  non  refpondeat  penitus  illis  ,  quae  ex  horum  do&rina  praefagiverat  Me¬ 
dicus  .  De  qua  re  videantur  illa  5  quae  ad  §.  587. ,  ubi  de  crifi  agitur  ,  di™ 
da  fuerunt.  ,  & 

Cer- 


(  n  )  Ibici.  aegrot.  iz.  pag.  z?z.  29?«  M  Kpidem.  1.  aegrot.  1.  ib id.  pag.  99. 
(p  )  In  Prognofticis Charter.Tom.VllI.pag.dtff’.  (q)  Aphor.19.  Se&.ll.  Char- 
ter.  Tom.  IX,  pag.  99,  (r)  Epidein.  1.  aegro t.3.  Charter.  Tom.  IX.  pag.ioa. 
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Certe  Galenus  ( fj  ,  qui  millies  fe  interfuiffe  ,  dum  crifes  fierent  ,  tefta* 
tur ,  primum  quidem  maximum  fignum  inflantis  bonae  crifis  coBiones  efse 
dixit  j  fecundum  autem  *  quod  ab  aliquo  die  indicatorio  antea  indicetur  » 
cui  annexa  efl  diei  judicantis  potentia .  Patet  ergo  ex  omnibus  huc  ufque 
di&is  ,  fiimmum  ufnm  habere  in  Medicina  doctrinam  Veterum  de  diebus  criti- 
cis  fc  iliorum  indicibus ,  quorum  dignitatem  optime  notavit  ABuariui (tj  , 
dicens  :  Asque  &  haec  in  perfeci  is  judiciis  accidunt  9  quae  in  indicibus 
antea  flgnijicantur  .  Nam  fi  quidipfa  (  natura )  in  prae  di  Bis  judiciis  magni 
momenti  eft  faBura  »  id  ante  judicii  diem  in  indice  quafi praeludens  nunciat. 
Quare  aut  exigui  f udor  es  ,  aut  fanguinis  e  nare  fl  illae  ,  aut  parum  coBi  f pu¬ 
ti  educitur  ,  atque  aut  pufillum  9  aut  majus  quippiam  ante  apparet :  &•  ni- 
fi  forte  quod  materia  turgeat  9  aut  aegri  vires  validae  fint  ?  praeeuntes  figni* 
ficati ones  judicium  antevertat  >  non  aliter  quam  in  aliis  per  contraria  pe* 
detentim  id  9  quod  noxium  efl  ,  crebris  judiciorum  circuitibus  coquitur  ex - 
pellitur  que  . 

Minime  autem  credendum  eft  ,  fufficere  ,  ut  in  morbis  curandis  Medicus 
dies  numeret ,  praefagia  inde  faciat ,  reliquum  vero  naturae  committat ,  ubi¬ 
que  &  femper  fpe&atorem  agere  contentus  ,  Patuit  enim  ex  illis  ,  quae  de 
cura  generali  febrium  di£ta  fuerunt ,  ut  materies  febrilis  fubigi ,  coqui ,  mo¬ 
bilis  reddi ,  &  ad  excretionem  difponi  poflit  ,  requiri  tale  febris  moderamen, 
ut  nec  torpeat  nimis ,  neque  furibundo  impetu  corpus  deftruat  ;  -fimul  eti¬ 
am  idoneo  vichi  viribus  &  vitae  confidendum  eft  ,  fymptomata  mitiganda, 
idoneis  remediis  promoveri  debent  ilia  naturae  molimina  ,  quibus  vel  ad  fubi- 
gendam  vel  expellendam  morbi  materiam  utitur  j  viae  lubricandae  funt  ,  per 
quas  materiae  expellendae  exitus  praevidetur  ,  impedimenta  tollenda  &c.  Ne¬ 
que  hoc  tantum ,  verum  ubi  praevidetur  ex  lignis  malam  futuram  efle  cri- 
fim  omni  artis  molimine  haec  praecavenda  erit  .  Sic  Sydenhamus  (u)  ,  dum 
obfervaverat  in  febribus  continuis  naufeam  &  vomendi  conatum  perpetuum 
adeflfe  ,  deinde  febris  progreflfu  malignum  humorem  fubigi  quidem  utcun¬ 
que  ,  Sc  verfus  inteftina  depelli,  tuneque  in  fine  morbi  diarrhoeam  fequi, 
fed  tanto  faepe  cum  impetu  ,  ut  mala  erili  ,  fragis  jam  morbi  decurfu  aegro¬ 
rum  viribus  ,  mortem  faceret  ,  dato  vomitorio  in  ipfo  morbi  initio  funeftam 
hanc  crifem  praecavebat :  hoc  vero  fa£ta> ,  totus  in  eo  ver  fabatur  ,  ut  febri¬ 
lem  motum  debito  in  moderamine  fervaret ,  reprimendo  nimis  impetuofum  , 
excitando  vero  nimis  languidum  (x) }  imprimis  circa  morbi  finem  ,  tunc  enim 
cardiacis  datis  criticam  fecretionem  &  excretionem  materiae  febrilis  ,  quae  in 
hoc  morbo  circa  decimum  quartum  diem  blando  fudore  fieri  folebat ,  tuto 
promovebat .  Unde  apparet ,  quod  magnus  ille  Medicus  non  fuerit  otiofus 
tantum  fpe&ator  ,  fed  fedulus  naturae  minifter  ,  qui  accurata  morborum  ob- 
fervatione  noverat  impedimenta  tollere  ,  adhibere  illa  ,  quae  incepta  naturae 
molimina  juvarent ,  vitare  illa  ,  quae  hoc  impedirent  j  quamvis  non  adeo 
operofo  remediorum  apparatu  ad  haec  omnia  uteretur ,  fed  in  tenuioris  for¬ 
tis  hominibus  ,  ut  fumptibus  parceret  ,  fimplicifiimis  tantum  &  pretio  vilibus 

omnia 


(/)  De  Crifibus  Lib.  III.  cap.  Charter,  Totn.  VIII.  pag.  429.  450. 
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omnia  haec  perficeret  •  Ubi  vero  debitum  illud  febris  moderamen  aderat- 
(  de  quo  vide  §.  609.  )  ingenue  fatetur  fe  nulla  omnino  adhibuilfe  remedia  5 
nili  aegrorum  vel  adftantium  importunitas  aliquid  extorqueret  ( y  )  :  tunc- 
que  tantum  talia  dedit ,  quae  aegris  placerent ,  neque  interim  nocere  poffent  • 
Longe  ergo  aberat  ab  illorum  Medicorum  opinione  9  qui  venam  fecando  , 
purgando  &c.  omnia  turbant  in  morbis  :  de  quibus  jure  dixit  Galenus  (z)  t 
quod  toties  peccent ,  quoties  ad  aegrum  accedunt  ,  tales  enim  piaculum  cre¬ 
derent,  nili  quotidie  validis,  &  variis  remediis  morbum  aggrederentur.  Quam 
infaufto  autem  fuccefiTu  hoc  fa&um  fuerit  in  morbis  curandis  live  Simu¬ 
lantibus  remediis  febrilem  impetum  nimis  angerent ,  live  contraria  methodo 
venae  fedtione  ,  purgantibus  ,  clyfmatibus  &c.  nimis  repetitis  'una  cum  mor¬ 
bo  vires  aegrorum  profligarent  ,  paflim  in  fuis  operibus  docuit  Sydenhamus* 
Priori  enim  methodo  lethales  inflammatorii  morbi  brevi  nafcebantur  ,  ppiie- 
riori  vero  febris ,  quae  profligata  faepe  videbatur  9  pofl  fallaces  indu  cias  re- 
crudefcebat  denuo  ,  &  integrum  fuum  fladium  de  novo  decurrebat  5  imo  8c 
quandoque  ad  quadraginta  8c  ultra  dies  manebat  pertinax  ,  quae  rite  tra&atai 
binarum  feptimanarum  fpatio  totum  fuum  decurfum  abfolvilTet-. 

Neque  credendum  eft ,  prudenti  ufu  illorum  ,  quae  moderando  febris  £m- 
petili  ferviunt ,  turbari  tam  facile  crifim  &  dierum  criticorum  ordinem ,  a- 
deoque  nullum  horum  ufum  eflTe  ,  nili  dum  totum  curationis  opus  foli  natu¬ 
rae  relinquitur .  Licet  enim  Sydenhamus  (a)  venam  fecaret  ,  imo  oc  fae- 
pius ,  fi  nimius  febris  impetus  id  pofceret ,  vomitorium  daret  in  morbi  ini¬ 
tio  ,  ac  clyfmata  injiceret }  tamen  legitimum  fuum  decurfum  abfolvebat  mor¬ 
bus  ,  quia  follicite  cavebat  femper  ,  ne  ultra  modum  deprimeret  febris  impe¬ 
tum  .  Vidi  fic  ,  quamvis  bis  venam  fecuiffem  in  morbo  acuto  ,  largam  ta¬ 
men  haemorrhagiam  narium  feptimo  morbi  die  eoutigiffe  :  8c  credo  ,  quod  uni¬ 
cuique  ad  haec  attento  apparebit  in  morbis  curandis  hujus  rei  veritas  . 

Solvitur  Sc  die  decretorio  vomitu  ,  alvo  .  Quantum  pondus  habeant  e- 
vacuatipnes  in  morbis  ,  dum  diebus  decretoriis  contingunt ,  modo  demon- 
Aratum  fuit  5  neque  enim  hoc  tantum  in  narium  haemorrhagia  locum  ha« 
bet ,  verum  etiam  in  reliquis  evacuationibus  hic  enumeratis  .  Cum  autem 
tot  vifcera  fe  per  has  vias  evacuare  queant  ,  imo  &  totum  corpus  huc  fuos  hu¬ 
mores  derivare  pofiit  ,  uti  demonftratum  eft  ,  quando  de  Vomitu  &  Diarrboe 4 
inter  fymp tornata  febrilia  agebatur  $  patet  ratio ,  quare  toties  morbi  mate¬ 
ria  critice  evacuetur  per  haec  loca  .  Notandum  tamen  ,  non  quemvis  alvi 
fluxum  vel  vomitum  hic  conducere  \  nam  inter  maligna  febris  ardentis  fyrn- 
ptomata  §.  7^9*  vomitus  numeratur  \  &  ftatim  in  eadem  hac  paragrapho 
patebit  ,  alvum  nimis  fluxam  in  febre  ardenti  lethalem  eflfe  .  Agitur  enim 
tantum  hic  de  vomitu  &  alvi  fluxu  ,  quae  poft  co&ionem  in  febre  arden¬ 
ti  &  die  critico  fiunt  ,  atque  perceptum  mox  levamen  ab  aegris  faluta- 
rem  illorum  effectum  demonflrat  :  hoc  enim  criterio  imprimis  diflinguit 
Hippocrates  (  b)  fdutares  tales  evacuationes  a  fymptomaticis  &  nocentibus6,  fi 
nempe  conferant  ,  &  aegri  facile  ferant }  uti  latius  di&um  fuit  in  CommeV 
TomdV»  I 

:.7  )  Ib!d.  pag.  (z)  De  diebus  decretor.  L ib.  I.  cap.  «?.  Gharter.  Tonu 
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tariis  §.  $94.  2. :  ubi  etiam  de  fignis  ,  quae  vomitum  vel  diarrhoeam  criticam 
praecedere  folent ,  adum  fuit  ,  &  fimnl  notatum  ,  raro  per  foium  vomitum 
crifin  abfolvi ,  fed  fere  femper  diarrhoeam  illum  comitari . 

Sudore  .  Calido  nempe  &  copioio  ,  per  -univerfum  corpus  aequabiliter  dif- 
fufo.  Videantur  illa  ,  quae  de  (adore  critico  in  Commentariis  §.  594.  2.  di¬ 
di  a  fuerunt  .  Ubi  fimui  habentur  ligna  ,  quibus  fudorem  criticum  falutarem 
diflinguere  poffiimus  ,  &  illum  futurum  praenofcere  . 

Urina  .  Quamvis  per  urinae  vias  naturaliter  expurgentur  illa  ,  quae  per 
circulationis  vim  acriora  reddita  nocerent,  fi  diutius  manerent  in  corpore^  ta¬ 
men  raro  per  hanc  folam  viam  morbi  materia  exit ,  fed  plerumque  aliae  eva¬ 
cuationes  hanc  comitantur .  Unde  etiam  urinae  fedimentum  copiofum  &  lau¬ 
dabile  potius  pro  co&ionis  figno  habetur  ,  quam  quod  ab  hac  fola  evacuatio¬ 
ne  integra  fanatio  exfpedetur  .  Sic  Hippocrate  i  (c)  notavit  quidem  ,  urinas 
copiofas  multum  ac  laudabile  fedimentum  continentes,  narium  haemorrha¬ 
giam  ,  biliofa  alvo  excreta  ,  dyfenteriam  ,  fuifle  quatuor  modos  ,  quibus  fer- 
vabantur  aegri  febre  ardente  illius  confUtutionis  laborantes  :  fed  fimui  mo¬ 
net  ,  plurimos  non  una  ,  fed  pluribus  evacuationibus  enumeratis  fimui  con¬ 
tingentibus  ,  fanatos  fuiffe  .  Iterum  de  critica  materiae  febrilis  per  urinam  e- 
vacuatlone  videri  debent  illa  ,  quae  ad  §.  594.  2.  habentur  . 

Unde  etiam  Galenus  (d)  haemorrhagiam  narium  ,  fudorem  multum  ,  poli  ri¬ 
gorem  validum  ,  toto  corpore  manantem  fc  copiofum,  &  bilioforum  per  vomi¬ 
tum  aut  alvum  excretionem  habuit  pro  illis  modis  ,  quibus  febris  ardens  cri¬ 
tice  folvi  folet . 

Sputo  craflo  .  Cum  febris  ardens ,  uti  fequenti  paragrapho  dicetur  ,  pro 
fua  caufa  proxima  habeat  cruorem  orbatum  parte  liquidiore  ,  adeoque  ille 
aptifiimus  fic  fiat ,  ut  circa  ultimas  arteriarum  anguftias  haerere  incipiat  im- 
gneabilis  redditus  ,  incipient  pulmonis  arteriae  brevi  hoc.  fanguine  infarciri  s 
quod  docent  refpiratio  denfa  ,  anhelofa ,  cita  ,  calor  ad  vitalia  ardentiffimus, 
ipfum  aerem  exfpiratum  incendens  ,  uti  §.739.  didfum  fuit .  llnde  etiam 
Hippocrates  (e)  monuit ,  quod  febris  ardens  foleat  in  pulmonis  inflammatio¬ 
nem  tranfire  $  notatque  fputa  biliofa  in  hoc  morbo  excerni ;  &  alibi  (/)  mul¬ 
ta  fpuere  tales  aegros  ,  &  purulentos  reddi  monet :  Ob  eandem  ra¬ 

tionem  Sc  tudicula  inter  fymptomata  febris  ardentis  §.  739.  recenfebatur  . 
Dum  ergo  in  fanitatem  tendit  hic  morbus  ,  folvi  incipiunt  illa  ,  quae  vafis 
pulmonaribus  impa&a  haerebant ,  &  per  dilatata  extrema  arteriarum  exhalan¬ 
tium  ,  in  aerea  fhperficie  pulmonum  difpofitarum  ,  exprimi  ,  ficque  fputa 
craffa  exibunt  ,  uti  poflea  dicetur  ,  ubi  de  peripneumooia  agetur  .  Praete¬ 
rea  in  hoc  morbo  faepe  tota  aerea  pulmonum  fuperficies  ficca  fit ,  fimili  modo, 
iit  inore  ,  faucibus  ,  &  lingua  apparet  ;  atque  uti  poftea  integrae  faepe  pelles 
una  cum  tenaci  &  vifeofo  muco  ab  omnibus  partibus  oris  interni  fecedunt, 
ita  etiam  &  in  pulmone  fieri  videtur  *  unde  fputa  turfc  crafia  ,  &  fufea  pri¬ 
mo  ,  poftea  vifeofa  &  tenacia  excernuntur.  Notavit  inter  criticas  folutiones 
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febris  ardentis  fputa  craffa  Hippocrates  (g ) ,  dicens :  Et  fi  f angui  se  naribus, 
effluxerit  folvitur  affle  Bus  ,  atque  Jifudores  fupervenerint  judicatorii  legitimi 
$um  urinis  albis  crajfifque  ,  laevibus  fedimentis  ,  ac  fi  abfcejfus  aliquis 
§rtus fuerit  •  Si  vero  abfque  his foluta fuerit  (febris  ardens)  recidiva  mor¬ 
bi  rurfum  erit  9  aut  coxae  aut  crurum  dolor  aderit »  exfpuetque  crajfa  ,  J£ 
[anus  futurus  ft . 

Paulo  poft  autem  (h)  de  nuo  fputa  craffa  ,  tanquam  judicatoria,  in  febre 
ardente  memorat ,  Notat  autem  Galenus  (i)  in  Commentariis  fuis  ad  haec 
loca  ,  fputa  craffa  in  tali  cafu  tantum  locum  habere  ,  ubi  pulmo  in  febre  ar- 
dente  affe&us  fuit .  Cum  autem  raro  in  folo  pulmone  labes  haereat  ,  feci 
omnes  fere  fun&iones  corporis  turbentur  in  psriculofiffimo  hoc  morbo ,  patet, 
fputa  craffa  cum  reliquis  criticis  evacuationibus  faepe  quidem  concurrere, 
raro  tamen  vel  nunquam  judicium  his  folis  abfolvi . 

Acceffio  die  pari  peffima  ,  fi  id  ante  diem  fextum  .  Exqnifita  febris 
ardens  ,  uti  ad  §.7 jS.  diftum  fuit,  omnia  fervat  tertianae  indicia  ,  fo- 
lummodo  ab  illa  differens  in  eo  ,  quod  nec  cum  rigore  invadat  ,  neque  in  to- 
tum  definat  $  adeoque  patet ,  exquifitae  febri  ardenti  proprium  effe  ,  ut  habeat 
imparibus  diebus  exacerbationes  .  Si  jam  fimul  &  die  pari ,  quo  remiffior  fo-. 
lebat  effe  morbi  vis  ,  nova  acceffio  fiat ,  tanto  pejus  fe  habebunt  aegri,  at- 
que  eo  citius  illorum  vires  profternentur  .  Si  vero  ex  unione  febris  conti-* 
nuae  &  tertianae  intermittentis  (  vide  §.  738»  )  fa£ta  fuerit  febris  ardens  hac 
lege  ,  ut  primus  tertianae  paroxyfmus  in  fecundum  morbi  diem  incidat  , 
exacerbationes  contingent  diebus  paribus  ,  quarto  nempe  Scc.  ideoque  pro 
peffimo  figno  hoc  habetur  ,  quia  tunc  exacerbatio  in  fextum  diem  morbi 
incidit  .  Verugi  qui  morbi  diebus  paribus  exacerbantur  ,  etiam  diebus  pa¬ 
ribus  judicantur  ,  uti  in  eadem  hac  paragrapho  ,  dum  de  diebus  criticis  age¬ 
batur  ,  di&um  fuit  $  adeoque  periculum  eft  ,  ne  judicium  fexto  die  contin¬ 
gat  .  Verum  conftitit  ex  ante  di&is  ,  quam  infamii  fextus  morbi  dies  habi¬ 
tus  fuerit  a  Veteribus  Medicis  ,  dum  plerumque  malae  ,  vel  faltern  imperfe- 
&ae  ,  crifes  hoc  die  contingunt  ;  &  fi  quid  boni  acciderit  quandoque  hoc  die, 
femper  tamen  ingentes  turbas  &  fummum  difcrimen  fimul  habuit . 

Patet  hinc  ratio  ,  quare  adeo  periculofae  fint  acceffiones  diebus  paribus  an¬ 
te  fextum  diem  .  Poft  hunc  autem  minus  difcrimlnis  in  illis  eft ,  quia  elapfo 
die  fexto  ,  cum  fequens  exacerbatio  in  diem  octavum  incidat  ,  non  eft  tam 
magnum  periculum,  ne  die  feptimo  ,  qui  levior  eft,  pereat  aeger  $  adeoqu® 
cumfeptimum  diem  fuperet  morbus  ,  non  erit  exquifita  febris  ardens  ,  quam 
intra  primam  feptimanam  certo  terminari  ex  Galeno  in  eadem  hac  paragra¬ 
pho  dicfum  fuit  .  Ad  acutos  ergo  limplicicer  dicftos  morbos  pertinebit  ,  qui 
ut  plurimum  quatuordecim  diebus  terminari  folent  :  cumque  in  decimum- 
quartum  ,  param  nempe  &■  fimul  infigriem  criticum  diem  ,  tunc  exacerbatio 
incidat ,  fpes  eft  &  eodem  die  perfecfam  crifim  contingere  poffe  .  Confir¬ 
mantur  jam  modo  ditfa  pulcherrime  Hippocratis  ( 4)  obfer vatis  .  In  febre 
ardence  laborantibus  enim  ,  quibus  pernicies  imminebat ,  notat  inter  alia  ma- 

I  .3  It 

(g)  De  vi&uln  morbis  a:uiis9  Charter.  Tom.  XL  pag«  i&su 
(  b  )  Ibid.  pag.  126»  (  i  )  Ibidem, 
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la  figna  ,  quod  accefliones  fierent  diebus  paribus  ,  quarto  die  labores  habe¬ 
rent  maximos  &  Texto  die  cum  fudore  morerentur  .  Sic  &  in  alia  conftitu- 
tione  epidemica  (/)  febres  ardentes  admodum  lethales  aderant  $  notatque ,  plu¬ 
rimis  aegris  exacerbationes  diebus  paribus  contigifie  * 

lirina  nigra  ,  pauca  9  tenuis  huic  lethalis .  Nigras  urinas  tanquam  pef- 
fimas  &  lethales  in  PrognoJIicis  (m)  damnavit  Hippocrates  .  Quin  imo  Ga¬ 
lenus  (n)  teftatur  ,  quod  nullum  fervatum  viderit ,  qui  talem  urinam  minxe¬ 
rat  j  &  pro  figno  internae  mortificationis  ( vtupdrtQi )  habuit ,  ac  fi  corrupti 
jam  &  gangraenofi  humores  per  urinam  exirent  .  Minus  tamen  periculofam 
urinam  voluit  ,  in  qua  folum  id  ,  quod  fubfidet ,  nigrum  erat  $  multo  mi¬ 
nus  adhuc  illam  ,  in  qua  folum  enaeorema  vel  nubecula  nigrefceret  .  Atque 
ob  hanc  caufam  videtur  in  Coacis  (o)  haberi :  Perniciofa  efi  urina  nigrum  f e- 
di  mentum  habens  ,  &  nigra  :  Paulo  enim  poft  (p)  in  febribus  erraticis  nigras 
nubeculas  in  urinis  quartanam  febrem  notare  dicitur  .  Lethalis  ergo  habe¬ 
bitur  imprimis  talis  urina  ,  quae  tota  nigra  eft 3  Sc  omnium  maxime  ,  fi  fi- 
mul  foetor  adfit .  Augetur  periculum ,  fi  fimul  pauca  &  tenuis  fit  3  quia 
&  gangraenofam  humorum  difpofitionem  notat ,  dum  interim  haec  corrupta 
non  evacuantur  fatis  per  urinam  ,  fed  pro  maxima  parte  manent  .  Unde  & 
Hippocrates  (q)  notat ,  urinas  nigras  ,  paucas  ,  tenues  ,  fuiffe  illis ,  qui  ex 
febribus  ardentibus  moriebantur . 

Urinis  autem  nigris  copiofe  prodeuntibus  ,  levamen  percepiffe  puerpe¬ 
ram  ,  quae  lochiorum  fuppreflione  laborabat ,  notat  Galenus  (r)  ,  dum  com¬ 
mentatur  morbum  puerperae  ,  quae  lochiis  fupprefiis  tertio  a  partu  die  febre 
acuta  corripiebatur ,  &  cui  undecimo  die  urinae  multae  tenues  &  nigrae  ,  pro¬ 
fluebant  3  poftmodum  in  aquofas  mutatae  ,  quae  mulier  octogefimo  morbi 
die  periit . 

In  Epidemicis  tamen  habentur  cafus  9  ubi  aegri  evaferint ,  licet  urinae  ni¬ 
grae  Sc  tenues  fuerint  .  Sic  Nicodemus  (f)  jam  prima  morbi  die  urinas  te¬ 
nues  Sc  nigras  minxit ,  uti  etiam  fecundo  die  ,  qui  tamen  vigefimo  quarto 
die  ,  urina  alba  copiofum  fedirnentum  habente  ,  Sc  fudore  calido  copiofo  per 
totum  corpus  ,  judicatus  fuit ,  licet  etiam  perpetuo  exacerbationes  diebus  pa¬ 
ribus  habuiffet  .  Verufn  in  hoc  aegro  quarto  die  morbi  urinae  tenues  qui¬ 
dem  fuerunt ,  nigras  autem  fuiffe  non  legitur  .  Et  morofa  mulier  ,  quae  in 
Thafo  decumbebat  (t) ,  licet  circa  tertiam  diem  urinas  tenues  8c  nigras  ha¬ 
buerit  ,  tamen  no&e  ,  quae  tertiam  diem  fequabatur  ,  fudore  critico  judicata 
fuit  ,  dum  fimul  8c  menftrua  fub  crifim  prodirent  .  In  Heropyto  ab  initio 
morbi  ufque  ad  decimum  quartum  diem  urinae  tenues  &  nigrae  fuerunt,  qui 
tamen  centefimadie  judicatus  fuit  (u) .  Notandum  tamen  ,  quod  in  his  ae¬ 
gris  urinae  quidem  fuerint  nigrae  &  tenues  ,  fed  non  addatur  ,  fimul  paucas 
fuiffe  s  adeoque  ex  his  non  poteff  concludi ,  urinam  nigram  7  paucam ,  te¬ 
nuem 


(7  J  Epidemic.  Lib.  III.  ibid.  pag.  '174.  (m)  Charter.  Tom.  VIII. 
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nuern  ,  non  femper  Iethalem  effe  .  Jn  Metone  (vv)  vero ,  qui  etiam  evafit , 
urinae  erant  tenues  Sc  fubnigrae  ,  atque  fubnigrum  &  divuifum  enaeorema  ha¬ 
bebant  ,  adeoque  minus  malae  ,  quam  urinae  nigrae  . 

Lethale  fanguinis  fputum  ;  lethalis  fanguinis  mi&us  «  Defignant  enim  , 
tantum  efTe  impetum  fanguinis  per  vafa  moti ,  ut  illa  rumpantur  ,  &  conten¬ 
tum  fanguinem  eru&ent  :  quantum  autem  periculum  immineat  ,  dum  in  pul¬ 
monis  valis  hoc  fit ,  facile  patet  *  fi  confideretur  ,  in  febre  ardenti  celerri¬ 
mam  effe  trajectionem  fanguinis  per  vafa  pulmonum  ?  adeoque  omni  momen¬ 
to  vafa  haec  rupta  urgeri  fanguinis  impetu  Sc  copia  ;  hinc  nullam  confolida- 
tionis  fpem  effe  ,  quae  in  cura  haemoptoes  unice  pendet  ab  illis  ,  quae  paca- 
tifiimum  fanguinis  motum  per  vafa  efficere  valent ,  fimtdqu^hoc  praeftant  , 
vt  blandiffima  fit  omnium  humorum  indoles ,  quibus  omnino  contraria  in  hoc 
morbo  obtinent . 

Illa  autem  ,  quae  per  urinam  fit ,  fanguinis  excretio  forte  imprimis  ideo 
bt  ,  quod  per  acntiflimam  febrim  olea  &  falia  fanguinis  acriora  reddita  ( vide 
§•  100. ) ,  naturaliter  per  has  vias  eliminanda  ,  vafa  eroferint  $  adeoque  pelli- 
mam  humorum  degenerationem  indicat  .  Illae  ergo  ,  quae  per  has  vias  fiunt  * 
haemorrhagiae  nunquam  Criticae  funt ,  nec  naturae  morbum  fuperantis  robore 
nunt ,  fed  a  morbi  impetu  validiflimo  ,  Sc  au£ta  humorum  acrimonia  ,  pen¬ 
dent  :  cum  e  contra  narium  haemorrhagia  toties  falutaris  in  febre  ardenti  ob- 
fervetur  ,  uti  antea  demonftratum  fuit  •  Unde  etiam  &  miclum  fanguineum  , 
&  violentam  fanguinis  e  pulmonibus  eruptionem  pro  certiffimis  mortis  (Ignis 
habuit  in  variolis  Sydenhamus  $  fateturque  fe  nulla  methodo  has  haemorrha* 
gias  compefcere  potuiffe  (x) . 

„  Deglutitio  laefa  mala  .  Quanta  ficcitas  in  faucibus  ,  lingua  ,  Sc  toto  ot6 
interno  ,  quandoque  in  febre  ardenti  fiat  ,  dicffiim  fuit  §.  739.  :  verum  a  tan¬ 
ta  ficcitate  harum  partium  deglutitio  laeditur  $  adeoque  nocet  hoc  fympto- 
ma  ut  caufa  ,  Sc  ut  fignum  •  Ut  caufa  ,  quia  ad  curationem  hujus  morbi  re¬ 
quiritur  magna  copia  liquidi  aquofi  tenuis  ,  quod  urinae  materiam  fuppedita- 
bit ,  &  fudori  praebebit  vehiculum  ,  uti  §.  743.  in  cura  febris  ardentis  dice¬ 
tur  :  verum  deglutitione  laefa  fufficiens  liquidi  copia  ingeri  nequit .  Ut  fi- 
^.n.um.vero.nocet  deglutitio  laefa,  quia  denotat  p  dii  mam  organorum  deglu¬ 
titioni  fervientium  exficcationem  ,  Vel  &  quandoque  eorundem  inflammatio* 
9  quamvis  vel  fola  ficcitas  deglutitionem  laedere  poffit ,  Sc  frequenter  in 
febribus  ardentibus  illam  impediat .  Hinc  dixit  Hippocrates  ( y  )  :  In  febri* 
bus  derepente  fuffocari  ,  de  fu  t  ire  non  pojfe  ,  citra  tumorem ,  malum. 

Extremorum  refrigeratio  pefiima  *  Quando  nempe  non  amplius  recaiefcunt 
corporis  extrema  ,  vel  faltem  diiitifiime  illud  'frigus  manet .  Cum  enim  fe¬ 
bris  ardens  de  genere  fit  continuarum  remittentium  ,  uti  §.  738.  di&um  fuit, 
&  remiffiones  faepe  manifeflae  ,  atque  exacerbationes  pariter  in  hac  febre  de¬ 
prehendantur  j  acerbationis  ingruentis  tempore  extrema  faepe  refrigefcunt 
iiti  in  omni  fere  febre  incipiente  fit  (  vide  §.  563. ) :  verum  frious  extremo- 
*umab;hac  caufa  natum  brevi  ceffat ,  Sc  ingens  calor  {equitur  ?  neque  adeo 

ma- 
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malum  lignum  dat  tale  frigus  .  Sed  ubi  per  aeflum  febris  ardentis  fic  infpifl 
fatus  fuerit  fanguis  ,  ut  per  minor  ;s  arterias  vix  tranfire  pofRt ,  tunc  ad  extre¬ 
ma  corporis  ufque  propelli  nequit  ,  k  tantum  fere  per  vafa  majora  k  cordi 
vicina  movetur  k  quidem  rapidiffim$$  unde  frigus  tunc  extremorum  intole¬ 
rabilis  aedus  circa  vitalia  comitatur  (vide  $-759.)  ;  illud  autem  fricms 
extremorum  tunc  diu  manet ,  imo  faepe  non  amplius  recalefcuat ;  uti  conti¬ 
git  Phili  fico  (2)  Sileno  (a)  aliifque  pluribus ,  quorum  hifloriae  in  Epidemicis 
habentur,  qui  perierunt. 

Facies  rubra  k  fudans  mala  .  Quando  per  univerfum  corpus  calidus  fu- 
dor  aequabiliter  diffunditur  ,  optimum  fignum  ed  $  k  febris  ardens  faepius  , 
uti  antea  vidimus  ,  tali  fudore  judicatur  .  Verum  hic  agitur  de  fudore  ,  qui 
in  foia  facie  k  capite  obfervatur  ,  uti  in  moribundis  hominibus  toties  con¬ 
tingit  .  Videmus  enim  in  morbis  acutis  paulo  ante  mortem  ,  quamvis  omni 
morbi  decurfu  tota  cutis  (icciflima  fuerit ,  fudoris  guttulas  erumpere  ,  neque 
diffluere  ,  fed  figurae  fuae  tenaces  cuti  adhaerere  ,  k  plerumque  fimui  frigi¬ 
dus  tunc  talis  fudor  ed  ,  de  quo  mira  phrafl  dixit  Helmontius  ,  (vide  Com¬ 
mentaria  §,  432.  )  Quod  non  fit  tam  latex  in  fu  a  natura  ,  quantum  ros  ali - 
mentarius  refolutus  ,  cui  mors  imperat .  Quandoque  tamen  &  calidus  tali» 
fudor  ,  in  guttas  collecfus,  in  facie  apparet ,  malo  etiam  omine  :  tunc  enim, 
fanguine  per  febris  vehementiam  in  minora  vafa  pulfo  ,  facies  rubet  j  fiinul- 
que  impetu  a  tergo  urgentis  liquidi  tenuiffima  adhuc  pars  exprimitur  ,  quae 
in  cutis  fuperficiem  emergens  in  guttas  colligitur.  Ubi  enim  follita  morbi 
materies ,  per  vafa  libera  k  pervia  mota  ,  fudore  expellitur  de  corpore,  nun¬ 
quam  talis  fudor  in  guttas  colligitur  ,  fed  humidi  vaporis  fpecie  per  totum 
corpus  exit  aequabiliter  ;  vel  colleclus  in  liquorem  depluit .  Unde  bonos  fu,- 
dores  dixit  Hippocrates  (b),  qui  guttatim  ftillant  ,&  vaporem  attollunt .  Con¬ 
tra  vero  monuit  f c)  :  Pejfimos  ejfe  ,  qui  fiunt  frigidi  ,  qui  circa  caput  tan¬ 
tum  &  faciem  0*  cervicem  oriuntur  .  lfti  enim  cum  febre  acuta  quidem  mor - 
tem-f  cum  mitiori  vero  morbi  longitudinem  praenunciant .  Damnavit  pariter, 
qui  milii  indar  (iri  guttulas  colleUi  j  prodeunt  ,  uti  k  illos ,  qui  in  folo  col¬ 
lo  emergunt .  Unde  etiam  alibi  (d)  monet ,  quod  illi  ,  quibus  ex  febre  ar¬ 
denti  pernicies  immineret ,  paululum  in  fronte  k  claviculis  exfudarent ,  ne¬ 
mo  vero  per  univerfum  corpus  .  Patet  ergo  ,  quam  malum  lignum  det  ru¬ 
bra  facies',  fudoris  guttulis  oblita,  in  febre  ardente :  delignat  enim  inflam¬ 
matoria  fpiffitudine  immeabilem  fanguinem  vafa  aliena  ingreflum  eflej  vel  cir¬ 
ca  arteriarum  fanguinearum  ultimas  anguflias  haerere  ,  k  pauculum  liquidif- 
fimae  partis  adhuc  exprimi ,  fimul^ue  inflante  jam  morte  ,  refolvi  fic  exha¬ 
lantia  in  cute  vafcula  ,  ut  craffum  k  vifcidum  fu.dorem  tranfmittant .  Quod 
&  optime  notavit  Hippocrates  (<?),  dicens;  Caeterum  univerfialem  fudor um  ra¬ 
tionem  novifie  oportet  %  Alii  enim  fiunt-  ob  corporum  refolutionem ,  alii  vero 
$b  phlegmones  vehementiam  .  Quinam  autem  fudores  boni  aut  mali  fint  in 
febr  ibus  ,  pluribus  difiuin  fuit  ad  §.  594» 

Paro- 
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Parotis  non  fuppurans  exitialis .  Quid  parotis  fit ,  in  Commentariis  §,  41 5» 
didam  fuit,  atque  ibi  ex  Celfo  (f)  notatum,  quandoque  infecunda  valetu¬ 
dine  parotides  nafci ,  atque  tunc  reprimentibus  tentari  poffe  ,  ubi  autem  ex 
adverfa  valetudine  fiunt ,  tunc  reprimentium  ufum  damnat  ,  &  illas  matura¬ 
ri  &  quam  primum  aperiri ,  commodius  effe  monet  .  Verum  §.  593.  ,  ubi 
agebatur  de  illo  febris  exitu  ,  quo  in  alium  morbum  tendit ,  dum  materia  cri¬ 
tica  non  expellitur  de  corpore  ,  fed  ad  quaedam  loca  deponitur  ,  etiam  paro¬ 
tides  numeratae  fuerunt .  Adeoque  ,  ubi  parotides  in  febre  ardenti  fiunt ,  fi» 
gnum  eft  ,  materiam  febrilem  critice  verfus  illas  glandulas  deponi  ;  cumque 
fanguis  in  hoc  morbo  liquidiori  parte  orbatus  fit ,  &  fimul  majorem  acrimo¬ 
niam  acquifiverit  ,  benigna  refolutio  parotidum  exfpedari  nequit  $  cum  ad  il¬ 
lam  humores  blandi ,  motus  fedatus  ,  &  caufa  obliniens  non  nimis  folidats 
requirantur  (vide  §.  386.) :  adeoque  fola  fu  ppu  ratio  hic  locum  habet,  quae 
ergo  nifi  fiat,  pejores  inflammationis  exitus  tantum  exfpedandi funt ,  Vel 
&  quandoque  parotides  jam  tumentes  fubito  evanefcunt ,  redeunte  iterum  ma¬ 
teria  morbofa  in  fanguinem  ;  unde  recidivae  peffimae  ,  &  in  febre  ardente  fae- 
pe  mors  fequitur  :  uti  enim  antea  in  hac  paragrapho  dictum  fuit  ex  Hippocrate  1 
judicatoria  non  judicantia  partim  lethalia  funt  ,  partim  difficilis  judicii  ,  de- 
fignant  enim  irritos  naturae  conatus  fuiffe  ,  quod  femper  pefilmum  lignum  ha¬ 
betur  ,  nifi  flatim  in  alio  corporis  loco  infignes  abfcelfus  appareant }  vel  cri¬ 
ticis  aliis  evacuationibus  materia  morbi  eliminetur  :  uti  pulcherrime  monetui* 
in  Coacis  Praenotionibus  (g)  «  ubi  fequentia  habentur  .  Parotides  (  r«  7r«p7  J 
ex  acutis  morbis  ,  maxime  in  febribus  ardentibus  ,  fiunt  5  fi  non  judica « 
tionem  fecerint  maturefcant  ,  aut  ex  naribus  fanguis  finxerit  ,  aut  urinas 
fedimentum  crajfum  habuerint ,  pereunt .  Plerique  vero  talium  tumorum  an - 
te  a  fubfidunt .  Verum  confiderare  oportet  infuper  etiam,  ipfias  febres  ,  five  in* 
tendantur  ?  five  remittant  5  atque  fic  pronunciare  .  Sic  enim  limitatur  illud 
praefagium  ,  quod  alibi  (h)  magis  abfolute  ponitur  :  Ex  febre  ardente ,  abfcef* 
fu  circa  aures  non  fuppurato ,  raro  fervantur  .  Si  enim  alia  via  exeat  mor¬ 
bi  materies  ,  fpes  eft .  Inde  etiam  optime  monuit  Hippocrates  ,  confideran- 
dum  effe  ,  an  febris  intendatur  ,  vel  remittat  $  fi  enim  »  evanefcente  parotide, 
febris  fubito  augeatur  ,  novimus  materiam  febrilem  ,  de  novo  fanguini  mi  fiam 
illas  turbas  facere  j  adeoque  malum  morbi  exitum  metuendum  elfe  .  Ubi  ve¬ 
ro  hoc  non  nt,  brevi  per  alias  vias  exituram  *  vel  ad  alia  loca  deponendam 
efle  ,  fperare  licet .  Hinc  optime  dixit  Plippocrates  alio  in  loco  (i) ,  damno- 
fas  effe  parotides-,  fi  abfque  judicatione  fenfim  difiipentur  .  Quandoqu© 
etiam  contingit  ,  ut  parotides  difpareant  ,  8c  mox  morbi  augmentum  vel 
recidiva  fiat ,  &  deinde  de  novo  iterum  affurgant  &  permaneant  (  4)  •  Sae¬ 
pius  autem  ,  dum  evanefcunt  parotides  ,  ad  alia  loca  deponitur  materies  mor¬ 
bi  ,  vei  exit  de  corpore  ,  fi  fuper futuri  fint  aegri .  Sic  notavit  Hippocrates  (l)9 
evanefcentibus  parotidibus  ,  ad  ilium  finiftrum  ,  &  fummam  coxendicem  gra- 

vita- 


{/)  Lib.VL  cap.i6«  pag.391.  (g)  Num.aoS.Gharter.Tom.VTII.pag.S^, 

(b)  Num.  135?.  ibid.  pag.S<rp.  (i)  Prorrhet,  Lib.  I.  in  fine.Charter.  Tom. 
VIII.  pag.  SoS.  ( k  )  Hippocrat,  de  Humoribus  in  fine  librbCharter.  Tom.VIII* 
Epidem.Lib.  VL  Charter.  Tom.iX.  pag.474* 

C  i  )  Epidem.i,  Charter,  Tpm.IX.pag.  67, 
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vitatem  decubuifle  *  &  tarde  ,  quadragefimo  nempe  die  ,  con^aiuiffe  aegrum* 
Et  paulo  poli  (m)  habet  fequentia  :  Qujbus  tumores  circa  aures  in  febribus 
cum  dolore  attolluntur  ,  quihujdam  critice  cejjante  febre  ,  neque  fubjidebant  » 
neque  fuppurahantur  j  illis  orta  diarrhoea  biliofa  9  aut  dyfenteria >  aut  crajfa - 
rum  urinarum  fedimentum  folvit ,  vel  ut  Hermi  ppo  Clazomenio  $  cujus  hiflo- 
riam  eodem  hoc  libro  (»)  dedit  .  Huic  aegro  decimo  feptimo  die  morbi  ortae 
parotides  manebant  quidem  ,  fed  non  fuppurabantur  j  trigefimo  vero  primo 
die  ,  poli  alvi  fluxum  &  urinas  craffas  ,  fubfederunt  .  Ex  quibus  omnibus  ap¬ 
paret  ,  parotides  in  febre  ardenti ,  fi  non  fuppurentur  ,  exitiales  effe  $  nifi  iliis 
fubfidentibus  ,  vel  abfque  fuppuratione  permanentibus  ,  alia  via  erilis  fiat  , 
fi  ve  per  effluxum  ,  live  per  abfceffimi  \  atque  tunc  in  tali  cafu  non  nifi  longo 
tempore  aegri  judicantur  . 

Quandoque  etiam  febribus  quibufdam  ardentibus  epidemice  graflantibus 
familiare  fuit ,  ut  parotides  abfque  fuppuratione  evanefeerent :  notatque  Fo$~ 
fius  (0)  ablque  periculo  hoc  facium  fu  ille  ,  procuratis  per  (udor  es  ,  aut  alvi 
fluxum ,  vacuationibus  . 

Neque  cogitandum  eft ,  licet  parotides  in  febribus  ardentibus  ortae  fuppu¬ 
rentur  ,  femper  certam  falutem  fequi  :  minus  enim  tutae  femper  funt  illae  cri- 
fes  ,  quae  per  abfceffum  fiunt .  Sic  notavit  Hippocrates  ( p)  ,  binis  aegris  fup- 
puratas  fuiffe  parotides  ,  illofque  tamen  periifie  .  Quam  rem  poflea  fummi 
pominis  Medici  fuis  obfervationibns  confirmaverunt  (q)  . 

Ubi  autem  hominibus  abfque  febre  praegreffa  ,  8c  caeterum  fanis  ,  parotides 
oriuntur  ,  quod  faepius  vidi  ,  nullum  in  his  periculum  eft  ,  licet  ad  fuppura- 
tionem  non  perveniant  ,  fed  diflipentur  :  quod  &  Hippocrates  (r)  in  quadam 
conftitutione  epidemica  pluribus  contigiffe  notat  .  Sed  tunc  ,  uti  optime  mo¬ 
net  ,  tumores  illi  laxi  funt  ,  magni ,  &  late  diffufi ,  abfque  inflammatione  , 
&  doloris  expertes  :  in  quibus  curandis  tutum  reprimentium  ufum  Celfus  dixe¬ 
rat  .  Cum  contra  parotides  ,  in  febre  ardente  natae  ,  minores  9  durae ,  & 
dolentes  effe  foleant . 

Alvus  nimis  fluxa  lethalis  .  Critico  alvi  fluxu  febrim  ardentem  fanari 
quandoque,  antea  vidimus ,  verum  hic  agitur  de  illo  alvi  fluxu,  qui  fym- 
ptomaticus  potius  habendus  eft  ,  &  affatim  prorumpit  .  Stridam  alvum  in 
his  morbis  effe  ,  minime  conducit:  cum  enim  acrior  veX  corrupta  bilis  to¬ 
ties  has  febres  incendat ,  uti  didum  fuit ,  &  per  infigtfem  aeflum  cito  cor¬ 
rumpitur  bilis  etiam  fana  ,  patet ,  magis  profor  e  ,  fi  haec  fahurra  primis  viis 
exeat ,  cum  aeris  libero  acceffu  ,  calore  ,  &  mora  ,  in  peffimam  abeat  brevi 
putriiaginem  .  Unde  etiam  in  cura  ardentis  febris  tantum  ufum  habent 
ciyfmata  $  non  tantum  quia  diluunt ,  laxant ,  refrigerant ,  verum  etiam,  quia 
omne  putridum  in  intelfinis  haerens  eluunt  .  Non  ergo  malum  efi ,  fi  in 
febre  ardente  laxior  alvus  fit :  quin  imo  Hippocrates  (f)  notavit  ,  raro  con¬ 
tingere  febres  ardentes  illis  ?  qui  laxiorem  alvum  habent  5  &  obfervavit ,  al¬ 
vum 

(jn)  Ibid.pag.7T.  (  n  )  Ibid.  pag.  1 12.  (0)  In  Commentariis  in  Coacas." 

Hippocrat.  oper.  Tom.  I.  pag.  137,  "  (  p  )  Epidemic.  a.  Charte  r.  Tomu 

IX.  pag.  78.  (  q  )  Holler.  &  Jacetfl  Commentaria  in  Coae.  Hippoc.pag.109, 

(  r  )  Lib.I.  Epidem.  Charter.  Tom.  jX.  pag.  19* 

(./)  Ee  Aere  locis  &  aquis*  Charter.  Tom.  VI.  pag.  190. 
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Vum  adftri&am  fuifle  illis  ,  quibus  ex  febre  ardenti  pernicies  imminebat  (  /  ) 
Ubi  autem  ingenti  copia  per  alvum  exeunt  liquida  ,  &  imprimis  antequam 
ulla  ccUionis  indicia  apparuerint  ,  lethale  effe  pronunciavit  Hippocrates  ,  uti 
jam  faepius  di&hm  fuit  (  vide  §.  590. 720. )  .  Solent  tunc  autem  illa, 

quae  alvo  exeunt ,  oiidiftlma  eile  5  unde  humorum  dilToiutionem  putridam  f 
adeo  hic  metuendam ,  denotant  3  fimulque  magna  copia  liquidi  de  corpore 
fic  fubducitur  ,  &  vires  aegrorum  profternuntur  >  adeoque  talis  alvi  fluxu» 
nocet  canquam  caufa  &  lignum  . 

Cum  tremore  abit  in  delirium  ,  inde  in  mortem.  <  Quando  §.627,&  fequen- 
tibus  de  tremore  febrili  agebatur  ,  conftitit  immeabilitatem  liquidi ,  per  arte¬ 
rias  encephali  movendi ,  in  morbis  faepe  tremoris .caufam  efle.  Cum  autem 
in  febre  ardenti  diffipentur  liquidiflimae  fanguinis  partes  ,  &  refiduum  ingen¬ 
ti  aeftu  torreatur,  patet ,  quare  tremores  in  febre  ardenti  fiant  Si  autem  trs- 
morem  fequatuf  delirium  ,  novimus  ab  eadem  caufa  turbari  totum  fenfo' 
rium  commune, adeoque  fummum  mortis  periculum  adefTe . 

Habetur  quidem  apud  Hippocratem  (u)  ,  quod  tremores  in  febre  ardenti 
natos  delirium  folvat 3  verum  notavit  Galenus  Cx)  in  Commentariis  fuis  ,  fo- 
lutionis  vocabulum  improprie  hic  ufnrpari  ,  cum  plerumque  morbi  fana- 
tionem  fianificet ,  in  hoc  autem  cafu  ex  malo  in  pejus  tranfitus  fiat.  Ve¬ 
rum  quidem  efl  ,  fequente  delirio  tremores  faepe  tolli ,  imprimis  fi  illud  fe¬ 
rox  fuerit  3  tunc  enim  immani  mufeulomm  robore  valent  faepe  tales  aegri, 
fed  femper  infaufto  omine,  uti  facile  patet. . 

Tranfit  in  peripneumoniam  faepe  cum  delirio .  Quod  in  peripneumoniam 
traxi  fi  re  foleat  febris  ardens  ,  in  Commentariis  §.  739»  di&iim  fliit .  Ratio 
ex  ante  didfis  facile  patet  3  uti  etiam  quare  delirium  faepe  adfit  .  Ubi  autem 
bina  haec  adfunt  in  febre  ardenti ,  aegros  in  maximo  difcrimine  verfari  nemo 
dubitat :  imo  Hippocrates  (jy)  binorum  horum  concurfum  lethalem  pronun¬ 
ciavit  ,  dicens  :  Qu  i  buf cunque  in  febre  non  intermittente  fpirandi  difficultas, 
fit ,  delirium  •>  lethale  • 

Poft  ingentia  alvi  tormina  ,  quae  oritur  ,  pe  {fima  *  Defignat  enim  ,  inte* 
ilina  8c  mefenterium  inflammatione  correpta  efle  :  veram  febris  ardens  dum 
haec  comitatur  ,  fummum  periculum  eft ,  ne  brevi  lethalis  hic  gangraena 
fequatur  .  Quam  cito  autem  nata  in  his  locis  inflammatio  in  gangraenam 
abeat  ,  didlnm  fuit  in  vulnerum  abdominis  hifloria  3  Sc  poflea  adhuc  de 
hac  re  agendum  erit  ,  quando  inteffinonim  inflammatio  pertra&abitur  •  Pa¬ 
tet  hinc  ratio  ,  quare  Hippocrates  ( 2 )  vehementes  circa  vifcera  dolores  in  fe¬ 
bribus  acutis  malos  efle  damnaverit  9  &  alibi  (a)  dixerit:  Ex  alvi  dolore  labo - 
riofio  febris  ardens  pernici  vfia  • 

Solvitur  critice  cum  rigore  .  Quando  fimul  cum  frigoris  fenfu  totum 
corpus  concutitur ,  rigor  vocatur  3  qui  fi  levior  8c  momentaneus  fuerit,  hor- 
TomJV.  *  K  ri- 


(  t )  Epidem.  L!b.  L  Charter.  Tom.  IX.  pag.  yol 

OO  Coae.  Praenot.  N.  1 33 .  Charter.  Tom.VIil.  pag,  8t Aphor,  16.  Sed.  Yf* 
Charter.  Tom.  IX.  pag.  1 61,  (  x  )  Ibidem. 

C,y  )  Aphor. ?o.  S<?6t»  IV.  Charter.  Tom.  IX.  pag.  167. 

(  2  )  Aphor.66.  Secti  V,  Ibi d.  pag,  177.  (  a  )  In  Goae*  Praenot»  N.  1 3,1« 

Charter.  Tom.  VIII.  pag.  879. 
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ripilatlo  etiam  dicitur  (vide  §.  563.  ) .  Appellatur  &  horror  ,  quia  a  re  hor¬ 
rida  confpedta  ,  vel  per  memonam  repraefentata  ,  fimiiis  concufliis  corporis 
fic .  Unde  dixit  Galenas  (b) ,  quod  non  procul  ab  hujus  affe£tionis  notione 
abiiffe  videantur  illi  ,  qui  rigorem  refrigerationis  fenfum  effe  voluerunt :  non 
enim  femper  cum  frigore  aded  frigoris  fenfns  .  Quae  enim  refolutafunt ,  tor¬ 
pida  i  difficili  aut  nullo  prorfus  fenfu  praedita  »  omnia  perfrixerunt  &c.  Sed 
nullum  ex  his  frigiditatem  ,  quae  in  iffo  efi  ,  fentit  >  unde  neque  riget ;  fm 
autem  f  enti at ,  protinus  (9*  rigebit . 

Obfervaverat  jam  Hippocrates  ( c )  ardentem  febrem  fuperveniente  rigore 
folvi .  In  febre  enim  ardenti ,  uti  mox  fequenti  paragrapho  dicetur  ,  fanguis 
liquidiffima  fui  parte  orbus  circa  arteriarum  extrema  haerere  incipit  ,  atque 
indam m  a  t  i  one rn "per  univerfum  fere  corpus  facit .  Impedito  fic  libero  tranfi- 
tu  fangninis  in  venas  ,  illae  deplentur  ,  &  omnis  fere  fanguis  in  fyftemate 
arteriola  colligitur  ,  unde  fummae  refidentiae  nafcuntur  (anguini  ex  corde  in 
arterias  pulfo  ,  adeoque  &  validus  attritus  ,  &  hunc  fequens  fummus  aedus  . 
Ubi  autem  ufu  diluentium  &  attenuantium  remediorum  incipit  folvi  inflam¬ 
matoria  illa  fangninis  tenacitas ,  atque  fanguis  fic  difponi ,  ut  per  ultimas 
arteriarum  angudias  in  venas  fanguineas  tranfire  podit ;  folvuntur  haec  obfta- 
cula  ,  &  in  vacuas  venas  fanguis‘quam  liberrime  tranlit  .  Uno  ergo  momen¬ 
to  tollitur  ingens  illa  relidentia  ,  quae  prius  in  arteriis  aderat ,  adeoque  at¬ 
tritus  >  qui  antea  validiflimus  erat  ,  jam  fere  nullus  ed  :  ergo,  datim  minui¬ 
tur  calor  &  fu  bito  quidem  ,  dum  in  vacuas  venas  pulfus  fanguis  abfque  ullo 
attritu  partium  ad  fe  mutuo  verfus  cor  movetur.  Verum  &  podea  cor  ac¬ 
ceptum  a  venis  fanguinem  per  arterias  pervias  jam  libere  propellit  ,  unde 
longe  minor  attritus .  Si  jam  fimul  confideretur  ,  toto  morbi  decurfu  liqui¬ 
dorum  movendorum  molem  plurimum  imminutam  effe^  (  obefus  enim  homo 
dimidium  faepe  fui  ponderis  perdit  ,  &  pallidus  &  gracilis  ex  periculofo  hoc 
morbo  emergit  )  ,  patet  iterum  ,  quare  ,  libero  tranfitu  per  arterias  redituto  3 
tam  fubitum  refrigerium  fiat.  V erum  fubitum  frigoris,  pod  validum  aedum  , 
fenfum  ,  concufTus  totius  corporis  (equitur  ,  id  ed  rigor  j  uti  experiuntur  il¬ 
li  ,  qui  calido  ex  hypocaudo  prodeuntes  frigido  aeri  ie  exponunt . 

Ex  his  apparet  ,  qualis  ille  rigor  fit  9  quo  critice  quandoque  folvitur  febris 
ardens  :  non  enim  omnis  rigor  in  hac  febre  contingens  bonus  ed  ,  fed  tan¬ 
tum  ille  qui  a  (libita  reditutione  aequabilis  humorum  motus  per  vafa  ut . 
Dum  enim  nova  accefiio  fit  ,  five  paribus  five  imparibus  diebus  ,  rigor 
aded,  fed  levior  longe,  quam  ille*  qui  criticus  ed  .  Praeterea  didingu  i~ 
mus  ftlutarem  illum  rigorem  ab  aliis  ,  fi  pod  coctionis  figna  ,  &  in  die  cri¬ 
tico  contingat  ,x&  evacuationes  quafdam  criticas  praecedat  ,  vel  &  mox  ie- 
quatur  .  Sic  dum  narium  haemorrhagia  larga  in  febre  ardenti  contingit  ,  il¬ 
lam  faepe  rigor  talis  criticus  fequitur  ,  qui  aegrum  &  addantes  inani  percel¬ 
lit  metu  ,  ac  fi  mors  inflaret  *  cum  contra  in  limine  fanitas  adfit  ^  Magna 
enim  tali  evacuatione  fangninis  arteriofi  fic  minuitur  prefiio  in  fines  arte¬ 
riarum  obdru&arum  ,  ut  retropulfu  molecularum  obdruentium  inflammatio- 

r  •  ni& 


(  b  )  De  Tremore  cap.  6 .  Charter.  Tom.  VII.  pag.  20S. 

(  e  )  In  Coae.  Praenot.  N.  136.  Charter.  Tora.  Vili.  pag.  879.  &  Aphor.  $  S.  Se£h 
V.  ibid.  To  m.  IX.  j)ag.  171. 
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nis  refolutio  fiat  (  vide  §.  400.  1.  )  .  Quod  autem  fedulo  obfervari  debeat  9t 
quo  tempore  rigor  in  febre  ardenti  contingat ,  ut  firma  inde  Frognolis  ha-* 
beri  pofiit ,  patet  ex  Hippocrate  (  d  ) ,  dum  monet  $  rigores  ,  qui  in  febri* 
bus  fexto  die  contingunt  ,  difficilis  judicii  effe .  Verum  hoc  commune  ha* 
bet  rigor  cum  omnibus  aliis  erilibus ,  uti  patuit  ex  illis  ,  quae  eadem  hac 
paragrapho  de  diebus  criticis  di&a  fuerunt  .  Conftitit  enim  tunc  ,  diem  fex- 
tum  Veteribus  Medicis  femper  fufpe&um  fuiffe  ,  quod  in  illo  plerumque 
malae  tantum ,  vel  faltem  infidae  ,  crifes  fierent  .  Polle  autem  rigorem  a 
malis  caulis  fieri  fatis  patet :  dum  enim  immeabilis  redditus  fanguis  ad  ex¬ 
trema  ufque  corporis  propelli  nequit ,  rigor  oritur  ,  quem  dein  extremorum, 
frigus  ,  pefiimum  in  febre  ardente  lignum ,  fequitur  .  Tales  rigores  damna¬ 
vit  Hippocrates  (V),  dicens:  Ex  rigore  perfrigerat  i  onesynon  recalefcentes ,  malae . 
Poli  criticum  autem  rigorem  ,  reftituto  libero  humorum  per  vafa  motu  f 
brevi  fequitur  aequabilis  per  univerfum  corpus  calor  .  Sic  in  muliere  ,  quae 
in  mendacium  foro  decumbebat  (f)  frequentes  contigerunt  rigores,  fed  vel 
cum  exacerbatione  omnium  fymptomatum  ,  vel  cum  frigore  extremorum  f 
quae  non  amplius  recalefccbant  j  unde  0 c  periit . 

Quamvis  autem  criticus  talis  rigor  folutam  8c  mobilem  jam  morbi  mate* 
riam  denotet  in  febre  ardenti ,  tamen  haec  raro  vel  nunquam  habet  tales  do¬ 
tes  ,  ut  fanis  allimilata  humoribus  cum  illis  fluere  pollet  per  vafa ,  abfqus 
ulla  notabili  functionum  perturbatione  .  Valido  enim  tali  morbo  nimis  mu¬ 
tantur  humores  :  unde  fere  femper  foluta  haec  materia  morbi  aliquam  reti¬ 
net  dotem  ,  qua  aequabili  circulationi  repugnet  ,  adeoque  critica  evacuatio 
fere  femper  talem  rigorem  fequi  folet :  itaque  febris  ardens  folvitur  quidem 
cum  rigore  ,  raro  tamen  vel  nunquam  folo  hoc  rigore  fanatur.  Sic  Cleona - 
Bidi  ( g  )  octogefimo  die  rigor  obortus  eft  $  verum  eodem  die  fudore  co- 
piofo  ,  &  urinis  fedimentum  rubrum  &'  aequale  habentibus  ,  perfere  judh* 
catus  eft . 

§.  742*  jf^Xlibus  explanatis  haud  difficulter  morbus  praeiens  co« 

pnolcitur  :  neque  de  ejus  caufa  propiori ,  &  proxima 
ambigetur  ;  eft  enim  a  cruore  orbato  parte  blandio¬ 
re  ,  liquidiore  ,  inflammatione  per  univerfum  corpus,  viribus  vali* 
dioribus :  Quin  pra-efagia  haud  infirma  hinc  deducentur . 

*'  .  ■  -X  •  -  c  *  ,  -  .  *  %  N 

Ex  illis  quae  ad  §.  738.  &  739.  di&a  fuerunt,  conftitit  ,  qtiaenam  febris. 
ardens  vocanda  lit ,  &  quomodo  ab  aliis  febribus  diftinguatur  .  A  fynocho 
putri  enim  differt ,  quod  non  uno  '8c  continuo  decurfu  abfolvatur  ,  fed  remif- 
fiones  ,  atque  exacerbationes  notabiles  habeat .  Ab  intermittentibus  vero  fe¬ 
bribus  diffingentur ,  quod,  non  delinat  ad  perfeclam  integritatem  febrilis  im¬ 
petus  .  A  continuis  remittentibus  levioribus  ,  aeftu  fummo  ,  imprimis  circa 

*  K  2  a  ■  yi- 

.  /  d  )  Coae.  Praenot.  Xf.  if.  Charter.  Tom.  VITI.  pag.  Sf  4.  &  Aphor.  29.  $e&.  IV. 
ibid.  Tom.  IX.  pag.  (e)  Prorrhetic.  Lib.  I.  Charter.  Tom.  VIII.  pag.  744. 

(/  )  Epklem.  9.  aegrot.  12.  Charter.  Tom.  IX.  pag.  2^2. 

U  )  Hpidem.  Lib.  I.  aegrot.  fc.  Charter.  Tom. IX.  pag.  xo$. 


95  FEBRIS  ARDENS.  5.743. 

vitalia  ,  &  remifliore  calore  verfus  extrema  ,  liti  inexplebili ,  ariditate  totius 
corporis,  imprimis  differt :  eodem  tamen  cum  illis  genere  continetur  ,  8c  tan¬ 
tum  fyi-npt  ornatum  malignorum  numero  &  vehementia  illas  fuparat . 

Caufam  autem  proximam  talem  elTe  ,  qualis  in  textu  defcribitur  ,  patet ,  fi 
confiderentur  caufae  remotae  praegrellae  ,  &  fymptomata  praecipua  ,  quae 
in  febre  ardenti  obfervantur  .  Labore  enim  nimio  ,  folis  aeflu  ,  &  reliquis, 
«quae  §  740.  enumerantur  ,  liquidiflim.am  &  blandilfimam  partem  fanguinis, 
aquam  nempe  ,  difflari  ,  nemo  dubitat  ;  fimul  me  reiiduum  ,  hoc  aquofo  di¬ 
luente  orbatum  ,  ad  inflammatoriam  tenacitatem  difponi ,  &  majorem  acri¬ 
moniam  acquirere  ;  per  quam ,  five  folam  ,  five  percalefacientia  aromatica 
acria  ufurpata  audiam  ,  quandoque  &  concurrente  (limulo  epidemico ,  inci¬ 
tatur  circulatorii  motus  velocitas,ficque  validiflima  febris  accenditur.  Symp¬ 
tomata  autem  primaria  §.  73.9.  recenfita  idem  docent ,  imprimis  urens  calor  , 
xefpiratio  anhelofa  ,  liccitas  totius  corporis  ,  fitis  inexplebilis ,  0 c  perturbatio 
omnium  fere  funclionum  . 

Cum  autem  febris  ardens  adeo  periculofus  morbus  fit ,  imprimis  incum¬ 
bendum  efl  ,  ut  firma  habeantur  praefagia  ,  ex  quibus  conflare  polTit  ,  quid 
in  hoc  morbo  metuendum  fit ,  quid  fperare  liceat  .  Omni  enim  culpa  vaca¬ 
bit  Medicus  (b  )  ,  fi  praeviderit  &  praedixerit ,  quinam  perituri  fint ,  vel  eva- 
furi ;  atque  ideo  monuit  medicos  Hippocrates  ,  ut  praefugiendi  Audio  incum¬ 
berent  .  Agnofcit  quidem  ,  praeflantius  effe  morbos  fanare  ,  quam  futura 
praenofcere  ;  verum  fanos  efficere  omnes  aegros  nemo  poteft  ;  fed  melius 
iervabit  illos ,  qui  fervari  poterunt ,  Medicus  ,  qui  futura  in  morbis  prae¬ 
viderit  . 

Ex  omnibus  autem  illis  ,  quae  de  eaufis ,  fymptomatibus  ,  &  decurfu  fe¬ 
bris  ardentis  didla  fuerunt  ,  firma  fatis  prognofis  haberi  poterit .  Pericu¬ 
lum  adefle  in  hoc  morbo  ^  agnofcunt  omnes  ,  varium  autem  difcriminis  gra¬ 
dum  ex  fymptomatum  numero  &  vehementia  difcimus  .  Cerebri  fun£lionum 
laefiones  praevidemus  facile  ,  dum  novimus  ,  fanguinem  minus  meabilem,  ra- 
pidiffime  tamen  pulfum  ,  dilatatis  vaforum  minorum  orificiis  illa  ingredi,  ob- 
flruere ,  inflammare  ,  fimnlque  tenuiffimam  mobiliflimam  partem  fan- 
guinis  deficere  ;  adeoque  fpirituum  fecretionem  ,  iilorumque  Uberum  tranfi- 
Cum  per  encephali  fubflantiam  &  nervos  ,  impediri  ;  hinc  delirium  ,  coma, 
convuifio  &c.  toties  febrim  ardentem  comitantur  .  Summus  aeftus  circa  vi¬ 
talia  ,  rapidiflimus  fanguinis  fpiffioris  motus ,  &  ficcitas  ingens  ,  pulmoni  pe¬ 
riculum  imminere  docent  ,  ne  vel  ruptis  vafis  lethale  fanguinis  fputum  fiat; 
vel  immeabili  (anguine  pulmonis  vafis  infarcio ,  in  peripneumoniam  fu  ne¬ 
fiam  tranfeat  febris  ardens  .  Quibus  autem  modis  natura  fanationem  ten- 
tet  in  hoc  morbo  ;  quibus  viis  morbi  materiam  eliminat  ;  quo  tempore  mor¬ 
bi  hoc  tuto  &  certo  faciat ;  quibufnam  fignis  haec  naturae  molimina  prae¬ 
videri  poflint ;  quomodo  cognofci  poifit ,  an  laiutaris  ,  an  funeftus  ,  an  vero 
dubius  horum  futurus  fit  exitus  5  omnia  haec  tradita  fuerunt  .  Patet  ergo  , 
quod  ex  hactenus  dictis  omnia  ,  quae  ad  Prognoiin  pertinent ,  hauriri  pof- 
iint . 

Offendit  quofdam ,  quod  ip.  febre  ardenti  inflammatio  ,  per  univerfum  cor¬ 
pus 


(h)  Hippocrat.  Prognoftic.  in  mitio*  Charter.  Tom.  VIII. pag^S 4^^* 
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pus  adeffe  dicitur  ,  dum  credebant  ,  tunc  illico  circulationem  debere  defice¬ 
re  ,  cum  nulla  pervia  forent  vafa  .  Verum,  uti  cordlitit  ex  illis  ,  quae  in 
Capitulis  de  objiru&ione  &  inflammatione  dici  a  fuerunt  ,  inflammatio  nafci- 
tur,  dum  dilatata  minorum  vaforum  initia  majores  moieculas  recipiunt  ,  quae 
per  illorum  extrema  traniire  nequeunt  ,  (vocabatur  tunc  error  loci,  quem 
ex  folo  exceflfu  motus  circulatorii  fieri  poffe  ad  §.  100*  demonftratum  fuit  )  , 
Unde  poteft  inflammatio  per  univerfum  corpus  fieri ,  licet  per  arterias  fan- 
guiferas ,  fi  non  omnes  ,  fakem  plurimas  fanguis  adhuc  tranfeat.  Talem  au¬ 
tem  adelTe  in  febre  ardenti  inflammationem  ,  docet  rubor  faciei ,  U  faepe  re¬ 
liquae  cutis  corporis  ,  quandoque  &  pofl  mortem  manens .  Cadaverum  hoc 
morbo  defunctorum  infpectio  demonflravit ,  cerebri^ corticem  ,  in  quo  natura¬ 
liter  nihil  rubri  invenitur  ,  totum  rubuiffe  ,  ac  li  arte  anatomica  repletus 
fuiifet  .  Simul  etiam  hinc  apparet  ,  quare  tantus  calor  adeffe  poffit,  licet  in¬ 
gens  adeo  vaforum  numerus  impervius  fuerit  ,  per  arterias  enim  maximas 
fanguis  ruber  ,  ob  fluidifiimae  partis  jacturam  denfior  ,  magna  velocitate  mo¬ 
vetur  ,  &  ab  his  caulis  fummum  calorem  nafci  debere  demooflratum  fuit  ,  ubi 
de  Calore  febrili  agebatur  . 

§.743.  if^Uratio  exigit  aerem  purum,  frigidum  ,  renovatum 

faepius ;  integumenta  minime  (offocantia  ,  vel  aggra¬ 
vantia  corpus  ;  fi  tum  corporis  erectum  faepe  ;  potus  copiofos  , 
blandos,  demulcentes,  fubacidos,  aqueos ,  calidos ;  cibos  leves, 
farinaceos ,  hordeatos ,  avenaceos  ,  ex  frudibus  fiibacidis  confe- 
dos;  Venae  ledionem  ,  fi  morbi  initium,  plethorae  indicia,  in¬ 
flammationis  fingufaris  figna  ,  calor  intolerabilis,  rarefadio  ni¬ 
mia  ,  revulfio  neceflaria ,  fymptomata  urgentia,  neque  alio  re¬ 
medio  facile  fuperanda ,  hane  exigunt;  Clyfrnatum  blandorum, 
diluentium  ,  laxantium  ,  antiphlogidicorum  5  refrigerantium  ap¬ 
plicationem  repetendam  ,  prout  vis  ardoris ,  ficcitas  alvi  ,  revul- 
lio  ,  requifita  imperat:  Humedationem  totius  corporis  ,  haurien¬ 
do  aerem  fumo  calidae  blandum  per  nares  ,  colluendo  os,  &  gut¬ 
tur  ,  lavando  pedes  ,  manufque  tepida  ,  fovendo  fpongiis  calidis 
loca,  ubi  plurima  vafa  contactui  magis  expofita ;  Medicamenta 
aquofa  ,  blanda  ,  nitrofa  ,  grato  acore  lapida  ,  alvum  ieniffime 
laxantia  ,  urinae  materiem  fuppeditantia  ,  fupplernia  ,  fudori 
vehiculum  copia  praebentia  ,  non  acrimonia ,  omnem  contradlio- 
nem  fibrarum,  craflitiem  liquorum,  acrimoniam  eorumdem  fbl- 
yentia,  diluentia,  temperantia. 

Cum  ex  illis  ,  quae  ha&enus  tradita  fuerunt  ,  conflet  in  febre  ardenti  e  fle 
fummum  aeftum  ,  liquidiflimae  partis  diflipationem ,  &  refidui  infplfFationern, 
ficcitatem  corporis  totius ,  &  degenerationem  humorum  in  putredinem  j  pa- 
-tet,  in  curatione  requiri  ,  ut  temperetur  nimius  calor  $  reftituantur  liquida  ? 

quae 
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quae  perierant ;  folvatur  St  attenuetur  illud  ,  quod  in  concretionem  tendit  $ 
hum edetur  totum  corpus  5  atque  talia  adhibeantur  5  quae  omni  putredini  ma¬ 
xime  relidunt  .  Linde  curatio  exigit 

Aerem  purum  ,  frigidum  ,  renovatum  faepilis  .  Tantus  quandoque  cir¬ 
ca  vitalia  vifcera  in  febre  ardente  decumbentibus  aedus  obfervatur  ,  ut  aerem 
infpiratum  accendat  ,  uti  §.  739.  didam  fuit.  Atque  a  tanto  calore  metus 
ed  ,  ne  fanguis  coaguletur  ,  St  in  pulmonalis  arteriae^  angudiis  haereat  $  fic- 
que  febris  ardens ,  uti  faepe  fit  ,  in  fubito  lethalem  peripneumoniam  termine¬ 
tur  unde  patet  ,  opus  ede,  ut  grato  frigidi  aeris  refrigerio  calor  ille  tempere¬ 
tur  .  Cum  autem  in  his  aegris  fubputridae  exhalationes  continuo  de  corpore 
exeant ,  etiam  moledae  fanis  hominibus ,  qui  illorum  curam  gerunt  j  aer  lo¬ 
ci  ,  in  quo  decumbunt  ,  brevi' his  repletur  St  inquinatur  ,  adeoque  frequentem 
renovationem  podulat :  nifi  enim  hoc  fiat ,  coguntur  miferi  non  fine  magno 
damno  infedum  talem  aerem  haurire  continuo  .  Videantur  St  illa  ,  quae  in 
Commentariis  §.698.  dida  funt  de  noxis ,  quae  a  calore  ledi  St  aeris  claufi  in 
morbis  acutis  contingunt  . 

Integumenta  minime  fuffocantia  vel  aggravantia  corpus  .  Dum  ab  hyema- 
li  frigore  corpus  defendere  volumus  ,  dragulis  corpus  obruimus,  ficque  in  pro¬ 
prii  vaporis  balneo  haerentes  calefcimus  :  Si  ergo  in  febre  ardenti  idem  fiat, 
calor  adeo  intenfus  adhuc  augebitur  ,  8c  fimul  omnia  illa  mala  fient ,  quae  ab 
aere  claufo  non  renovato  fequuntur  in  hoc  morbo  .  Hinc  Celfts  (  i )  ,  uti  ad 
§.  698.  didum  fuit ,  in  cura  febris  ardentis  jufiit  ,  ut  amplo  conclavi  tenere¬ 
tur  aeger  quo  multum  purum  aerem  trahere  pejjlt ;  neque  multis  vejH - 
mentis  fir  angui  an  dus  ,  feri  admodum  levibus  tantum  velandus  eji .  Similia 
St  Aetius  (4J  pofuit  tanquam  primaria  in  febribus  ardentibus  auxilia  ,  dicens: 
Decubitus  fit  in  locis  frigidis  patentibus  &  aere  puro  perflatis  .  Stratum 
molle  &  faepe  renovatum  •  Amicula  ajjidue  permutata  ,  &  fatis  gracilia  9 
non  for  di  da.  Le&us  fit  abunde  amplus  9  quo  pcjfmt  membra  calefaBa fubmde 
ad  alias  atque  alias  partes  transferri.  Et  per  flabellum  aer  ignavior  cond¬ 
ietur.  A  Veterum  difciplina  recefierunt  podea  Medici ,  qui  in  hac  opinio¬ 
ne  erant  ,  per  fudores  ,  etiam  in  initio  ,  calidis  remediis  St  dragulorum  pon¬ 
dere  extortos ,  febres  fanari  debere  .  Quam  periculofum  autem  lit  hoc  ten- 
tare  ,  nifi  morbi  materies  St  caufa  adeo  tenues  St  mobiles  fuerint ,  ut  fic  dif¬ 
flari  de  corpore  poffint  ,  antea  didum  fuit  {  vide  §.5:94.2.  St  715;.  716.  Stc. )  . 
Neque  novus  hic  in  febribus  ardentibus  curandis  error  efl  ,  nam  St  Celfus  jam 
de  hoc  conquedus  fuit ,  dicens,  ubi  de  fu  dor  e  promovendo  pod  febrim  fini¬ 
tam  ,vel  faltem  decrefcentem  ,  agit :  Hujus  autem  rei  caufa  continere  aeger 
fub  vejle  fatis  multa  manus  debet ,  eademque  crura  ,  pedefque  contegere  :  qua 
mole  plerique  aegros  in  ipfo  impetu  febris,  potijfimeque  ubi  ardens  ea  efl,  ma¬ 
le  habent  (l) .  Conducit  etiam  ,  quo  minus  calefcant ,  ut  tales  aegri  potius 
fupra  culcitram  ,  quam  ledum  plumis  refertum  ,  decumbant.  Quomodo  au¬ 
tem  gratum  aeri  refrigerium  conciliari  optime  pofiit ,  §.  605.  2.  dictum 
fuit . 

Si- 

( 1 )  Lib.  ITT.  cap.  7.  pag.  m.  (*)'  Tetrabibl.  2.  Serm.  1.  cap.  7$.  pag.  293. 

C  l )  CeJf.  Lib.  III.  cap.  6.  pag.  13  tu 
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Situm  corporis  erectum  faepe  .  Quantum  ufum  habeat  ad  compefcen- 
dum  nimium  febris  impetum  ,  fi  aegri  quotidie  per  aliquod  tempus  a  lecto 
abfiineant  ,  &  in  fedili  e  redo  corpore  fedeant  ,  in  Commentariis  §.  610.  di- 
dum  fuit.  Simul  etiam  deliria,  hic  imprimis  metuenda,  vitantur,  vel 
compefcuntur,  fi  jam  adfuerint  ,  quia  in  horizontali  corporis  fitu  ,  caeteris 
paribus ,  majori  copia  Sc  impetu  fanguis  verfus  caput  tendit .  Adeo  autem 
confidebat  huic  auxilio  Sydenhamus  (m) ,  ut  in  Variolis  ,  dum  ob  ^nimium  fe¬ 
bris  impetum  jam  in  ipfo  mortis  agone  conftituerentur  aegri ,  ab  hoc  folo 
fere  quid  boni  fperaret ,  feque  plures  fic  a  morte  liberaffe  teftetur  •  Neque 
multum  mali  metuendum  efle  ,  licet  frigidiufculo  aeri ,  non  muiturn  etiam 
tedo  corpore  ,  exponantur  tales  aegri ,  miro  cafu  probat  .  Juvenis  enim  qui¬ 
dam  in  ipfo  aetatis  flore  ,  &  media  aefiate  ,  Variolis  laborabat ,  quibus  pau¬ 
lo  poli  Phrenitis  accedit .  Dumque  nutrix  ,  quae  ejus  curam  gerebat,  in 
urbem  profeda  aberat ,  mori  videbatur  adftantibus  ,  atque  cadaver  ,  ut  pu¬ 
tabant ,  de  ledo  fublatum  ,  nudum  menfae  imponunt  ,  linteo  tantum .  fuper- 
inftrato .  Rediens  nutrix  ,  amoto  linteo  ,  fubobfcura  quaedam  vitae  indicia 
detexit ,  &  projedum  corpus  denuo  in  ledum  repofuit ,  atque  poli  aliquot 
dies  interpofitos  incolumis  evafit  ,  qui  pro  mortuo  habitus ,  nudus  fere  ,  li¬ 
bero  aeri  tamdiu  expofi tiis  fuerat . 

Potus  copiofos  ,  blandos  ,  demulcentes  ,  fubacidos  ,  aqueos  ,  calidos . 
Ut  nempe  reftituatur  aquofae  fanguinis  partis  jadura  .  Sitis  inexplebilis  ,  fe¬ 
bris  ardentis  femper  comes ,  quamdiu  mens  confiat ,  fatis  indicat  copiofum 
potum  ,  uti  &  ingens  totius  corporis  ficcitas  .  Cum  autem  per  febrim  ipfarn 
humores  in  majorem  acrimoniam  tendant ,  requiritur  fimul ,  ut  potus  blandi 
fc  demulcentes  fint  ,  fimulque  acidi ,  vel  faltem  fponte  fua  in  acidum  ver¬ 
gentes  ,  ut  nempe  occurratur  putridae  degenerationi  humorum  ,  in  febre  ar¬ 
denti  femper  metuendae.  Decoda  avenae,  hordei ,  oryzae  &c.  emulla  ex 
his  &  feminibus  farinofis  parata,  acidi  vegetabilium  fucci,vel  &  fermen¬ 
tati  ,  acetum  nempe  Sc  vinum  tanta  aquae  copia  diluta  ,  ut  ftimulo  fuo  noce¬ 
re  nequeant ,  rob  &  fyrupi  officinales  his  decodis  diluti,  gratiilimos  fimul  &€- 
faluberrimos  potus  exhibent  :  fimulque  magna  in  his  varietas  haberi  poterit , 
dum  non  omnibus  eadem  placent  $  imo  &  eidem  homini  contingat  in  hoc 
morbo  faepius ,  ut  nunc  hos  ,  nunc  illos  ,  potus  fumat  avidius  .  Hoc  &  no¬ 
tavit  Hippocrates  (n) ,  atque  ideo  varias  potuum  in  febre  ardente  fpecies  re- 
cenfuit ,  quae  tamen  omnes  habent  illas  dotes  ,  quae  defcriptae  fuerunt  .  Sic 
feminis  lini  decodum ,  mulfam  ,  aquam  ipfam  puram  ,  decodum  hordei  vel 
crudi  ,  vel  torrefadi  prius  (quod  tunc  fimilem  Coffe  Afiaticorum  potum  dat ) 
vinum  aqua  dilutum  &c.  laudat . 

Difpu catum  tamen  fuit,  an  frigidos  potus  ,  an  vero  calidos  ,  in  febre  ar¬ 
dente  dare  conduceret ,  imprimis  cum  multa  Veterum  Medicorum  loca  do. 
ceant ,  quod  frigidos  potus  in  febre  ardente  laudaverint ,  &  igneum  in  hoc 
morbo  ardorem  frigida  quafi  exfiinguere  tentaverint  .  Sic  Hippocrates  (  o  ) 
dicit  ,  de  his  potibus  agens  :  Multos  autem  edunt  effeftus  :  alii  fi  quidem  mi~ 
ffiionem  provocant  ,  alii  alvi  dejeciionem  ,  alii  utrumque  ,  alii  neutrum  ,  feci 

,  tari - 


(m  )  Se&.  n J,  cap.  z.  pag. 
Charter,  Tom.  VII.  pag,  y  94. 


(  n  )  De  Morbis  Lib.  III.  cap.  ultimo 
(  0  )  Ibidem. 
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'tantum  refrigerant ,  ut  fi  quis  in  vas  aquae  ferventis  frigidam  aquam  infun - 
dat ,  vento  frigido  vas  ipfum  exponat :  &  plures  ex  defcriptis  pofiea  poti¬ 

bus  frigidos  dari  juilk.  Quin  imo  Galenus  (p)  duo  tantum  capita  curationis 
in  Caufio  agnovit  ?  biliofos  nempe  humores  debere  exftingui ,  vel  perfere  eva¬ 
cuari  .  Ad  exftin&ionem  autem  frigidae  potum  laudavit  ,  quo  caufos  fe  cu- 
raffe  perpetuo  dicit ,  &  quidem  tam  crebras  fuiffe  has  curationes  ,  ut  nequi- 
dem  numeri  meminerit  .  Sic  &  Celfus  (  q  )  monuit  ,  quod  quidam  aqua  frigi¬ 
da  tantum  ad  fatietatem  data  pro  medicamento  uterentur  in  febre  ardenti.  Ubi 
tamen  inflammationis  praefentis  figna  adfunt ,  vel  futurae  metus  efi ,  patet 
facile  ,  quanta  mala  metuenda  fint ,  fi  aefluanti  a  febre  corpori  gelidus  potus 
affatim  ingereretur’  .  Videantur  illa  ,  quae  circa  hanc  rem  in  Commentariis 
§.640,  1.  habentur  .  Ibi  enim  conftitit ,  nec  abfolnte  femper  Galenum  adhi- 
buiiFe  gelidum  potum  in  hoc  morbo ,  fed  cum  jam  mediocriter  concoUi  effent 
humores  \  Sc  Celfum  plurimas  cautelas  dediffe  ,  ne  temere  hoc  in  omni  cafu  ten- 
taretur.  Imo  videntur  Medici  Veteres  ,  dum  frigidum  potum  darent ,  femper 
aliquid  mali  tirrruiffe  ,  imprimis  fi  largis  haufiibus  ingereretur  :  fic  dum  Hippo* 
crates  (  r)  aquam  rnulfam  aquofam  ad  dimidias  decockim  commendat ,  illam 
frigidam  quidem  ,  fed  paulatim  ,  exhiberi  juflk  :  Et  Aetius  (f)  integro  ca¬ 
pitulo  de  frigidae  aquae  exhibitione  egit  ,  noxas  recenfens,  quae  inde  quando¬ 
que  contingunt ,  &  cautelas  monens  ,  quae  in  hujus  exhibitione  obfervandae 
fiunt .  Noluitque  in  principio  vel  augmento  morborum  propinari ,  fed  tunc 
imprimis  pr-odelle  ,  quando  praeattenuatos  humores  (  npo\sKswTvcrp,iv)si  ) 

roborata  per  frigidae  potionem  folidartim  partium  natura  aggreditur  ,  ficquc 
aptiifima  phraii  explicat ,  tantum  tunc  prodeffe  ,  ubi  humorum  tenuitas  ad  e  fi. 
Praeterea  de  cura  febris  ardentis  agens  idem  audior  (t)  monuit ,  afllduum  ufum 
Epithematum  frigidorum, quae  pediori &  ventriculo  applicabantur,  vitandum 
effe  ?  &  calida  eadem  applicata  videtur  praeferre  .  Aliquando  pofi  cibum 
aquam  frigidam  ad  cochlearis  unius  aut  duorum  menfuram  forberi  juflk ,  ma- 
iuit que  5  ut  in  totum  ipforum  potus  ladtei  teporis  effet  (  fic  enim  ya* 
vocabulum  vertendum  efle  probat  Foefius  (  u  ) ) .  Praeterea  ,  ubi  jam  adeffe 
frigidae  exhibendae  tempus  111  febre  ardente  credebat ,  monet  iterum  ,  mi¬ 
nimum  cujufdam  mali  imminentis  metum  impedimento  effe  ,  ne  exhibeatur  ; 
maluitque  tunc  ab  aquae  fira&ae  ufu  incipere  :  fic  autem  vocavit  ,  quando  a- 
quae  frigidae  partes  quinque  ad  partem  unam  aquae  temperatae  calidae  mifce- 
rentur  .  Quin  imo  monet  in  fine  ejufdem  capituli  9  quofdam  Medicos  metho¬ 
di  ignaros  ,  &  imitatos  illa  ,  quae  ab  ipfo  facia  viderant ,  nihil  profeciffe  ,  fed 
&  lethales  habuiffe  fucceffus  . 

Ex  quibus  omnibus  ,  -ut  puto  ,  apparet  ,  Veteres  Medicos  non  adeo  abfo- 
lute,  ac  voluerunt  quidam  ,  commendaffe  gelidum  potum  in  febre  ardenti  j 

fimul- 


( p  )  Commentar.  4.  in  Hippocrat.  de  Vi&u  in 
XI.  pag.  114. 

C  q  )  Lib.  II T.  cap.  7.  pag.  137. 

O)  De  Morbis  Lih.Iir.cap.  ultimo Charter.  Tom.  Vir.  pag.  9 4 - 

C/3  Tetrabibi.  2.  Serm.  1.  cap.  7?-,  pag.  147.  &  in  Editione  Graeca  pag.  $4. ver 

(  t )  Ihid.  cap.  7S.  pag.  273.  in  Edit.  Graeca,  pag.  $ 6* 

{  u')  In  Oeconomia  pag.  §2. 
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fimulque  patet  ,  quando  Sc  quibas  fub  cautelis  prodeffe  pollet  .  Interim  ta¬ 
men  nunquam  nocebit  calidos  potus  propinare  ,  cum  fic  magis  laxentur  va- 
fa  ,  &  melius  diluantur  liquida  j  neque  ullus  metus  lit  a  conftri&ione  folida- 
rum  partium  ,  vel  liquidorum  coagulo ,  quae  utraque  ab  imprudenti  frigidi 
potus  exhibitione  metuenda  funt .  Neque  repugnat ,  quod  aeris  frigus  laude¬ 
tur  in  hoc  morbo  j  nam  aer  ,  longe  rarior  aqua  ,  calefcitilico  ,  dum  Infpira- 
tur  j  &  nemo  prudens  gelidiffimum  hyemali  bruma  aerem  aeftuanti  a  febre  ar¬ 
denti  corpori  applicabit ,  fed  tantum  nimis  aeftuantem  aerem  grato  refrigerio 
temperabit . 

Cibos  leves  ,  farinaceos ,  hordeatos  ,  avenaceos  ,  ex  fruclibus  fubacidis 
confedos  .  Eadem  nempe  ,  quae  pro  potu  laudata  fuerunt :  tantumque  fere 
in  eo  differunt  ,  quod  paulo  meraciora  ciborum  nomen  habeant  .  Solant 
ptifanam  fuam  ,  vel  ptifanae  fuccum  ,  aut  cremorem  ,  in  his  morbis  dedit 
Hippocrate s  $  tenuiora  ,  vel  meraciora  ,  pro  vario  morbi  tempore  8c  impetu, 
uti  in  Libro  de  Vi&H  in  morbis  acutis  &  paffim  in  ejus  operibus  invenitur  * 
Videantur  illa  ,  quae  de  his  in  Commentariis  §499.600.  601.  602.  di&a  fue¬ 
runt  ,  ubi  omnia  ,  quae  de  qualitate  ciborum  &:  quantitate ,  &  de  tempore 
illos  exhibendi  notanda  funt ,  habentur  . 

Venae  fedftlonem  ,  fi  morbi  initium  &c.  Quantum  ufum  habeat  venae  fe- 
<5Uo  ad  minuendum  nimium  in  febribus  impetum,  in  Commentariis  §.6 10« 
demonftratum  fuit  5  adeoque  videretur  &  haec  in  febre  ardenti  femper  con¬ 
ducere  ,  cum  urens  calor  adfit ,  &  vehementiffima  fymptomata  illam  comi-» 
tari  foleant  *  Interim  tamen  magna  hic  cautela  opus  eft  ,  cum  aliquando 
venae  fe«5tio  nocere  poffit .  Dum  enim  circa  vitalia  vifcera  immeabilis  jam 
redditus  fanguis  incipit  colligi ,  &  ingentem  quidem  aedum  circa  praecordia 
facit ,  verum  in  extremis  corporis  fimul  frigus  adeft  ,  novimus ,  paululum 
fanguinis  tantum  adhuc  verfus  extrema  propelli ,  omnemqoe  fere  fanguinem 
in  fyftemate  arteriofo  colligi .  Si  ergo  in  tali  cafu  vena  fecabitur  ,  tolletur 
pauculus  ille  J&nguis  ,  qui  ex  arteriis  in  venas  tranfire  potuit ,  &  quo  folo 
adhuc  vita  fuftentabatur  *  adeoque  fummus  metus  eft  ,  ne  pro  remedio  mor¬ 
tem  venae  fe&io  adferat  .  Unde  patet,  quare  in  initio  morbi,  quando,  nondum 
difflata  parte  teniufllfna ,  fanguis  adhuc  fatis  meabilis  eft  ,  venae  fectio  im¬ 
primis  locum  habeat ,  per  quam  &  craflrffima  fanguinis  pars  evacuatur  ,  di¬ 
luentibus  &  attenuantibus  remediis  locus  8c  facilior  mifcela  paratur  ,  &  futu¬ 
ra  inflammatio  optime  praecavetur  .  Ubi  jam  ante  morbum  plethora  adfuit , 
quod  ex  lignis  §.  106.  f.  recenfitis  cognofci  poterit  ,  major  adhuc  venae  fe- 
cfionis  urget  neceflitas  ?  uti  etiam  ,  fi  per  ingentem  morbi  aeftam  rarefacio 
nimia  plethorae  effe&us  faciat  (vide  §.  106.  8. )  .  Cum  autem  ad  inflam¬ 
mationem  curandam  ,  uti  in  ejus  hiftoria  di&um  eft  ,  venae  feclio  efficacif- 
fimum  remedium  fit  ,  patet  fatis  illam  requiri ,  fi  inflammationis  lingularis 
figna  adfuerint ,  imprimis  circa  pe&us  vel  caput ,  unde  lethaiis  phrenitis  vel 
perlpneumonia  brevi  feqnerentur  :  nifi  enim  fubito  fuccurratur  ,  talis  inflam¬ 
matio  cito  in  gangraenam  terminabitur  .  Quia  autem  per  venae  fecHonem  ni¬ 
mia  velocitas  circulationis  minui  poteft  (  vide  §.  691.  )  ,  uti  etiam  fanamini 
denfitas  (  vide  §.  692.  ) ,  fimulque  per  eandem  moles  movendorum  (  vide  §e 
,693.}  minuatur  ,  quae  omnia  efficaciffimae  caloris  febrilis  caufae  funt  j  patet 
fatis  ,  intolerabilem  calctem  venae  feftionis  neceflkatem  in  febjce  ardente  in- 
TomAV , .  L  dica-. 
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dicare  .  Cum  vero  faepe  necefTarium  fit ,  impetam  morbi  a  capite  ,  quan¬ 
tum  fieri  poted ,  avertere  ,  hoc  refpe&u  venae  fedlio  in  pede  indi  tuta  locum 
habere  poterit.  Aperta  enim  vena  ,  arteriae  in  illam  fe  evacuantes  faci¬ 
lius  deplebuntur,  adeoque  minor  fiet  relidentia  fanguini  in  has  arterias  pul¬ 
lo  j  &  fic  revulfio  a  fuperioribus  partibus  corporis  obtinebitur.  Videantur 
illa  ,  quae  ad  §.  39 6.  4.  de  revellentibus  fanguinis  impetum  in  alias  partes 
didla  fuerunt . 


Ex  quibus  omnibus  patet ,  venae  fe&ionem  in  initio  febris  ardentis  utilif- 
fimam  elfe  ,  in  reliquo  ejus  decurfu  non  femper  prodelTe  ,  fed  tantum  tunc , 
quando  modo  memorata  adeflent  »  requiri  $  habita  femper  ratione  virium  ,  ae¬ 
tatis  ,  &  tempefiatis  anni  .  Periculofam  autem  venae  fedtionem  elle  ,  fi  proje¬ 
ctae  jam  vires  fuerint ,  non  vero  a  plenitudine  nimia  aut  rarefictione  fuffoca- 
tae  *  uti  &  fi  extrema  frigida  manferint  diu  ,  pariter  ex  didis  apparet .  Hinc 
monuit  Hippocrates  :  In  acutis  morbis  venam  fecabis  ,  fi  morbus  vehemens 
appareat ,  qui  aegrotant  in  aetatis  vigore  fuerint ,  robur  ipfis  adfue - 
rit  (x)  ,  Similia  Sc  Celfus  habet  dicens  :  Ergo  vehemens  febris  9  ubi  rubet  cor¬ 
pus  iplenaeqtie  venae  tument  9  fanguinis  detraBionem  requirit  ( y  }. 

^Neque  adeo  univerfalem  in  febre  ardenti  curanda  fuiiTe  venae  fedtionis 
ulum  apud  Veteres  Medicos  ,  colligere  liceret  inde  ,  quod  Celfus  (2)  de  cura 
febris  ardentis  agens  nullam  illius  mentionem  fecerit .  Neque  etiam  illius  me¬ 
minit  Aetius  (a)  ,  cum  tamen  eandem  in  cura  fynochorum  febrium  ,  tam  lini- 
plicium  quam  putridarum  ,  laudaverit .  Pariter  nec  apud  Aeginetam  {b)  ve¬ 
nae  feCtio  in  curatione  febris  ardentis  memoratur  .  Aretaeus  vero  (c)  de  fyn- 
copae  curatione  agens  ,  cujus  principium  dixerat  febrim  ardentem  ,  tunc  im¬ 
primis  commendat  venae  feClionem  ,  ubi  prae  multitudine  fyn copa  fit  ,  &  in¬ 
flammatio  aliqua  infignis  in  praecordiis  aut  jecinore  apparet .  Et  paulo  pod 
fubj ungit ,  multo  minus  fanguinis  ,  quam  in  aliis  occafionibus ,  evacuandum 
ede  ,  quia  vel  minimus  hic  commiffus  error  ad  interitum  ducit . 

Si  autem  adfint  quidem  figna  ,  quae  venae  fecdionem  vel  nocituram ,  vel 
faltem  periculofam  fore  fuadent ,  interimque  urgentia  fymptomata  ,  nullo  alio 
remedio  facile  fuperanda  ,  illam  poftulent  *  uti  v.  g.  dolor  pleuriticus  ,  in¬ 
gens  capitis  dolor  &  aedus  ,  angina  fliifocans  &c.  }  t2men  &  haec  tentanda 
erit  ,  fed  praefente  Medico  ,  ut ,  fimui  ac  tale  fymptoma  levari  incipiat  , 
vena  claudatur  :  praemonitis  fimui  aegri  amicis  ,  quantum  diferimen  adiit, 
dum  hoc  tentatur  remedium  •>  inevitabilem  vero  mortem  indare ,  nifi  hoc  fiat. 
Pulcherrima  circa  hanc  rem  habet  Celfus  ,  ubi  de  venae  fe&ione  agit  (d)  5 
Fieri  tamen  potefi  ,  ut  morbus  quidem  id  defideret ,  corpus  autem  vix  pati 
pojje  videatur  :  fed  9  fi  nullum  tamen  appareat  aliud  auxilium  9  peritur ufque 
fit  ,  qui  laborat  ,  nifi  temeraria  quoque  via  fuerit  adjutus  ,  in  hoc  fiatu  boni 
Medici  eji  oJiendere9  quam  nulla  f pes  fine  fanguinis  detraBione  fit  m.  faterique9 
quantus  in  hac  ipfa  re  metus  fit  :  tum  demum ,  fi  exigatur  9  fanguinem 

mittere  .  De  quo  dubitare  in  ejufmodi  re  non  oportet :  fatius  enim  eji  anceps 
auxilium  experiri  quam  nullum  •  Clyfma- 

pe  Vi&u  Acutor.Charter.Tom.XL  pag.  127.  (y)  Lib.II.cap.10.pag.78. 

(2  )  Lib.  III.  cap.  7.  pag.  134.  &c.  (/*)  Tetrabtbl.z.Serm.  1  ,cap. 

78.  pag.i^*.  &c.  (fc )  Lib.II.cap.50»  (c)  De  curat,  morb.  acut. 

Lib.ll.  cap.  3.  pag.xo©.  (d)  Lib.il.  cap,  1©.  pag.7?. 
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Clyfmatum  blandorum  &c.  Summum  enim  haec  habent  ufum  :  eluuntur 
per  haec  putridae  faeces  in  inteftinis  colletae ,  foventur  omnes  hae  partes  y 
ficque  a  fuperioribus  revulfio  fit.  Praeterea  diluentia  &  antiphlogiftica ,  in¬ 
teftinis  recepta  ,  deterfis  &  laxatis  venarum  meferaicarum  ofculis  abforben- 
Cur,  ficque  fanguini  permifcentur  $  atque  ita  optima  dilutio  &  attenuatio  ejuf- 
dem  obtinetur  .  Cum  autem  clyfmata  injeta  venis  recepta  ftatim  (  faltem 
pro  parte  )  in  venae  portarum  finum  deferantur  ,  atque  inde  per  totam  hepa¬ 
tis  fubftantiam  propellantur  ,  magnam  efficaciam  habere  poliunt  in  hujus  vi- 
fceris  obftrutionibus  aut  inflammationibus  refolvendis*  cum  remedia  fic  ilico, 
&  vix  permutata  viribus  corporis  ,  ad  locum  affetum  pervenire  pofiiut .  Ob 
infignem  autem  ardorem  ,  qui  in  febre  ardenti  circa  praecordia  invenitur , 
juftus  metus  eft  ,  ne  talia  in  hepate  mala  oriantur  .  Cum  autem  totus  fcopus 
fit ,  hac  via  diluentia  &  laxantia  corpori  ingerere  ,  ex  molliflimis  parantur 
Cantum  haec  clyfmata  *  acriora  enim  fi  fuerint ,  brevi  tenefmus  alvum  depo¬ 
nendi  fequetur  ,  ficque  exibunt  de  corpore  .  Sola  aqua  cumoxymelle  nitro 
hic  fufficit  ,  vel  &  eadem  in  decotis  althaeae ,  malvae  9  hordei ,  avenae  &c. 
dilui  poliunt  •  Ter  quaterve  in  die  ,  vei  &  faepius  9  haec  applicari  debent  , 
oc  retineri  in  corpore  ,  quantum  commode  fieri  poteft  ;  in  illorum  ufu  autem 
pergitur  ,  quamditi  manent  ingens  aeftus  Sc  ficcitas  in  toto  corpore  .  Ubi 
vero  lingua ,  fauces  ,  oculi ,  cutis  humefcere  incipiunt ,  &  febris  impetus  re¬ 
mittit  ,  &  minuitur  aeftus 9  tunc  ab  his  abftinendum  eft  ,  ne  nimis  debilitetur 
corpus  *  vel  fic  torpeat  febrilis  motus  ,  ut  caufae  fuae  fubigendae  ,  moven¬ 
dae  ,  &  excernendae  impar  redderetur  .  Videantur  illa  ,  quae  de  horum  ufu 
in  Commentariis  §.  6  io.  dita  fuerunt ,  ubi  de  minuendo  febris  impetu  nimio 
agebatur  .  Magni  fecille  in  morbis  acutis  horum  ufum  Hippocratem  novi¬ 
mus  :  poftquam  enim  dixerat ,  in  acutis  venam  fecandam  elle  ,  fi  morbus  ve¬ 
hemens  appareat  &  c.  addit  (  e  )  :  At  fi  imbecilliores  appareant  9  ac  fi  plus  fan - 
guinis  detraxeris  ,  clyfmo  alvino  tertio  quoque  die  utendum  ,  donec  in  tuto 
aeger  fuerit  *  Ex  quibus  patet ,  quod  vicariam  fanguinis  mifiioni  operam  a 
clyfmatibus  exfpetaverit ,  &  imbecillioribus  ,  vel  copiofa  fanguinis  miftione 
debilitatis  ,  nonnifi  longiori  intervallo  eadem  applicuerit  .  Quantum  autem 
ufum  praeftent  in  revellendo  impetu  a  fuperioribus  partibus  ,  adeoque  quam 
optima  fint  in  delirio  &  phrenitide  ,  dum  adfunt  ,  vel  &  ad  illa  praecaven¬ 
da  ,  dum  futura  metuuntur  ,  docuit  Celfus  ,  ubi  de  alvo  lotionibus  ducenda 
agit  (f) ,  dicens  :  fer  eque  eo  modo  dempta  materia,  fuperioribus  partibus  le» 
fatis,  morbum  ipfum  mollit . 

Hu  metationem  totius  corporis  hauriendo  &c.  Uti  ante  jam  faepius  ditum 
luit,  ex  ficcitate  pereunt,  qui  febre  ardente  moriuntur:  hinc  omni  artis 
molimine  opus  eft,  ut  ficcitas  tollatur  ,  vel  caveatur  futura  .  Unde  interna 
corporis  potu  copiofo  ,  &  clyfmatibus  humetantibus  ,  pulmonem  aere  hu- 
mido  infpirato ,  os  internum  &  fauces  collutionibus  ,  nares  internas  vapore 
aquae  tepidae  attrato  ,  a  ficcitate  praefervandae  funt  .  Verum  &  externae 
corporis  fnperficiei  ,  adeo  faepe  fqualidae  in  febribus  ardentibus  ,  pariter 
profpiciendum  eft ;  hinc  balnea  pedum  ,  imprimis  fi  fimul  nudatum  corpus 

L  2  infe- 

(O  De  VI&u  Charter,  Tcm.  XI.  pag. 

(/)  Lib.ILcap.u.  pag,S6. 
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inferius  vapore  aquae  alluatur ,  tantum  ufum  habent :  manus  immergantur 
faepius  de  die  aquae  calidae }  axillis  ,  parotidibus  ,  inguinibus  ,  fpongiae 
aqua  calida  turgidae  frequenter  applicentur  ,  ut  omnibus  his  locis  applicata 
aqua  venas  ingrediatur  ,  Sc  fanguini ,  ob  jaduram  tenuiffimae  partis  immea- 
bili ,  reftituatur  diluens  vehiculum  .  Simul  autem  eadem  opera  tota  corpo¬ 
ris  fuperficies  optime  perfpirabilis  redditur  ,  ffcque  hac  via  expelli  poliunt  de 
corpore  ,  quae  retenta  nocerent .  Operofi  fuerunt  in  his  Veteres  Medici  : 
vitis  enim  ,  myrti  9  rofarum  &c.  folia  pavimento  infpergebant  ,  aqua  crebro 
haec  irrorantes  ,  tepida  fovendum  &  colluendum  os  jubebant  frequenter  j  epi¬ 
themata  pedori  &  Romacho  applicabant ,  pannos  lineos  oleo  &  aqua  calidis 
madidos  imponebant ,  vel  ex  alto  in  pedus  illa  delabi  curabant  &c.  (£)• 
Omnibus  enim  his  fadis  pelfima  fymptomata  ,  quae  febrim  ardentem  comita¬ 
ri  folent ,  leniuntur ,  uti  funt  linguae  ficcitas  ,  fitis  inexplebilis  ,  anxietas 
intolerabilis  ,  tufficula  ,  vox  clangofa  &c.  Neque  hoc  tantum  ,  fed  per  ea¬ 
dem  corporis  partes  internae  &  externae  fic  difponuntur  ,  ut  criticae  evacua¬ 
tiones  ,  per  quas  febris  ardens  folvi  folet ,  optime  per  illas  heri  poflint  .  Na¬ 
rium  haemorrhagia  enim  ,  adeo  hic  falutaris  ,  emollitis  naribus  internis  va¬ 
pore  aquae  tepidae  optime  procuratur  ,  laxata  tota  cutis  pulcherrime  !ad  fu- 
tlores  criticos  difponitur  *  mollis  &  humidus  pulmo  facilius  per  fputa  craffa 
morbi  materiam  eliminat  j  emundoria  illa  corporis  ,  pone  aures  ,  fub  axillis 
&  in  inguinibus ,  tepidis  fomentis  continuo  laxata ,  deponendam  hic  critica 
metaftafi  materiam  admittunt  facilius  Scc.  Unde  patet ,  quantum  ufum  hu- 
medatio  totius  corporis  in  cura  febris  ardentis  habeat  . 

Medicamenta  aquofa  ,  blanda  ,  nitrofa  &c.  De  medicamentis  non  adeo 
folliciti  videntur  fuilTe  Veteres  Medici }  nec  mirum  ,  cum  illa  ,  quae  potus 
titulo  offerebantur  ,  uti  etiam  &  cibi ,  remediorum  vices  gererent  .  Unde 
Hippocrates  praeter  mulfatn  ,  pofcam ,  oxymel ,  vix  quid  dediffe.  videtur  5 
Imo  &  haec  pro  potu  communi  aegris  propinabat  .  Sic  &  apud  Celfurn  9 
Actium  ,  aliofque  nulla  fere  medicamentorum  mentio  fit  .  Si  autem  confe¬ 
rantur  ilia  ,  'quae  de  cibis  &  potibus  febre  ardenti  laborantium  dida  fuerunt  , 
patebit  evidenter ,  eadem  omnes  habere  dotes  ,  quae  in  medicamentis  requi¬ 
runtur  .  Nam  aquofa  ,  blanda  ,  demulcentia  ,  fubacida  ,  funt  haec  omnia  • 
Res  enim  eodem  redit ,  live  decodum  hordei ,  avenae  &c.  cum  gratifiimis 
acidis  fuccis  vel  fyrupis  pro  potu  communi ,  five  medicamenti  titulo  quis  de¬ 
derit  «  Negligsntiae  tamen  accufarent  Medicum  &;  aeger  &  adftantes  ,  fi  in 
tam  gravi  morbo  nullis  officinalibus  uteretur  Pharmacis  5  praedat  ergo  Sc 
hoc  titulo  exhibere  talia  ,  quae  eidem  fcopo  ferviunt &  magna  varietate 
haberi  poffiint  .  Omnes  enim  fyrupi  ,  &  fapae  ex  fruduum  fubacidorum 
fuccis  parata  9  aquis  ffillatitiis  ,  in  quibus  fervidum  non  adeft  aroma  ,  diluta  , 
quales  v.  g.  funt  meliffae  ,  Rorum  fambuci ,  tiliae  &  fimilium  aquae  deRilla- 
tae  *  vel  in  decodis  fcorzonerae  ,  graminis  ,  tragopogonis  ,  bardanae,  hordei, 
avenae  &c.  foluta  j  faluberrima  &  gratiiTima  fimul  medicamenta  exhibent. 
Ex  cerafis  ,  fragis  ,  moris  ,  rubi  idaeibaccis  ,  ribefiis  &c.  aeftivo  tempore, 
dum  recentia  haec  adfunt ,  fimilia  parantur  3  dum  leviter  trita  fervido  hordei 

'  vel 
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vel  fi  milium  decocta)  infunduntur  ,  deinde  colatum  liquidum  facetiar  o  vel 
meile  edulcoratur  .  Additur  his  nitrum  ,  quia  &  leviffimum  inter  falia  ,  & 
facile  mutabile  per  vires  no  (iri  corporis  ,  optimum  inflammatoriae  denfitatis 
efl  refoivens ,  neque  interim  rigido  nimis  ftimnlo  motum  auget  (  vide  §.  1 3 
2.  )  .  Si  hujus  drachma  dimidia  vel  integra  lingulis  talium  docodflorum  libris 
diluatur,  fufficiet ,  majori  enim  copia  datum  falino  ftimulo  motum  augeret  9 
qui  jam  nimius  adefl  . 

Omnibus  jam  his  proprium  eft  ,  ut  alvum  leniflime  laxent  b  quod  femper 
conducit me  putridae  faeces  in  inteflinis  diutius  maneant:  ratione  aquae  9 
quam  copiofam  habent ,  urinae  materiam  fuppeditant ,  ficque  faciunt ,  ut  per 
urinae  vias  una  cum  aqua  fales  Sc  olea  fanguinis  ,  per  auctam  motus  circula¬ 
torii  velocitatem  acriora  reddita  ,  expellantur  •  Simul  per  eadem  praebetur 
fudori  blandum  vehiculum  ,  quo  toties  ,  uti  vidimus  ,  febris  ardens  folvitur, 
quando  nempe ,  folutis  humoribus  &  laxatis  vafis ,  debito  tempore  morbi 

Erodit .  Periculofa  enim  efle  illa  remedia  ,  quocunque  demum  titulo  fuper- 
iant ,  quae  acri  ftimulo  praedita  ad  fudores  movendos  adhibentur  ,  jam  fae- 
pius  didtum  &  demonflratum  fuit .  Simul  etiam  aquae  calidae  copia  ,  praeci¬ 
pue  fi  molli  glutine  hordei,  avenae,  Sc  fimilium  dives  fuerit,  laxantur  fi¬ 
brae  prae  ficcitate  contractae  8c  rigidae  ,  faponaceis  illis  fuccis  Sc  nitro  liquo¬ 
rum  craflities  attenuatur ,  fimulque  omnis  acrimonia  enervatur ,  partim  di¬ 
lutione  ,  partim  oppofita  horum  indole  ,  cum  haec  omnia  vel  acida  fint  ve! 
acefcentia  ,  Sc  in  febre  ardenti  in  acrimoniam  alcalinam  putridam  ,  vel  oleo- 
fam  rancidam  ,  vergant  humores  .  Ingens  jam  remediorum  ,  quae  hic  con¬ 
veniunt  ,  numerus  efficit ,  ut  vel  modice  etiam  Materiae  Medicae  peritus  , 
non  tantum  medicamentorum  jucunditate  ,  fed  etiam  grata  varietate  .  aegris 
placere  poffic  *  * 

Cum  autem  febris  ardens  faepe  haemorrhagia  narium  folvatur  ,  uti  §.  74r* 
patuit  ;  &  quandoque  ilia  tam  impetuofa  obfervata  fuerit ,  ut  inde  in  diferi- 
men  aegri  venire  pollent,  non  incongruum  duxi  hic  addere  illa  ,  quibus  im¬ 
modicus  fanguinis  per  nares  fluxus  compefci  poflit  .  Reliquae  autem  evacua¬ 
tiones  criticae  ,  quae  in  febre  ardente  fiunt  ,  per  vomitum  ,  alvum,  fudorem  v 
Urinam  ,  fputa  crafla  ,  raro  adeo  impetuofae  funt ,  ut  ab  his  aliquod  periculum 
metuendum  foret  }  Sc  de  vomitu,  alvo  ,  Sc  fudore  cohibendis  ,  fi  nimii  fuerint, 
dutam  fuit quando  de  his  inter  lymptonata  febrilia  agebatur  j  adeoque  fuf- 
iiciet  de  narium  haemorrhagia  compefcenda  dicere  . 

Tam  furibundo  quandoque  impetu  ex  foluta  in  naribus  arteria  fanguinem 
erumpere  ,  ut  pauco  tempore  ad  plures  libras  exeat  ,  &  metus  fit ,  ne  ex  fu- 
bita  &  valida  illa  inanitione  fyncope  aut  convulfio  fiant^,  obfervata  praefica 
te  itantur.-.  Calenus  in  miro  illo  cafu  ,  cujus  memini  ad  §.  741.  ,  cum  hae¬ 
morrhagia  ,  quam  praedixerat  ,  jam  quatuor  cum  dimidia  librae  evacua¬ 
tae  fuerant,  illam  compefcere  debuit.  Inter  illa  autem  remedia  ,  quae  huic 
fcopo  ferviunt ,  laudaverunt  multi  venae  feofionem  3  ut  nempe  impetum  (an¬ 
guinis -revellerent .  Verum  quam  parum  inde  fperandum  fit,  in  Commen¬ 
tariis  §.  219,  dictam  fuit.  Simul  etiam  periculum  efl  ,  ne  per  venae  fecfio- 
nem  illa  mala ,  quae  ob  nimiam  inanitionem  metuuntur  ,  augeantur  ,  dum 
nempe  illa  adhibetur  ,  poftquam  jam  multum  fanguinis  effinxerit.  Ubi  ve¬ 
ro  in  juvenibus  verno  vel  aeffivo  tempore  de  naribus  erumpit  fanguis ,  at- 
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que  antea  illos  nimias  tales  haemorrhagias  paffos  fuiffe  conflat ,  Venae  factio 
locum  habere  poteft  ,  ut  copia  &  impetus  fanguinis  minuantur.  Tales  viden¬ 
tur  fuiffe  illi  callis,  in  quibus  Galenus  (h)  teftatur  ,  fe  faepe  numero  per 
venae  fe&ionem  fedafie  ex  tempore  narium  haemorrhagiam  «  Nam  in  modo 
memorato  cafu  illam  non  adhibuit ,  fed  aliis  ufus  fuit  remediis.  Legitur  qui¬ 
dem  apud  Hippocratem  (  i  ) :  Quae  ex  naribus  copiofa  violenta  multa  fluxe - 
rint*  ad  convulfones  interdum  deducunti  venae  feBio  folvit :  Verum  Galenur 
maluit  in  Commentariis  fuis  ad  hunc  locum  ( hoc  fi c  debere  intelligi,  quod 
venae  fe£fio  folvat ,  fi  ante  narium  haemorrhagiam  adhiberetur.  Praeterea  in 
Coacis  Praenotionibus  (  / )  aliter  haec  fententia  exprimitur  :  loco  enim  fildia 
itowa  poevrct  habetur  «woxuq j  ficque  fequens ,  longe  diverfus  a  prae¬ 
cedenti  fenfus  habetur  :  Qttae  ex  naribus  larga  (  fluunt )  vi  fupp*effa  ,  quan¬ 
doque  convulsionem  provocant  5  venae  feBio  folvit.  Sic  enim  per  venae  fe£Uo- 
nem  tollitur  illud ,  quod  importuna  fuppreffione  retentum  fuerat ;  dum  in 
priori  cafu  convulfio ,  ob  nimiam  inanitionem  fa£U ,  per  venae  fedfionem 
potius  augeretur  .  Unde  &  Sydenhamus  ,  qui  in  fanis  haemorrhagiae  narium 
praecavend  e  ,  vei  &  compefcendae  ,  venae  fe&ionem  utilem  laudaverat  (m)  , 
non  multum  tamen  inde  exfpe&avit  boni  ,  ubi  in  febribus  critica  talis  hae- 
tnorrhagia  compefci  debebat  ( n )  . 

Artuum  ligaturae  tales  ,  quae  venas  comprimunt ,  arterias  vero  non  ,  huc 
fpe&ant ,  cum  fic  impediatur  ,  quo  mitius  fanguis  venofus  tanta  copia  verfus 
cor  redeat  ,  Sc  multum  (anguinis  fic  in  venis  facile  dilatandis  retineri  pote¬ 
rit:  ficque  tempus  conceditur  arteriae  apertae  i  ut  propria  vi  fe  contrahere 
poflit .  Cucurbitas  Tnagnas  hypochondriis  applicatas  ,  dextro  quidem  ,  fi 
ex  dextra  nare  ,  finiftro  autem  ,  fi  ex  finiftra  nare  flueret  fanguis,  prae  re¬ 
liquis  auxiliis  laudat  Galenus  (0) :  &  cum  fruftra  fitu  ere£to  ,  frigida  pofca 
nare  attra&a  ,  fpongia  frigida  mulfa  imbuta  fronti  applicata  ,  artubus  deliga¬ 
tis  ,  eompefcere  tentabat  nimiam  haemorrhagiam^  illam  ftatim  fedavit  cucur¬ 
bita  dextro  hypochondrio  affixa . 

Anodynis*cum  fru&u  nimium  fanguinis  orgafrpum  fe  minuiffe  teftatur  Sy- 
denhamus  (p)  >  &  dein  purgante  dato  praecavifie  ,  ne  poft  rediret  fedata  jam 
haemorrhagia  :  ideoque  dum  hoc  fymptoma  aderat  ,  citius  dedit  purgans  in 
febribus  acutis  ,  quam  quidem  aliter  foiebat . 

Ubi  tam  valida  aderat  haemorrhagia ,  ut  periculum  in  mora  adeffe  vi¬ 
deretur  exhaufto  jam  fere  corpore  ,  nunquam  fefellit  me  vitrioii  albi  me- 
raciffima  folutio  >  fi  nempe  turunda,  hac  madida ,  naribus  immitteretur, 
curando  ut  quam  profundiffime  ingrediatur  nares  .  Hoc  fit  ,  fi  calamus 
linteo  carpto  obvolvatur  folutione  vitrioii  imbuto  ,  dein  nari  immittatur 
hac  lege ,  ut  primo  perpendiculariter  intrudatur  ad  pollicis  dimidii  circi¬ 
ter  ,  plus  minufve  ,  longitudinem  5  ac  fi  quis  per  narium  foramina  verfus 
fauces  protrudere  vellet ,  dein  elevetur  prudenter  calamus  j  &  re&a  furfum 
adigatur ,  quo  ufque  abfque  laefione  fieri  poterit  >  tunc  comprefiis  naribus 

•  .  :  lente 
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lente  educatar  calamus  ,  relido  linteo  carpto.  Nifi  taii  cum  cautela  hoc  fiat* 
raro  ad  locum  affectum  vitrioli  folutio  pervenit  .  Relinquitur  autem  haec 
turunda  ibi ,  donec  poft  unum  aiterumve  diem  fponte  elabatur  .  Similem 
methodum  commendavit  Hippocrates  (  q  ) ,  dicens  :  Chalciti  dem  digito  prius 
efformatam  apprime  ,  &  cartilagines  utrimque  foris  comprime  :  alvumque 
laCle  ajinino  C080  folve  \  &  caput  radens  refrigerantia  admove  ,  fi  anni  tem~ 
pepas  fuerit  calida  . 

Cavendum  interim ,  ne  nimis  meticulofi  natam  in  morbis  his  haemorrha¬ 
giam  fupprimamus  intempeffive  .  Quamdiu  pulfus  adhuc  plenus  fatis  eft  * 
calor  ad  extrema  ufque ,  'color  ruber  in  labiis  &  facie  ,  nullum  periculum 
eft  r  ubi  Vero  pulfus  vacillare  incipit  ,  pallor  confpicitur  ,  venae  concidunt, 
novimus  fidendum  eflfe  fanguinis  fluxum .  Saepe  accidit ,  ut  fubitatn  &  va¬ 
lidam  haemorrhagiam  animi  deliquium  fequatur  ,  fimuique  tunc  ceflec  hae¬ 
morrhagia  $  natura  tunc  illud  faciente  ,  quod  ars  faepe  imitatur  in  morbis 
acutiflimis  curandis ,  dum  venae  feclionem  ad  animi  deliquium  ufque  inftituta 
illos  quafi  jugulat . 

§.  744.  Ilibus  qui  adjunxerit  di<51a  in  regulis  univerfalibus  de 

cura  acutarum  ,  harumque  lymptomatum  ,  &  fe- 
cutura  de  acutis  in  perniciem  vifcerum  lingularium 
tendentibus,  liquido  pedpeda  habebit  Ardentis  Febris  cujuslibet 
remedia . 

Recenfita  jam  fuerunt  praecedenti  paragrapho  illa  ,  quae  .  in  cura  febris 
ardentis  maxime  notanda  erant  :  Reliqua  enim  in  generali  febrium  cura 
hab  entur .  Quo  enim  tempore  morbi  cibos  dare  oporteat ,  quaenam  illo¬ 
rum  debeat  efle  copia  8c  vis  ,  pluribus  ibidem  dictum  fuit  :  uti  etiam  quo¬ 
modo  acris  irritans  ftimulus  corrigi  vel  expelli  debeat ,  &  quibus  remediis 
lentor  humorum  folvi  poflit  j  quomodo  materies  morbi  ad  coctionem  Sc 
crifim  optime  praeparetur  $  viae  lubricentur ,  per  quas  morbi  materia  fub- 
a<Sla  ,  &  mobilis  reddita  ,  exitum  fibi  parat  :  de  omnibus  illis  abunde  dictum 
fuit .  Symptomatum  autem  praecipuorum  ,  quae  febres  comitari ,  8c  quibus 
a  fe  mutuo  diftingui  folent ,  &  variis  quandoque  nominibus  vocari ,  hifforia 
Ec  cura  pariter  pertractata  funt  $  adeoque  nihil  addendum  dictis  videtur.  Cum 
autem  per  febrim  ardentem  inflammatorii  vifcerum  morbi  toties  fiunt  ,  qui 
faepe  lingularia  quaedam  in  curatione  notanda  requirunt ,  &  imprimis  phre¬ 
nitis  vel  peripneumonia  i  debent  &  addi  illa  ,  quae  poftea  de  acutis  morbis  \ 
lingularem  inflammationem  hujus  illiufve  vifceris  facientibus ,  dicentur  . 


(4  )  Vi  tu  acutor.  Charter.  Toro.  XI.  pag.  1  til 
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§,  74f,  /~\llin  &  reliquae  febres  acutae  lingulares  ex  di&is  inteb 
\Jjiguntur ,  vel  ad  fymptomata  fingularia  pertinent  J 
vel  lunt  alius  morbi  acuti  effectus* 

A&um  enim  fuit  primo  de  febribus  iliis ,  quae  abfque  ulla  intermiflione 
uno  decurfu  totum  fuum  ftadium  abfolvunt,  quae  Synochi  vocantur  j  quae 
in  putres  ,  &  non  putres ,  diftinguebantur  :  ubi  vero  intra  viginti  quatuor 
horarum'  ftadium  talis  febris  finiebatur  ,  tunc  dicebatur  Ephemera.  Adeoque 
patet  ,  omnes  febres  continuas  ad  has  tres  fpecies  polfe  reduci  .  Si  vero  in-' 
flammationem  vifceris  cujufdam  comitentur  ,  tunc  ad  morbos  inflammatorios 
pertinent  v  de  quibus  poftea  agetur  .  Cum  autem  febris  ardens  fit  pefllma 
fpecies  illarum  febrium  ,  quae  nullam  quidem  intermiflionem  ,  fed  tamen  no¬ 
tabiles  remifliones  8c  exacerbationes ,  habent  j  patet  ,  ex  hujus  curatione 
facile  intelligi  ,  quid  in  aliis  fimilibus  febribus  ,  quae  nec  tot  ,  nec  tam  lae¬ 
vis  fymptomatibus  ftipantur  ,  agendum  fit .  Praeterea  hae  febres  continuae 
remittentes  faepe  ex  intermittentium  protracHs  &  duplicatis  paroxyfmis  fiunt, 
&  ,  retufo  harum  impetu ,  folent  in  veras  intermittentes  tranfire  ,  adeoque 
caetera  ,  quae  huc  pertinent ,  ex  febrium  intermittentium  hiftoria  8c  curatio¬ 
ne  petenda  funt . 

Reliqua  autem  febrium  diverfitas ,  quae  apud  Au&ores  occurrit ,  a  mole- 
fto  quodam  fymptomate  illas  comitante  ,  defumi  folet  $  verum  de  his  in  fym- 
ptomatum  febrilium  hiftoria  didum  fuit  .  Sic  febres  fingultuofae  ,  fudato- 
riae ,  Afodes  a  faftidio  &  anxietate  ,  Epialae  a  continuo  rigore  ,  Exanthema¬ 
ticae  &c.  vocantur  .  Tota  autem  diverfitas  curationis  in  his  a  fymptomate 
pendet,  nnde  nomen  habet.  Ubi  autem  febris  acuta  lingularis  morbum 
quemdam  inflammatorium  comitatur  ,  vel  ex  illo  ut  caufa  fequitur  ,  uti  v.  g, 
dum  in  pleuritide  fuppurata  a  retento  pure  febris  accenditur  ,  facile  patet , 
curationem  ab  illius  morbi  cognitione  pendere  . 

Adeoque  pro  febrium  hiftoria  &  curatione  nihil  fupereft  ,  nifi  ut  adhuc 
quaedam  de  febribus  intermittentibus  dicantur  • 
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§.746.  T^Ebris  Intermittentis  definitio  jam  data  (727.),  bvt- 
JL  jusdiagnofis  /ponte  patet ,  diftin&io  in  varias  claffes 
facilis  ,  utpote  (oli  temporis  differentiae  innixa .  feptenaria  exquifi* 
ta  quandoque  accidit ,  ut  vidi . 


Febres  illae  ,  quae  per  vices  impetum  remittunt ,  ut  plena  «TtuptU-tx  inter 
duos  quofque  paroxyfmos  intercedat ,  vocantur  intermittentes  ,  uti  §.  727* 
dictum  fuit ;  adeoque  hoc  refpe6tu  facilis  illarum  Diagnofis  eft  ,  qua  ab  omni 
alio  febrium  genere  diftinguuntur  .  Sed  ,  uti  facile  patet  ,  requiritur  ad 
hanc  diagnofin  ,  ut  Medicus  binos  paroxyfmos  &  tempus  intermedium  ob- 
fervaverit  ,  antequam  de  hac  re  certus  efie  poffit .  In  primo  autem  ingruen¬ 
te  paroxyfmo  ftatim  definire  ,  an  febris  intermittens  futura  fit ,  &  qualis  t 
an  quotidiana  ,  tertiana  ,  quartana  ,  longe  difficilius  eft  :  de  qua  re  ftatim  , 
poftquam  intermittentium  variae  clafies  enumeratae  fuerint ,  adhuc  quaedam 
dicenda  erunt . 

Diverfitas  temporis  ,  quod  inter  fingulos  paroxyfmos  intercurrit,  varias 
harum  febrium  clafies  efficit.  Si  enim  quotidie  renafcatur  febris  ,  plena  ta* 
men  «irvpe&ct  inter  fingulos  paroxyfmos  intercedente  ,  vocatur  Quotidiana  . 
Si  primo  die  accefierit  febris ,  fecundo  die  vero  aeger  a  febre  Uber  fuerit , 
&  tertio  die  iterum  fimilis  febris  redeat ,  vocatur  Tertiana  $  calculo  facio 
sb  uniua^patcryfmi  initio  ad  principium  fubfequentis  (r)  .  Si  vero  fecun¬ 
dus  paroxyfmus  Ir*  quartum  diem  ab  initio  morbi  incidat ,  vocatur  Quar¬ 
tana  $  fi  in  quintum  ,  Quintana  ;  &  fic  de  reliquis  ,  inter  quarum  paroxyf¬ 
mos  adhuc  longiora  intervalla  obfervata  fuerunt .  Hoc  autem  notari  mere¬ 
tur  imprimis  ideo  ,  qifia/apud  nos  faltem  vulgus  haec  febrium  nomina  faepe 
turbat ,  dum  Quartandm  vocant  tertia  die  redeuntem  febrim  (  Derdeadaeg- 
fcbe  hgorts  )  ,  quia  videht  binos  dies  tranfigere  aegros  abfque  febre  5  &  dein¬ 
de  die  fequenti  ,  quem  tertium  vocant ,  febrim  redire  .  Ob  eandem  ratio¬ 
nem  tertianam  appellant  febrim  ,  quae  alternis  diebus  corripit  ( Anderen- 
deagfche  tyorts')  . .  Medicis  tamen,  &  hic  ,  &  in  aliis  morbis  in  ufu  eft  a 
primo  morborum  initio  calculum  inftituere  :  unde  ratio  nominum  ,  quae  his 
febribus  dari  folent ,  patet . 

Quotidianas  ,  Tertianas  ,  Quartanas  febres  frequenter  occurrere  ,  notum 
eft  omnibus  :  illae  vero  intermittentes  ,  quae  inter  fingulos  paroxyfinos  lon¬ 
gius  adhuc  intervallum  habent  ,  rarae  admodum  funt.  Febrium  tamen,  quae 
quinto,  feptimo  ,  &  nono  die  redeunt ,  meminit  Hippocrates  (f)  ,  &  fepte- 
nariam  exquifitam  fe  vidilfe  teftatur  celeberrimus  horum  Aphorifmorum  Au- 
Bor  .  Quintanam  febrim  ,  ex  quartana  fa&am  ,  femel  mihi  vidiflfe  contioit  * 
fed  poft  qnatnor  paroxyfmos  ceflabat  haec  febris  fponte  fua  .  O&avo  quoque 
die  eadem  hora.  &  cum  iifdem  fymptomatibus  febrim  rediifle  per  quinque 
vices  ,  obfervavit  Simon  Schuitzius  (t)  :  fextus  vero  paroxyfmus  ,  qui  &  ul- 
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timus  fuit  ,  in  quintam  a  paroxyfmo  proximo  diem  incidebat ,  tribus  horis 
folitum  exacerbationis  tempus  anticipans  .  Verum  &  notatur  ibi ,  quod  abf- 
que  remediorum  fere  ufu  partim  per  fudorem  ,  partim  per  urinam  copiofam 
redierit  fanitas  .  Longe  diuturniorem  talem  febrim  vidit  Amatus  Lufitanus  (u) 
in  adolefcente  Judaeo  ,  quae  ab  inchoante  hyeme  ad  medium  veris  nfque  perdu¬ 
ravit  ,  &  quidem  evidentibus  maxime  paroxyfmis  ,  per  quindecim  fere  horas » 
Finito  vero  paroxyfmo ,  rectiilime  valebat  .  Plures  tales  cafus  apud  Obfer- 
vationum  Medicarum  confcriptores  ,  vel  &  collectores  ,  habentur  ,  quibus 
condat ,  febrium  intermittentium  longiores  periodos  quandoque  obfervatas 
fuiffe  .  Longiffimum  tamen  ,  de  quo  legitur  ,  intervallum  inter  binos  paro- 
xyfmos  annuum  fpatium  complectitur  .  Antipater  Sidonius  Poeta  omnibus  an¬ 
nis  uno  dis  tantum  natali  corripiebatur  febri ,  &  ea  confumptus  eJU  fatis  lon¬ 
ga  feneBa  (x)  .  Plures  tales  obfervationes  collegit  Scbenckjus  (y)  .  Non  admo¬ 
dum  frequenter  tamen  contingere  longiora  illa  in  febribus  intermittentibus 
Inter  fingulos  paroxyfmos  intervalla  ,  vel  inde  colligere  liceret,  quod  Gale¬ 
nus  (  z  )  tedetur  ,  fe  nunquam  vidiffe  longiores  illos  circuitus  ;  quintanos  ve¬ 
ro  folos  obfervaffe  ,  fed  obfcuros ,  &  ambiguos  .  Quintanam  tamen  febrim 
didin£tifiimam  vidit  T ulpius  (a)  ,  quae  reciprocantium  circuituum  ordine  ul¬ 
tra  menfem  decimum  octavum  durabat,  fine  evidenti  corporis  macie,  aut 
manifeda  virium  jadtura  . 

Cum  autem  febres  intermittentes  inter  fe  ratione  intervalli  inter  paroxyfmos 
differant  ,  patet  fatis ,  illam  didindtionem  omnibus  obviam  &  facilem  effe  • 
Verum  harum  febrium  diagnofin  magis  limitavit  Galenus  f b )  ,  voluitque  ,  ut 
vel  in  primo  ingruentis  febris  paroxyfmo  quis  didinguere  poffet  ,  ad  quam 
Intermittentium  febrium  claffem  pertineret  *  imo  aufus  fuit  dicere  ,  quod  Ter¬ 
tianam  quidem  a  quartana  j  qui  primo  fatim  die  nefcit  difinguere  ,  neque 
smnino  medicus  eft  . 

Quotidianae  febris  figna  haec  pofuit  Galenus  (c)  :  Quod  in  illa  calor  hu- 
midior  effet  cum  quadam  acrimonia  ,  quam  non  protinus  admota  manus  ,  fed 
permanens  ,  fentit  ;  fitis  effet  minor  $  vomitus  pituitofi  $  &  fimilis  pituita  al¬ 
vo  excerneretur  $  univerfum  corpus  crudis  humoribus  fcateret ;  aetas  ,  natu¬ 
ra  ,  anni  tempus  ,  temperies  effent  humidiora  .  Praeterea  in  febre  quotidiana 
nunquam  tantus  aedus  ,  quantus  in  vigore  paroxyfmi  tertianae  ,  percipitur  . 
Tertiana  febris  didinguitur  (d)  ,  quod  majori  cum  rigore  incipiat ,  quam  quo¬ 
tidiana  ,  una  cum  punctionis  cujufdam  moledo  fenfu  5  pulfus  naturali  fimilior 
fit  $  brevi  magnitudine  &  vehementia  increfcat  ?  fitis  adfit  magna  ,  calor 
magnus  ,  fed  aequabilis  ad  extrema  ufque  *  tangentis  manum  valide  primo 
afficiens  ,  fed  qui  paulo  pod  a  manus  calore  fuperetur  $  fudor  fequatur  ;  bilis 
vomitus  fuperveniat }  vel  biliofa  per  alvum  dejiciantur  j  urina  exeat  biliofa  „ 
Diagnofin  firmat  ,  fi  anni  tempus  calidum  fuerit ,  temperies  calida  &  biliofa, 
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labores ,  vigiliae  ,  curae  ,  inediae  praeceperint .  Quartanis  autem  proprium 
erat  (e) ,  quod  in  illarum  invafionibus  arteria  quali  alligata  videretur  ,  atque 
ad  interiora  retracta  ,  uti  alia  occalione  ad  §.  576.  di£tum  fuit  $  neque  in  fri¬ 
gore  quartanae  ille  punctionis  fenfus  adeft ,  ut  in  tertianis  }  fed  percipiunt 
aegri ,  ac  fi  omnes  partes  molles  ad  olla  ufque  contufae  forent .  Imprimis  fi 
regio  talium  febrium  ferax  fuerit ,  epidemice  graffentur  ,  &  tempus  autumnale 
fuerit ,  firmior  adhuc  erit  diagnofis . 

Quamvis  autem  memorata  haec  ligna  magnum  pondus  habeant  in  his  febri¬ 
bus  diffinguendis  &  peritus  medicus  ,  imprimis  longo  artis  ufu  in  his  firmior  T 
cx  illis  praefagire  poffit ,  quonam  temporis  intervallo  rediturus  fit  paroxvf- 
mus  }  interim  tamen  di&at  prudentia  ,  ut  cauti  fimus  in  his  ,  ne  aliquando 
nimis  temerario  praefagio  una  cum  arte  &  artifex  ludibrio  exponatur  .  Nihil 
enim  nocebit  ,  diagnolin  eo  ufque  differre  ,  donec  fequens  paroxyfmus  illam 
indubitatam  fecerit .  Qui  autem  luculenta  in  praxi  verfantur  ,  ex  cognita 
epidemica  conliitutione  facile  praenofcere  poterunt  ,  ad  quam  intermitten¬ 
tium  claffem  pertinebit  febris ,  cujus  primum  paroxyfmum  vident. 

Praeterea  in  intermittentibus  febribus  notatur  diflinCHo ,  quae  fumitur  a 
majori  vel  minori  duratione  iplius  paroxyfmi .  Ubi  enim  tertianae  paroxyf¬ 
mus  intra  duodecim  horarum  fpatium  terminatur  ,  tunc  exquifitam  tertianam 
vocavit  Galenus  (f)^  ubi  vero  duodecim  horas  excederet  paroxyfmus,  inter- 
miffionis  vero  tempus  tamen  longius  effet  illo  ,  quod  paroxyfmus  occupat , 
vocavit  fimplicitet  tertianam  abfque  ullo  epitheto  addito  .  Si  vero  paroxyf- 
mus  in  talem  diuturnitatem  excurreret ,  ut  liberum  a  febre  intervallum  exce- 
deret ,  tunc  extenfam  five  produ&am  tertianam  appellavit .  Neque  inutilis 
haec  didindio  eft  ,  cum  quaedam  praefagia  ,  uti  poflea  patebit  exquifitae  ter¬ 
tianae  tantum  conveniant . 

libi  vero  die  intercalari  inter  binos  paroxyfmos  nova  accefiio  iit  ,  tunc 
vocantur  febres  intermittentes  duplicatae  ,  triplicatae  &c. ,  quia  tunc  revera 
tot  numero  febres  funt  7  quarum  lingulae  fequentibus  ordine  paroxyfmis  hora 
acceffionis ,  fymptomatum  numero  &  vehementia ,  refpondent  $  atque  fic  a 
quotidiana  febre  diilinguitur  tertiana  duplicata  ,  vel  quartana  triplicata  .  I11 

tertiana  enim  duplicata  paroxyfmus  primae  diei  refpondet  illi ,  qui  tertio  die 
aderit  *  fecundae  diei  vero  accefiio  fimilis  efl  huic  ,  quae  quarto  die  contin¬ 
get  :  atque  fimili  ordine  idem  in  quartana  triplicata  obfervatur  .  Quotidia¬ 
nae  ^  vero  febris  paroxyfmi  fibi  invicem  fimiles  funt .  Hanc  tamen  duplicatae 
tertianae  a  quotidiana  diilin&ionem  negiexiffe  videtur  Celfus  (  g  )  ,  dum  inter 
quotidianae  febris  varietates  illam  numerat . 

Accidit  quandoque ,  quamvis  rarius ,  quod  illa  febris  reduplicatio  non 
in  diem  intercalarem  incidat :  uti  V.  g.  dum  tertio  die  ,  loco  fimplicis  tertia¬ 
nae  paroxyfmi ,  binae  diffinclae  exacerbationes  fiunt ,  fe  mutuo  proxime  fe- 
qu entes  ;  interimque  fecundo  &:  quarto  die  perfe&a  efl  «7 wpeh'*  .  Si  jam  in 
tali  cafu  poftea  &  intercalari  die  novus  infnltus  febrilis  accePerit ,  triplicata 
poterit  effe  tertiana  j  quam  Galenus  fe  difHn&e  obfervaffe  teftatur  (b)  .  Quam 
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perturbata  autem  omnia  apparere  debeant ,  dum  multiplicati  tales  paroxyftni 
febrium  intermittentium  folitam  invafionis  horam  anticipant ,  uti  faepe  fit  «, 
fatis  apparet ;  tuncque  continuarum  febrium  indolem  imitantur  ,  uti  poftea 
748.  dicetur .  r 

§•  747-  r  I  ^Amen  fcire  efi: ,  hanc  in  genere  efle  Vernalem  ,  quae* 
JL  a  Februario  in  Auguflum,  &  Autumnalem ,  quae  ab 
Augufto  in  Februarium  dominatur .  Difiindione  neceflaria  ob  va¬ 
rios  mores,  fymptomata  ,  exitus,  durationem ,  curationemque 
febris ,  quin  una  aliam  fugat . 

Praeter  memoratam  diftin&ionem  ,  qua  febres  intermittentes  in  varias 
clades  diftribuuntur  ,  generalis  adhuc  illarum  divifio  obtinet  ,  quae  a  tem¬ 
pore  anni  defumitur  ,  quo  graftari  incipiunt .  Uti  enim  poftea  patebit,  quan¬ 
do  de  morbis  epidemicis  agetur  ,  bina  praecipue  anni  tempora  obfervantur  , 
in  quibus  infignis  morborum  mutatio  occurrit  ,  ver  nempe  &  autumnus  ^  vel 
faltem  tempus  utrique  huic  anni  tempeftati  proximum  .  Sydenhamus  (i)  at¬ 
tenta  morborum  obfervatione  didicit,  febres  intermittentes  ,  aeque  ac  alios 
morbos  epidemice  graftaturos ,  Februario  menfe  incipere  ,  vel  Augufto;  prio¬ 
res  vernas  vocavit,  pofteriores  vero  autumnales.  Obfervavit  autem  illas  fe¬ 
bres,  quae  Februario  menfe  inceperant  ,  pergere  eo  ufque  ,  donec  autumnali¬ 
bus  locum  facerent  j  &  vicifTim  has  ,  verno  tempore  appropinquante  ,  priori¬ 
bus  locum  cedere  :  fic  ut  Junio  menfe  jam  adulto  ,  vel  menfe  Julio  ^verna¬ 
lium  febrium  numerus  diminueretur  ,  tandemque  illae  evanefcerent  5  atqua 
pariter  menfe  Januario  autumnalium  febrium  obfervaretur  diminutio  :  hinc  , 
ut  hoc  obiter  hic  moneam  ,  patet  ratio,  quare  Junio  &  Julio  menfibus  ,  cae- 
teris  paribus  ,  minor  aegrorum  numerus  fit  ;  quia  nempe  morbi  vernales  tunc 
fatifcunt ,  atque  autumnaies  morbi  nondum  inceperunt .  Quamvis  autem  in¬ 
termediis  inter  ver  &  autumnum  tempeftatibus  nonnullae  quoque  febres  obo¬ 
riantur  ,  tamen  illae  minus  frequentes  eflfe  folent ,  8c  ad  vernas  vel  autumnales 
commode  reduci  poterunt ,  prout  huic  illive  tempeftati  magis  appropinquant  . 
Notavit  enim  Sydenhamus  (  >  febres  illas  ,  quando  epidemice  graffaturae 

fiant ,  citius  quandoque  incipere  ,  imprimis  autumnales  ,  quae  tunc  Junio 
menfe  adulto  prodeunt  $  fi  Vero  minor  illarum  numerus  futurus  fit ,  ferius  in¬ 
vadunt  ,  Augafto  nempe  menfe ,  vel  &  circa  Septembris  initium  :  imo  vidi 
quandoque  ferias  adhuc  ,  circa  menfis  Septembris  finem  febres  autumnales 
cmicuiffe  .  Obfervavit  autem  Sydenhamus  ,  eo  numerofiores  fniffe  has  febres  , 
quo  citius  inceperint :  unde  notat,  quod  anno  1661.  circa  finem  Junii  jam 
viderit  aegros  quartanis  febribus  correptos  ,  quae  deinde  quam  maxime  graf- 
fabantur  . 

Neceffana  autem  haec  diftin£fio  eft  ,  quia',  licet  ejufdem  nominis  febris  fue¬ 
rit  ,  &  eundem  typum  fervet  ,  ingens  tamen  diverfitas  occurret  femper  tam  in 
fymptomatibus  ?  quam  in  curatione ,  prout  vernum  vel  autumnale  tempus 
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fuerit .  Unde  non  dubitavit  Sytfenbamus  ( l )  ,  quin  febres  i  Ude  tota  fua  na - 
?  five  ejjentialiter  ,  clifinguantur  ;  nihilque  certi  3  tam  in  prognofi,  quam 
in  curatione  polTe  haberi  monuit,  nifiad  hanc  febrium  diverfitatem  attenda¬ 
tur  .  Neque  hoc  mirum  videbitur ,  fi  confideretur  ,  verno  tempore  folvi  illa, 
quae  hyemali  otio  accumulata  fuerant  in  corpore  lenta  &  vifcida  $  adeoque 
cum  ipfa  febre  anni  conflitutionem  confpirare  ,  ut  cito  folvatur  febrilis  mate¬ 
ria  ,  quo  fimul  faciunt  falubrinm  vegetabilium  tunc  germinantium  fucci ,  qui 
tam  ciborum  quam  remediorum  titulo  adhiberi  folent .  Languida  jam  in  fta- 
bulis  armenta  ,  dum  ad  prata  ducuntur  ,  gramineis  fuccis  pulcherrime  repur¬ 
gantur  ab  illis  ,  quae  hyemali  tempore  congefferant ,  &  brevi  opima  nitent 
pinguedine  ,  &  gramineo  la<5te  ejufve  fero  falutarem  adeo  humano  generi  mede¬ 
lam  praebent  .  Podquam  vero  aeflivis  caloribus  exufta  corpora  fuerunt , 
liquidiilimis  difiipatis  ,  major  humoribus  nafcitur  tenacitas  }  bilis  acrior  fit 
&  fpifiior  j  &  aeris  adeif  inaequalis  temperies ,  unde,  dum  incautos  toties  ma¬ 
tutina  &  vefpertina  frigora  laedunt ,  qui  diurni  caloris  impatientes  corpus  non 
fatis  veftibus  tegunt  ,  morbis  plurimis  occafio  nafcitur  .  Simulque  au&um 
quotidie  frigus  a  morbo  refurgentibus  toties  recidivam  generat.  Patet  hinc, 
quare  longe  aliam  indolem  febres  autumnales  quam  vernae  habeant ,  &  diffici¬ 
lius  curentur . 

Diverfitas  autem  infignis  in  his  febribus  obfervatur,  ob  varios  mores 
fymptomata  ,  exitus  &c.  Vernales  enim  intermittentes  falutares  femper  funt, 
&  rarifiime  diuturnae :  imo  ,  quamvis  minus  apta  methodo  tractentur  etiam 
in  debilibus  &  fenibus  ,  nunquam  tamen  fere  quis  ex  illis  mori  obferva¬ 
tur  (m)  .  Autumnales  contra  ,  dum  protrahis  &  duplicatis  paroxvfmis  con¬ 
tinuarum  indolem  imitantur  ,  uti  fequenti  dicetur  paragrapho  ,  periculo  fae¬ 
pe  non  vacant  ,  &  aetate  provectioribus  Ec  cacochymicis  corporibus  faepe  le- 
thales  funt  .  Atque  illae  febres  faepe  ad  plures  protrahuntur  menfes  ,  imo 
&  ad  vernum  tempus  ufque  aegros  quandoque  tenent,  uti  in  quartanis  au¬ 
tumnalibus  toties  obfervatur .  Pefiima  autem  illa  fymptomata  ,  ventris  indu- 
ratio  ,  tumores  hydropici ,  cachexia  &c.  quae  a  febribus  autumnalibus  fiunt  , 
poft  vernas  febres  nunquam,  vel  faltem  rarifiime,  obfervantur  .  Curatio  autem 
pariter  longe  differt  :  nam  in  vernis  febribus  quandoque  vix  ulla  medela  re¬ 
quiritur  ,  cum  fibi  relictae  fponte  ceffare  foleant  ;  in  autumnalibus  vero  febri¬ 
bus  longe  operofiori  arte  opus  faepe  eft,  uti  in  curatione  harum  febrium  poftea 
dicetur  :  fic  &  autumnales  febres  longe  magis  proclives  funt ,  ut  intercalari 
die  novum  paroxyfmum  excitent ,  quam  vernae  5  atque  laaufea  ,  vomitus  , 
anxietas  ,  aliaque  febres  intermittentes  comitantia  fymptomata  ,  longe  faevio- 
ra  in  autumnalibus  obfervantur  .  Praeterea  quartanae  autumni  foboles  funt 
imprimis  ,  &  reliquarum  intermittentium  maxime  diuturnae  :  &  tertianae  au¬ 
tumnales  quandoque  in  quartanas  mutantur,  quod  in  vernis  tertianis  nunquam 
contingit  (n)  .  Unde  &  Hippocrates  (0)  dixit ,  aefiivas  quartanas  plerumque 
breves  exiftere  ,  autumnales  vero  longas..  Et  in  genere  de  omnibus  morbis 
pronunciavit,  quod  Autumno  in  univerfum  morbi  acutijfimi  fint ,  maxi* 
me  Uthales  ;  ver  autem  fal uberrimum  minime  exitiale  (pj  . 
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Patet  ergo  ex  didis ,  quanta  diverfitas  inter  vernas  intermittentes  &  au¬ 
tumnales  Iit  5  imo  adeo  oppofita  harum  Indoles  efl ,  ut  una  aliam  fuget .  Ob- 
fervaverat  jam  Galenus  (q) ,  tertianam  non  exquifitam  autumno  incepiffe  , 
atque  in  ver  ufqne  perduraffe  .  Quartanas  autumnales  circa  fequens  proxime 
vernum  tempus  folvi ,  quotidianis  obfervatis  conflat .  Neque  videtur  hoc  tan¬ 
tum  pendere  a  folo  verno  tepore  ,  quo  languentia  diuturnis  morbis  corpora 
tam  pulchre  refocillantur  :  fed  potius  a  mutata  epidemica  diathefi ,  quae  noa 
amplius  autumnalium  morborum  genio  favet .  Obfervavit  enim  Sydenha- 
mus  (r)  9  tertianas  vernales  9  ob  phlebotomiam  <&*  catharjin  indebite  celebra¬ 
tas  ,  regimen  infiuper  cum  morbo  male  quadrans  ,  moras  traxifie  etiam 
ufque  ad  tempus  illud  9  quo  autumnales  folent  invadere  9  quae  tempeflas  , 
cum  hujus  morbi  genio  fit  admodum  contraria  j  eundem  continenter  exfiin- 
guit .  Autumnalis  enim  tempeflatis  varietas  ,  &  major  aeris  inclementia  ex 
fu  a  natura  potius  morbis  favent ,  adeoque  ab  hac  caufa  tertianarum  verna¬ 
lium  productarum  curatio  exfpedari  nequit . 

§.  748.  |f"\l!in  &  faepe  initio  autumni  aemulantur  exacte  indolem 
\jP  continuarum,  oh  longiores  &  duplicatos  paroxyfrnos3 
dum  tamen  indoles  &  curatio  plane  diverfae  funt. 

Notaverat  jam  Celfus  (f) ,  quod  in  febribus  intermittentibus  acceffiones 
interdum  quoque  confundunt ur9  fc  ut  notari  neque  tempora  earumyneque  fpa - 
iia  pojfmt .  Unde  cum  nunquam  febre  liber  inveniatur  aeger  ,  faepe  morbus  a 
minus  peritis  pro  febre  continua  habetur  ,  atque  fimilis  medela  adhibetur  ,  ac 
in  febribus  continuis  inflammatoriis  fieri  folet  .  Quando  autem  prius  febris  le¬ 
gitimum  intermittentis  cujufdam  typum  habuit,  &  deinde  duplicatis  &  produ- 
dis  paroxyfmis  in  continuam  febrim  tranfit,  uti  in  quadam  epidemica  conftitu- 
tione.  poli  tertium  vel  quartum  intermittentium  paroxyfmum  fadum  faepe  fuif- 
fe  notat  Sydenhamus  (t)  ;  facile  cognofcitur,  cujus  profapiae  morbus  fit.  Lon¬ 
ge  autem  difficilius  efl  ,  hoc  diflinguere,  ubi  ab  initio  morbi  febris  nullam  oh- 
fervabilem  intermifiionem  habet .  Illis  annis,  quando  febres  intermittentes  ad¬ 
modum  in  hac  urbe  grafTabantur  ,  plures  tales  cafus  vidi ,  ubi  fub  larva  febris 
continuae  intermittens  decurrebat.Diferte  autem  hoc  monuit  Sydenhamus  (0), 
dicens  :  Obfervandum  efl  etiam  ,  quod  in  principio  febrium  intermittentium 
(epidemicarum  praecipue ,  quae  autumno  contingunt)  haud  ita  in  proclivi  efl9 
typum  fub  primis  invafonis  diebus  rite  diflinguere  ,  quandoquidem  febre  con¬ 
tinua  adfcita  primum  adori  untur^ne  que  facile  efl  aliquamdiu  9  nifi  diligenter 
adverteris  animum 5  quidquam  aliud  praeter  ali  qualem  morbi  remifiionem  de¬ 
prehendere,  quas  tamen  paulatim  in  perfeclam  definit  intermifiionem typum 
anni  tempeflati  apte  refpondentem  .  Novimus  autem  talem  febrim  ,  quamvis 
longioribus  &  multiplicatis  paroxyfmis  continuam  mentiatur  ,  ad  claf- 
fem  intermittentium  ^pertinere  ex  epidemica  conflitutione  3  nam  eodem  tem¬ 
pore 

(q)  Method.  Med.  adGlaucon.  Lib.I.  cnp.9.  Charter,  Tom.X.  pag.^x. 

(r)  Sea.I.  cap.^.  pag.  100.  (f)  Lib.  III.  cap.  4.  pag.  1  1 7. 

(t  )  InEpiftol»/*  refponfor«pag.37^.  (u)  Setf.i.  cap»^  Pa£*IC4« 
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pore  piares  femper  obfervantar  laborare  tertianis  duplicatis  ,  vel  &  quar¬ 
tanis  triplicatis  quandoque  ,  cum  manifefta  tamen  intermiflione  .  Praeterea 
fi  in  tali  febre  fenfibilis  remilTio  &  exacerbatio  contingant ,  tunc  fcimus  , 
neque  ad  fynochos  ,  neque  ad  febres  acutas  continuas  pertinere  ,  fed  ex  ge« 
nere  continuarum  remittentium  efie  ,  quae  faepe  ex  intermittentibus  fiunt  , 
uti  ad  §.  738.  dictum  fuit.  Videtur  autem  ilia  intermittentium  in  conti¬ 
nuas  degeneratio  ab  aeris  calore  pendere  imprimis  .  Novimus  enim  ,  uti 
poftea  dicetur  in  curatione  intermittentium  ,  per  calida  nimis  remedia  data 
febrim  intermittentem  mutari  pofie  in  continuam  $  atque  videtur  idem  hic 
fieri  .  Nam  haeC  febrium  fpecies  non  obfervatur  fere  nifi  tali  conftitutione  , 
qua  intermittentes  epidemice  graffantur :  verum  praecedenti  paragrapho  di- 
<51  um  fuit  7  tunc  illas  eo  citius  incipere  ,  &  menfe  Julio  jam  prodire  ,  quan¬ 
do  magnus  adhuc  in  aere  calor  eft  .  Quo  plus  vero  ad  hyemem  vergit  annus  , 
eo  plures  intermittentes  genuinae  apparent ,  &  continuarum  illarum  febrium 
numerus  decrefcit :  unde  Sydenhamus  diferte  monuit  ,  in  principio  febrium 
intermittentium  illas  continuas  febres  obfervari  . 

Magni  autem  momenti  eft  in  praxi  medica  haec  diftinguere  polle  ,  quia  nec 
venae  fe&io  ,  nec  alia  debilitantia  remedia  adeo  locum  habent  in  his  febribus, 
quae  ,  ex  intermittentium  genere  cum  fint  ,  continuas  mentiuntur  tamen . 
Similem  enim  curam  requirunt  ac  intermittentes  ,  quibus  talia  nocere  poftea 
patebit ,  quando  de  illarum  curatione  agetur  .  Imo  non  dubitavit  Sydenha - 
mus  (%)  corticem  Peruvianum  in  talibus  febribus  adhibere  ,  optimo  quidem 
cum  fucceflu  *  qui  in  vere  continuis  febribus  nihil  proficit  . 

§.  749«  YNcipiunt  cum  ofcitatione  ,  pandiculatione ,  laflitudine^ 
JL  debilitate  ,  frigore  ,  horrore  ,  rigore  ,  tremore  ,  pallo.* 
re  extremorum  ,  refpiratione  difficillima  ,  anxietate,  naufea,  vomi¬ 
tu  ,  pulfu  citato  ,  debili ,  parvo  ,  fiti  maxima  .  Haec  prout  majoraf 
pluraque  fimul ,  eo  febris  pejor ,  atque  in  fiibfequente  tempore  ca¬ 
lor  ,  &  caetera  fymptomata  pejora  :  &  hic  gradus  febris  primus  9 
Incremento  refpondens  continuarum  ,  &  reliquorum  maxime  peri- 
culofiis  -  lirina  tum  ut  plurimum  eft  cruda  ,  &  tenuis  .  Incidens 
cadavera  mortuorum  in  primo  hoc  ftadio  febris  intermittentis,  poft 
anhelitus ,  flifpiria  ,  ignaviam  ,  inveni  fanguinem  crafsum  ,  impa- 
cfum  pulmonibus,  femper  tum  fuerunt  pulfiis  parvi,  frequentes, 
inordinati.  Harv.  exercit.  anat.  Cap.  16 . 

Confiderandum  jam  eft ,  qnlbnfnam  cum  phaenomenis  febris  intermittens 
incipiat ,  quomodo  dein  increfcat ,  &  fummum  vigorem  adepta  decrefcat  ite¬ 
rum  ,  donec  in  perfe&am  «ir vps£!«v  definat .  Omnia  autem  modo  dicenda 
phaenomena  obfervantur  etiam  in  homine  antea  fano  ,  dum  primus  paroxyf- 
mus  ingruit ,  vel  ubi  a  praecedentibus  paroxyfmis  emerfit ,  &  optime  fe  ha¬ 
bere  videtur  .  A  prj. 


(  a?  )  Ephi.  I.  Refpotifor.  pag.  3  83. 
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Primum  fere  fignum  eft  ofcitatio  ,  St  pandiculatio  ,  qua  omnia  membra  ex¬ 
tendunt  &  leviter  movent  ,  cum  oble&amenti  cujurdam  faepe  fenfu  *  mox 
fuccedit  laflitudo  &  totius  corporis  gravitas ,  8t  major  debilitas  ,  fic  ut  cor¬ 
pus  vix  fuftinere  amplius  poflint  .  Eodem  tempore  ungues  pallere  incipiunt ; 
atque  ex  hoc  pallore  ingruentem  fibi  paroxyfmum  quartanarii  fatis  diftingue- 
re  noverunt :  paulo  poft  apex  nafi  ,  digiti  manuum  Sc  pedum  pallent,  uti  0 1 
labia  ,  &  oculorum  canthi *  fimulque  tunc  frigus  fentiri  incipiunt  ,  &  totum 
corpus  concutitur  ,  ac  fi  aqua  frigida  perfunderetur  .  Unde  primum  illud 
febris  intermittentis  principium  te?npus  exhorrefcientiae  vocavit  Sydenha - 
mus  (y  ) ;  atque  inde  hoc  fymptoma  ortum  credidit  ,  cjuod  materia  febrilis  , 
quae  nondum  turge fcens  a  majja  [anguinea  utcunque  ajfimi lata  fuerat ,  jam 
tandem  non  folum  inutilis  ,  verum  inimica  naturae  fa&a  ,  illam  exagitet 
quodammodo  ,  atque  lacejfat ;  ex  quo  fit  »  ut  ?taturali  quodam  fenfu  irritata , 
ac  quafi  fugam  molita  »  rigorem  in  corpore  excitet  atque  horrorem  averfatio - 
nis  fuae  tefiem  &*  indicem.  Eodem  plane  modo  ,  quo  potiones  purgantes  a  de~ 
li  catulis  affumtae  ,  aut  etiam  toxica  ,  incaute  deglutita  ,  horrores  fatim  in~ 
ferre  [olent .  Simul  tunc  adeft,  vel  paulo  poft  fequitur  ,  tremor  totius  ple¬ 
rumque  corporis  ,  in  multis  a  maxillis  incipiens  ,  quae  celerrime  faepe  Sc  al¬ 
ternis  vicibus  diducuntur  Sc  adducuntur*  unde  dentes  ad  fe  mutuo  alliduntur, 
&  faepe  tanta  vi  ,  ut  in  quartanario  fene  dentes  cecidiffe  viderim  ,  quamvis 
ante  morbum  adhuc  fatis  firmi  viderentur.  Quandoque  adeo  moleftus  Sc  diu¬ 
turnus  ille  tremor  in  toto  corpore  eft  ,  ut  ab  invitis  illis  mufculorum  concufli- 
bus  fumma  defatigatio  fieret ,  Sc  finito  paroxyfmo  tanta  maneret  debilitas  ,  Sc 
dolor  in  omnibus  membris  ,  ut  vix  artus  movere  poffet  virgo  ,  mobiliffima  in 
genere  nervofo  ,  quae  tertiana  autumnali,  poft  aliquot  paroxyfmos  in  quarta¬ 
nam  degenerante  ,  laborabat .  Dedi  ,  cum  fufficere  his  malis  non  poffe 
videretur  ,  corticem  Peruvianum  *  Sc  ,  quod  mirabar  ,  ceflaverunt  enormes 
illi  tremores  :  febris  vero  quartana  ,  fed  placida  ,  per  totam  hyemem  manfit* 
verno  dein  tepore  fenfim  Sc  fponte  fu  a  fo  luta .  Quandoque  tantum  frigus  na- 
fcitur  ,  imprimis  in  fenibus  quartana  laborantibus  , .  ut  membra  rigeant ,  pe¬ 
nitus  immobilia  ,  &  nulli  fere  articuli  fle&i  pofiint  . 

Pleraque  autem  haec  fymptomata  docent  ,  liberum  Sc  aequabilem  fpirituum 
motum  per  nervos  tunc  turbari  &  impediri  5  uti  patet  ex  illis,  quae  §.  627. 
Sc  660.  de  Tremore  ,  Sc  Debilitate  febrili ,  di£la  fuerunt .  Simul  autem  vi¬ 
tales  funcdiones  turbantur  :  frigus  enim  extremorum,  uti  di&um  fuit  ad  §.621., 
attritum  liquidorum  in  vafa  Sc  fe  mutuo  minorem  ponit  ,  adeoque  liquidum 
ad  extrema  ftagnare  *  cor  ergo  minus  contrahi ,  minus  evacuari  ,  adeoque  Sc 
minorem  influxum  fpirituum  cerebelli  efib  .  Cum  autem  frigore  contraclae 
venae  ,  Sc  fnbfu Itibus  trementium  mufculorum  preflae  ,  fanguinem  fnis  cavis 
contentum  verfus  cor  dextrum  derivent  *  interimque  cor  ,  minus  valide  con- 
traclum  ,  fe  tam  facile  evacuare  nequeat ,  dum  Sc  in  arteriis  major  relidentia 
■ad eft  *  patet  7  maximam  fanguinis  copiam  in  venis  magis  circa  cor  dextrum, 
Sc  in  finibus  ,  Sc  in  pulmone  ,  debere  colligi  *  unde  anxietas  nafcitur  (  vide 
§.631.),  &  omni  refpirationis  molimine  nituntur  viam  fanguinis  ex  corde 
dextro  per  pulmonem  in  cor^finiftrum  expedire  .  Cum  autem  pulmo  ,  in 
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vafis  (anguineis  repletiffimus  ,  tunc  ab  aere  infpirato  difficilius  expandi  po fiit, 
hinc refpiratio difficillima  fit.  Cor  vero  irritatum  continuo  (anguinis  per 
pulmonem  tranfprefli  influxu  ,  &  copia  circa  cor  dextrum  colledi  ,  palpitat 
celerrime  \  unde  pulfns  citati  quidem  ,  fed  debiles  fimul  &  parvi  ,  quia  parci 
tantum  copia  fanguinis  in  arterias  exprimitur  ,  quae  illis  dilatandis  non  fuffi- 
cit :  de  qua  re  antea  in  Commentariis  §.  576.  didum  fuit .  Solent  fere  fem- 
per  naufea  &'  vomitus  adede  hoc  tempore  ,  adeoque  &  naturales  functiones 
turbantur  .  Cum  autem  probatum  fuerit  in  Commentariis  §,  6  >6. ,  liquorum 
immeabilitatem  merito  inter  fitis  febrilis  caufas  numerari  ,  patet  fatis  ratio  p 
quare  fitis  maxima  hoc  febris  tempore  adfit  ,  cum  &  ad  extrema  ftagnent  hu¬ 
mores  ,  &  circa  cor  &  pulmones  immeabilis  fanguis  accumuletur  . 

Omnia  autem  modo  enumerata  fymptomata  febri  intermittenti  potius  adede 
inveniuntur  ,  quam  febribus  continuis  :  nam  in  illis  raro  vel  nunquam  tam 
validum, nec  tam  diuturnum, frigus  adefticumqne  febris  continuae, nifi  omnium- 
acntiffima  fuerit ,  incrementum  non  tam  velox  fit,  quam  febris  intermittentis, 
raro  in  febris  continuae  initio  omnia  haec  fymptomata;  adfunt ,  vel  nunquam 
faltem  tam  valida  .  Unde  &  ex  his  incipientem  febrim  intermittentem  a  con¬ 
tinuis  utcunque  diftinguere  podumus  .  Atque  ideo  Galenus  (%)  dixit:  Quae 
igitur  cum  rigore  invadunt ,  non  abs  re  ex  earum  numero  ejje  ,  quae  circuitu 
quodam  repetunt »  duxeris  .  Quandoque  tamen  contingit  ,  ut  primus  febrium 
intermittentium  paroxyfmus  levior  fit,  adeoque  non  adeo  mplefta  haec  fympto- 
mata  habeat . 

Cum  autem  ,  uti  ad  §.  3.  dictum  fuit,  cujufque  morbi  tanta  fit  magnitu¬ 
do  ,  quantum  a  naturali  flatu  recedit  \  patet  fatis  ,  eo  pejorem  ede  febrim  in¬ 
termittentem  ,  quo  fymptomata  enumerata  majora  &  plura  fuerint  .  Praete¬ 
rea  obfervatur  femper  ,  quo  frigus  ,  tremor  ,  pallor  &c.  pejora  fuerint  ,  eo 
majorem  poftea  calorem  fequi ,  &  validiora  ede  illa  fymptomata  ,  quae  fe- 
quentem  febris  flatum  comitari  folent  ,  nifi  frigoris  febrilis  tempore  fu  doce¬ 
tor  aeger  .  Illa  enim  caufa  ,  qualifcunque  demum  fuerit  ,  quae  intermitten¬ 
tis  febris  paroxyfmum  excitat ,  dum  incipit  agere  ,  vitales  ad  io  nes  ,  pulfum 
&  refpirationem  ,  &  calorem  ,  qui  inde  pendet ,  turbat  &  laedit  i  unde  ,  quo 
validior  haec  fuerit ,  eo  majori  molimine  vita  adhuc  fu  perfles  indiget,  ut  illam 
fuperet  &  expellat  de  corpore  ,  vel  faltem  reddat  non  aduofam  .  Verum 
illud  vitae  ,  in  caufam  morbofam  agentis  ,  molimen  ,  circulationis  impetu  8c 
Velocitate  audis ,  efficaciam  fuam  prae  flat  j  unde  patet  ratio,  quare  tantus 
calor  pofl  validum  frigus  febrile  fequatur  .  Praeterea  dum  in  valido  frigore 
febrili  in  venis  majoribus  circa  cor  dextrum  &  finu  venofo  ,  uti  &  in  pulmo¬ 
ne  ,  fanguis  fere  flagnat  ,  difponetur  ad  concretionem  ,  &  ,  exprefTo  folo  te- 
nuidimo  ,  refiduae  moleculae  plus  cohaerebunt  }  hinc  dum  incipiunt  minui 
illaobflacula  circa  extremitates  arteriarum  ,  fanguis  corde  pulfus  majori  cum 
attritu  per  ultimas  arterias  in  venas  tranfibit ,  adeoque  augebitur  calor  (  vide 
§.  67$,  )  ?  donec  refoluta  illa  (anguinis  immeabilitate  ,  &  fubada  vel  expulfa 
caufa  paroxyfmi ,  redeat  priflina  circulationis  aequabilitas  . 

Cum  autem  febres  intermittentes  duplici  ratione  confiderari  poffint ,  qua¬ 
tenus  nempe  attenditur  ad  illa  ,  quae  in  fingnlis  paroxyfmis  contingunt ,  vei 
TomdV.  ~  N 
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quando  omnes  paroxyfmi  talis  febris  fiimil  conftderantur  j  patet ,  fingulos  pa- 
roxyfmos  habere  futim  initium,  incrementum,  &  flatum  ,  uti  de  febribus  con¬ 
tinuis  didum  fuit  §.  J90.  j  tuncque  comparando  inter  fe ,  primus  hic  febris 
intermittentis  gradus  refpondebit  illi  fladio  continuarum  fe  urium,  quod  incre¬ 
mentum  vocatur  ,  in  quo  nempe  magis  magifque  minuuntur  ea  ,  quae  de  fa- 
nitate  fupererant ,  &  contra  augentur  illa  ,  quae  a  morbo  pendent  .  Si  vero 
de  omnibus  parox/fmis  febris  intermittentis  fimui  agitur  ,  tunc  ejus  febris  in¬ 
crementum  adeffe  dicitur  ,  quamdiu  paroxyfmus  duratione  ,  &  numero  &  ve¬ 
hementia  fymptomatum  proxime  praecedentem  excedit . 

Maxime  autem  periculofum  effe  illum  primum  febris  gradum  patet ,  fi  coa¬ 
dderentur  fymptomata  tunc  praefentia  ,  quae  vitalium  functionum  infignem 
laefionem  demonflrant .  Sanguis  enim  ,  uti  di&um  fuit ,  circa  cor  dextrum 
&  in  pulmone  accumulatur  ,  pauculum  tantum  in  cor  finiflrum  tranfit  ,  quod 
tremulo  motu  palpitans  per  arterias  ,  frigore  contractas  ,  ilium  tranfprimere 
nequit  ad  extrema  corporis  ufque  ,  adeoque  patet  ,  vitalem  motum  humorum 
ex  corde  in  arterias  ,  &  ex  arteriis  in  venas  ,  &  dein  in  cor  iterum  ,  turbari 
&  impediri ,  cumque  ab  his  vita  pendeat ,  uti  ad  §.  1.  dictum  fuit ,  apparet 
hoc  febris  tempore  ipfam  vitam  m  difcrimen  venire.  Verum  quidem  e/t  , 
fequenti  febris  fladio  haec  obflacula  folvi  ,  liberamque  denuo  redire  humorum 
circulationem  j  atque  ideo  pauciffimos  exflingui  homines  in  febrium  intermit¬ 
tentium  paroxyfinis  ,  fi  fimui  coniideretur  ingens  numerus  illorum  ,  qui  his 
febribus  corripiuntur  j  interim  tamen  verum  efl ,  maximum  periculum  adefle 
primo  illo  febris  fladio,  il lofque  ,  qui  febribus  his  pereunt,  illo  tempore 
mori .  Summorum  Medicorum  obfervata  fuffragantur  modo  di£tis  .  Sic  ty- 
denhamus  (a  )  notat ,  quod  qui  ex  febribus  intermittentibus  moriuntur  ,  fi 
quidem  in  paroxyfimo  pereant ,  in  primo  illo  tempore  (exhorreficentiae  fcilicet  ) 
fato  fungantur  ;  nam  fi  ad  tempus  effervefcentiae  pertigerint ,  / 'altem  pro  illa 
vice  non  moriuntur  #  Senibus  autem  quandoque  hoc  contigifie  ,  ut  in  ipfo  vel 
primorum  paroxyfmorum  rigore  deficerent,  alibi  (b)  monet .  Sic  Hollerius  ( c ) 
vidit  9  in  eo  rigore  ,  qui  initium  erat  quartanae  accejfionis *  aegram  mulierem 
extingui  .  Idemque  Hofmannus  fuis  obfervationibus  confirmat  (d) .  Magnum 
pondus  his  addunt  illa  ,  quae  Harvaeus  (e)  in  cadaveribus  illorum  ,  qui  in  pri¬ 
mo  harum  febrium  fladio  defundti  fuerant ,  invenit ,  fic  enim  habet  :  In  ter¬ 
tianae  febris  principio  morbifica  caufia  cor  petens, circa  cor  pulmones  quan - 
do  immoratur  ,  anhelofios  ,  fufpiriofos  ignavos  facit  9  quia  principium  ag¬ 
gravatur  vitale  ,  &  fcmguis  pulmones  impingitur  ,  incrajfiatur,  non  tranjifi 
{ hoc  ego  ex  dijfe&ione  illorum  ,  qui  in  principio  accejfionis  mortui  fiunt,  exper¬ 
tus  loquor) 9  tunc fiemper  puljus  frequentes  ,  parvi  ,  &  quandoque  inordinati 
fiunt  ;  ab  adaullo  vero  calore  ,  attenuata  materia ,  apertis  viis  <3*  tranfitu  fafto9 
incalefcit  univerfium  corpus  ,  pulfius  majores  fiunt  vehsmentiores,  ingravem 
ficente  paroxyfimo  febrili .  Ubi  enim  calor  febrilis  pofl  frigus  fequitur,  .nolimus 
expeditas  iterum  effe  vias  fanguini  pulfo  ad  extrema  corporis  ufque  ,  adeoque 
omnia  obflacula  foluta  effe  ,  tam  ilia  ,  quae  a  vaforum  contractione  ,  quam 

quat 

(rf)  Se6le!»cap.^.pag.94a  (&)  Ibid.pag.i  1?*  (e)  In  Coac.Hippocr.pag.30z» 

(  d)  Medicin.  ratiori.  fyftem.  Tcm.  IV.  part.  I,  pag,  81. 

(e)  Demotu  cordis  cap. 
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quae  a  liquidorum  immeabllitate  fada  fuerant  3  adeoque  fotam  cantum  circu¬ 
lationis  velocitatem  au  clam  fupereffe  ,  quae  brevi  in  his  febribus  fopietur:  un¬ 
de  nullus  metus  eft  ,  ut  hoc  paroxyfmo  pereat  aeger.  Verum  quidem  eft  ,  quod 
in  homine  plethorico  ,  per  calorem  febrilem  rarefado  fanguine ,  vafa  quando- 
que  rumpi  poffent  in  cerebro,  pulmone  &q.  lethali  cum  eventu  5  fed  tunc  fatis 

Eatet ,  in  tali  cafu  mortem  non  pendere  a  febre  ut  unica  caufa  ,  neque  adi  eri- 
i  polle  illis  ,  quae  in  omni  febre  intermittente  obtinent ,  de  quibus  hic  tan- 
tum  agitur , 

lirina  vero  plerumque  hoc  febris  intermittentis  tempore  cruda  &  tenuis 
efie  folet ,  ob  conftrida  vafti  ,  debiles  vires  cordis  ,  &  potum  faepe  copio- 
fum  ingeftum  3  unde  per  renes  tantum  tenuifliina  Sc  mere  aquofa  fere  fanguinis 
pars  tranfit . 

Videantur  8c  illa,  quae  de  fympt ornatibus  frigoris  febrilis  dida  fuerant 

§•  576'  577 •  S7& 

§.  7jo.  ¥  J|  Une  tetum  (749.)  excipit  alter,  incipiens  cum  calore  f 
|  |  rubore  ,  refpiratione  forti,  magna,  liberiore,  anxieta¬ 
te  minori,  pulfii  majori ,  rebulli  ori  que  ,  fiti  magna,  dolore  artuum 
&  capitis  magno  ,  Urina  plerumque  rubra,  relpondet  £k(jl§  fe^ 
trium  continuarum . 

Poftquam  per  aliquod  tempus  ,  longitudine  varium  pro  diverfa  febris  indo¬ 
le  ,  anni  tempeftate  ,  aegri  temperie  &  aetate  (vide  §.  575.)  ,  duravit  primum 
illud  febris  intermittentis  ftadium  ,  incipit  frigus  minui  &  tremor,  calorque 
gradatim  redit  in  extremis  corporis  partibus  3  fimnlque  pallor  evanefeit  9  & 
redit  rubor  3  refpiratio,  qnae  ante  difficillima  erat-,  liberior  redditur  ,  tan- 
demque  audo  calore  fortis  &  magna  fit  3  fanguis  enim  ,  qui  antea  fere  flag na¬ 
bat  circa  cor  &  pulmones,  jam  libere  tranfit  ,  fed  rapido  fimul  motu  ,  unde 
&  audam  refpirationem  requirit  ,  ut  eodem  temporis  fpatio  major  fanguinis 
copia  per  pulmonem  trajici  poffit .  Anxietas  autem  ,  quae  tempore  friororis 
febrilis  ob  fanguinis  egrefium  ex  corde  impeditum  (vide  §.  631.)  aderat  ,  mi¬ 
nuitur  ,  dum  decrefcunt  obftacula  3  fimulque  pulfus  major  &  robuftior  fit 
quia  cor  contentum  fuis  cavis  fanguinem  jam  in  arterias  circa  extrema  fua 
pervias  propellit  .  Sitis  tamen  faepe  adhuc  magna  adeft  ,  partim  ob  humo¬ 
res  nondum  opitus  folutos  ,  partim  etiam  ob  ficcitatem  linguae  &  oris , 
quae  calorem  Febrilem  comitari  folet :  faepe  etiam,  uti  poftea  videbimus, 
putrida  biliofa  colluvies  in  primis  viis  adeft  ,  quae  calore  febrili  mota  & 
pejor  reddita  fitim  validam  producere  valet  (  vide  §.636.).  Dum  autem 
per  tremores  illos  praegreftos  tot  &  tam  validis  faepe  concuftibus  agitatae  fue¬ 
runt  partes  mufculofae  ,  non  mirum  eft,  artus  dolere  ,  dum  fanguis  jam  ma¬ 
gno  fatis  impetu  &  velocitate  per  has  partes  movetur  .  Quia  autem  calore 
febrili,  &  auda  circulationis  velocitate  ,  vafa  magis  diftenduntur  ,  dolor  ca¬ 
pitis  magnus  faepe  adeft  hoc  febris  tempore  .  Urina  autem  coloratior  folet 
effe  ,  quam  in  frigore  febrili ,  ob  majorem  attritum  fluidorum  ad  vafa  8c 

plerumque  rubet ,  magis  minnfve  colorata  pro  varia  febris  intenfitate,  &  potus 
'alium t i  copia »  .  r 

Hoc 


N  2 
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Hoc  febris  intermittentis  Badium  Sydenhamus  (f)  vocavit  tempus  ebulli¬ 
tionis  ,  live  fermentationis  (  quo  autem  fenfu  haec  vocabula  intellmenda  ve¬ 
lit ,  alibi  (vj  dixerat ) ,  qua  nempe  natura  uti  confuevit  ,  ut  in  febribus  mor- 
bofam  materiam  iublgat  ,  &  expellat  de  corpore  .  Refpondet  autem  hic  Batus 
febris  intermittentis  vigori  febrium  acutarum,  quia  poBea  fenlim  remittunt 
omnia  fymptomata  ,  &  febris  decrefcit .  Differt  tamen  in  eo  ,  quod  in  vi¬ 
gore  febrium  accitarum  aequo  quafi  Marte  dimicet  natura  cum  maxima  morbi 
vehementia,  &:  incerto  quidem  eventu,  cum '  aliquando  morbum  fuperet , 
quandoque  &  vida  fuccumbat ,  utipn  Commentariis  §.  590,  didlum  fuit ,  in 
febribus  vero  intermittentibus  certi  Bimus  ,  quod  in  hoc  paroxyfmo  natura 
morbo  praevalebit  ,  cum  illi  ,  qui  perituri  Bint  ,  primo  febris  Badio  exBin- 
guantur  ,  uti  praecedenti  paragrapho  didam  fuit  . 

§.  7/1.  rpUm  ultimo  ingens  plerumque  fudor ,  remiffio  omnium 
j  fymptornatum  ,  Urina  crafsa  5  ftdimentum  lateri  con- 
tuib  llniile  5  (eranus ,  ccvv.p£fyf&  ?  lafiitudo,  debilitas. 

Sequitur  tunc  ultimum  Badium  febris  intermittentis  ,  quod  tempus  defpu- 
mationis  dixit  Sydenhamus  {b)  ,  monens  ,  fe  illo  nomine  nihil  aliud  intelligs- 
re  ,  quam  materiae  febrilis  jam  fubadae  ,  &  quafi  devidae  ,  expulbonem  , 
live  feparationem  .  Videtur  autem  haec  expulfio  per  (udores  &  urinas  impri¬ 
mis  fieri fere  femper  enim  fumrnum  paroxvfmi  vigorem  fudor  fequi  folet ,  & 
plerumque  fatis  profufus  ,  calidus  ,  toto  corpore  manans  .  Dum  enim  &  in 
frigore,  &  calore  febrili ,  magna  litis  adfuit  ,  copiofo  potu  Ingefio,  fanguis 
«tenuis  liquidi  copia  abundat  ,  dumque  fimul  auda  circulationis  velocitas 
adefi  ,  &c  libera  humorum  circumdudio  per  omnia  vafa  corporis  rediit  tem¬ 
pore  caloris  febrilis  ,  per  cutis  calidae  jam  ,  &  ledi  tepore  fotae  ,  vafcula 
exhalantia  facilem  viam  invenit  aquofa  fanguinis  pars  ,  &  fudoris  fpecie  exit . 
Magnum  autem  ab  hoc  fudore  levamen  percipere  folent  aegri ,  &  eodem  tem¬ 
pore  omnia  fymptomata  ,  quae  calorem  febrilem  comitabantur  ,  minuuntur  , 
le*  aeger  ad  perfedam  dnvps^Uv  venit.  Accidit  quandoque  eodem  hoc  tem¬ 
pore  ,  quandoque  &  in  prioribus  febris  Badiis  ,  vomitum  accedere  vel  & 
alvum  folvi,  ficque  etiam  per  has  vias  materiam  febrilem  expelli  $  fere  femper 
tamen  fudor  paroxyfmum  febris  intermittentis  claudit  .  Pulchre  haec  nota¬ 
vit  Galenus  (i)  ,'nbi  tertianae  exquihtae  decurfum  defer  ibit  .^dicens  :  Et  jam 
<bibendi  tempus  ndejt  aegrotanti^  &  Jiatim  -pof  potum  plurimus  vapor  calidus 
fer  cutim  exhalat  ,  fuderis  nuncius  ,  b  1 1  ij  ane  j  'u  pervenit  vomitus  %  vel  alvus 
deorfum  prorumpit  9  biliefum  mejit  &"t\  fupervenit  enim  fudor  vapor  ofus 
&  calidus  ,  quemadmodum  in  balneo  ,  Totum  vero  corpus  ipfis  aequali - 
ter  f  udat ,  talifque  >ejt  pulfus  qualis  fanorum  in  exercitationibus  &  balneis » 
velox  fci licet  ,  ac  magnus  ac  vehemens  frequens  . 

lirina  autem  emifia  hoc  fudoris  tempore  ,  vel  Sc  poB paroxyfmum  finitura  , 

faepe 


(/)  Se<ft.T.  rap.y.  pag/94.  (  g  )  cap.4«  pag,<pS.  yp» 

(  b  )  Stil.I,  cap.^.  pag.pq.  (  i  )  De  Crifta  Lib.ll.csp.4,  Gharter.  Tom.Vlil. 
fag.  41*, 
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faepe  feqaenti  modo  fe  habet :  dum  emittitur  ,  rubicunda  efl  ,  tota  quafi  fa- 
ponacea  Sc  fpumefcens  ,  deinde  ,  poflquam  fletit  per  aliquod  tempus  ,  pelli¬ 
cula  in  fummitate  urinae  apparet ,  valis  continentis  lateribus  accreta  :  in  fun¬ 
do  autem  vafis  magna  copia  fedimeoti  haeret ,  quod  colore  fao  laterum  co¬ 
ctorum  ,  vel  boli  Armenae  ,  pollinem  imitatur  \  unde  &  haec  urina  lateritia 
folet  vocari  .  Adeo  autem  frequenter  talis  urina  poli:  febrium  intermitten¬ 
tium  paroxyfmos  apparet ,  ut  latentes  fub  aliena  larva  quandoque  has  febres 
hoc  imprimis  figno  cognoverit  Sydenhamus  (  ^  ) .  Notat  enim  ,  quandoque 
in  confiitutione  quadam  epidemica  contigiffe  ,  ut  earum  par  oxy fimi  non  cum 
rigore  horrore  ,  quos  pofea  febris  excipit  ,  invaderent  ,  fed  aeger  iifdem 
pians  fymptomatibus  tentaretur  *  ac  fi  apoplexia  vera  labora  fiet  9  quae  tamen 
nihil  aliud  effiet  ,  utcunque  hunc  affe&um  aemularetur  ,  quam  i pfia  fibris  ca* 
put  impetens  ,  ut  ex  aliis  fignis  ,  ita  ex  colore  urinae  fiatis  liquebat :  quae 
in  intermittentibus  ut  primum  rubore  fiaturato  exftat  ,  qualis  cernitur  in 
urina  eoum  qui  i&ero  laborant  >  et  fi  non  adeo  intenfe  rubeti  pariter 
fedimemum  deponit  pulverem  laterum  fere  referens  .  Unde  etiam  ,*  tali  uri¬ 
na  confpecfa ,  nullas  evacuationes  per  fanguinis  miffionem  *  purgantia  8zc, 
adhibebat  ,  quas  intermittentibus  adverfari  noverat  >  fed  exfpe&abat ,  donec 
paroxyfmus  fponte  fua  ceifaret  ,  Sc  tunc  dato  cortice  Peruviano  febrim  hanc 
profligabat . 

Notandum  tamen,  non  femper  talem  urinam  hoc  tempore  adelfe ,  nani 
pofl  febres  intermittentes  vernas ,  Sc  imprimis  poli  tertianas  exquifitas  ,  qua¬ 
rum  paroxyfmi  non  ultra  horas  duodecim  extenduntur  ,  urini  fubruffa  ,  vel 
fubfiUv-efcens  ,  faepe  mingitur  ,  cum  nubecula  vel  enaeoremate  •>  quandoque 
&  fedimentum  laeve  ,  aequale  ,  Sc  album  habent  ,  Sc  laeto  omine  ,  cum  Sc  fa¬ 
ciles  ,  Sc  breves  tales  febres  tunc  effe  foleant ;  uti  jam  notavit  Galenus  (l) . 
Imo  &  in  primis  intermittentium  autumnalium  paroxyfmis  quandoque  talis 
urina  non  invenitur ,  fed  plerumque  tunc  tantum  ,  quando  validiores  paro- 
xyfni  adfunt  .  Praeterea  Sc  in  fcorbuticis  talis  urina  apparet ,  licet  febre  in¬ 
termittente  non  laboraverint  (m) , 

Sudorem  autem  illum  fequi  folet  plerumque  blandus  fotnnus  ,  Sc  pofc  hunc 
totalis  febris  remifTio  invenitur y  fed  fupereft  laffitudo  Sc  debilitas,  quibus  febris 
intermittentis  paroxyfmum  ab  ephemera  diilingui  poiTe  ,  didtum  fuit  §.  728.  * 
quando  de  ephemera  agebatur , 

§•  O  Aepe  abeunt  in  acutas ,  periculofas ;  quod  calori  nimia* 

&  motui  excitato  nimis  ,  ut  plurimum  debetur * 

Quamdiu  febres  hae  perferam  intermiffionem  habent ,  raro  ,  vel  nunquam, 
peri  cui  ofae  funt ,  nili  in  fenibus  vei  debiliilimis  hominibus :  ubi  vero  in 
continuas  acutas  degenerant  ,  faepe  admodum  periculofas  funt .  Satis  autem 
in  hanc  mutationem  proclives  effe  febres  intermittentes  ,  patuit  ex  illis  ,  quae 
§.  748.  didta  fuerunt :  tunc  enim  conftitit ,  febres  autumnales  ,  quamvis  pro¬ 
prie 

(*)  Eplft.  i.  Refponf.  pag.  3  $7. 

(jnj  Vide  H.  Boerh.  Inftit.  §•  iooz* 


( l  )  Vide  ‘locum  modo  citatum. 
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prie  intermittentes  ex  ftio  gemo  fuerint ,  tamen  faepe  indolem  continuarum 
aemulari  ?  dum  ob  duplicatos  &  protradlos  earundem  paroxyfmos  nulla  inter- 
miEio  obfervatur  ,  fed  remiffio  tantum  .  Notatum  autem  fuit  ibidem  ,  illud 
tunc  imprimis  contingere  ,  quando  maxime  epidemicae  futurae  citius  in¬ 
gruunt  fub  aetiivis  caloribus  .  Verum  febres  intermittentes  perfe&ae  ,  quae 
aliquot  jam  paroxyfmis  typum  fuum  fervaverant ,  quandoque  in  acutas  con¬ 
tinuas  abeunt  ,  fi  aegri  le&o  incarcerentur  ,  vel  calidis  nimis  remediis  cura 
harum  febrium  tentetur  ^  ficnue  plures  ,  cerebro  affeclo ,  ex  his  febribus  in 
continuas  vergentibus  ,  periiiTe  monuit  Sydenhnmus  (n) ;  timnlque  cavere  jufi. 
fit ,  ne  per  fudorifera  facile  cura  tentetur  in  tertianis  &  quotidianis  febribusj 
imprimis  fi  hae  febres  nondum  certum  typum  induerint ,  in  continuitatis 
vicinia  adhuc  haerentes  .  Alia  autem  occatione  (0)  notavit ,  ti  fudor  ille  , 
qui  intermittentium  paroxyfmum  claudere  folet  ,  ultra  modum,  promoveatur, 
dum  aeger  le£tulo  jugiter  affigitur ,  continuam  febrim  accendi .  Ex  di&is 
autem  fatis  apparet ,  calori  nimio  ,  &  motui  nimis  excitato  ,  illam  mutatio¬ 
nem  intermittentium  in  continuas  tribuendam  efTe .  Sic  virgini  tertiana  la¬ 
boranti  confilium  dabatur  ,  ut  magnam  fatis  copiam  fpiritus  vini ,  &  piper 
contritum  eum  calida  cerevitia  fumeret  $  unde  tertiana  febris  in  continuam 
violentHTimam  mutabatur,  in  qua  per  plures  dies  delirabat ,  redeunte  denuo 
tertiana  ,  dum  acuta  continua  cetia verat ,  fed  admodum  inordinata  ,  cum  pef- 
fimxs  fymptomatlbus ,  &C  pertinaciflima  ( p  )  .  Quartanam  ,  verno  tempore 
calidiffimis  remediis  tra£latam  ,  in  pleuritidem  faevam  trantiitie  vidi  :  non  au¬ 
tem  quartana  manebat ,  dum  pleuritis  timui  aderat ,  uti  in  illo  cafu  in  Com¬ 
mentariis  §  738.  memorato  fiebat  ,  fed  auartanae  paroxyfmus  ,  poti  af- 
fumpta  calidiflima  remedia  ?  non  detinebat  in  d‘nvps%i'«y  5  fed  in  pleuritidem 
mutabatur  * 

§.  T?Ebris  intermittens  fua  tria  tempora  (  749.  770.  1.) 

I  percurrens  ,  fibris  minimis  vafculorum  &  vi/cerum 
magnam  infert  vim  ,  flagnando  ,  obliniendo,  coagulando,  pellendo, 
refblvendo  ,  attenuando  ;  hinc  debilitantur  vatii  ,  morbofa  fiunt  li¬ 
quida  ,  eo  inprimis  genere  mali ,  quo  partes  minus  affimilatas  ,  ree 
aequaliter  n  tilias  habent;  ex  quibus  fimul  acrimonia  exoritur;  unde 
ab  omnibus  fimul  facillima  in  fudorem  proclivitas  multum  debili¬ 
tans  ,  iplo  vilcido  languinis  tranfiudante ;  tum  urina  rcirecrafia, 
turbida ,  jumentofa  ,  pinguis ;  fimilis  faliva  ;  inde  debilis ,  folutus, 
vix  cohaerens  eruor  optima  parte  fpoliatus  ,  refidua  acer  &  crafius 
fimul ;  adeoque  ex  laxis  vafis  ,  &  craffis  acribufque  liquidis  hae  fe¬ 
bres  diuturnae  dein terminantur  aliquando  in  Chronicos,  fcnrbu- 
tum  ,  hydropem  ,  iclerum  ,  leucophlegmatiam  ?  tumores  fcirrho* 
ibs  abdominis ,  &  quae  hinc  lequuntur  mala  , 

SI 

(  n)  KpKlo].  r.  Refponfor.  pag,  27?..  (  0  )  De  PjDtlragra  pay. 

(  P  )  SViedical  Eflays  Tcm.  I.  Cap.  31.  pag.  296. 


f-753-  FEBRIS  INTERMITTENS.  io? 

Si  nane  attente  perpendantur  illa  omnia ,  quae  in  triplici  illo  fladio  fe¬ 
briam  intermittentium  ,  paragraphis  hic  citatis  recenfica  ,  contingunt ,  pote¬ 
runt  intelligi  multi  efferus  ,  qui  ab  his  febribus  in  corpore  fiunt  ,  &  de  qui¬ 
bus  hac  paragrapho  agitur . 

Tenerum  &  molle  juvenis  corpus  poft  mortem  aeris  ambientis  frigus  habet , 
atque  tunc  fic  rigefeere  folet ,  ut  nulla  fere  vi  artus  fledi  pofllnt .  In  fum- 
mo  &  diuturno  frigore  febrili  fimilis  fere  rigiditas  obfervatur  ,  adeoque  pa¬ 
tet  ,  cohaefionem  folidarum  partium  tunc  plurimum  augeri  .  Verum  fucce- 
dente  calore  laxantur  illa  ,  quae  antea  obriguerant  ,  &  ,  auda  velocitate  mo¬ 
tus  circulatorii ,  liquida  majori  impetu  agunt  in  vaforurn  latera  ,  atque  illa 
diftendunt  *  unde  totum  corpus  ,  antea  contractum  Sc  pallidum  ,  nunc  tumet 
&  rubee  .  Dum  autem  validis  &  frequentibus  febrium  intermittentium  pa- 
roxyfmis  haec  bina  contingunt  faepius  ,  debebit  infigniter  minui  folidarum 
partium  corporis  debita  firmitas  .  Durum  enim  lignum  faepius  dedendo  8c 
remittendo  frangitur  ,  &  elateres  fortifiimi  hoc  modo  omnem  vim  fuan  a- 
mittunt  .  Sic  animalium  carnes  ,  hyemali  fi  obriguerint  frigore  ,  fubito  ca¬ 
lore  fuccedente  tenerrimae  fiunt  *  unde  apparet ,  quantum  frigoris  &  caloris 
reciprocae  illae  vicifiitudines  minuere  pomnt  folidarum  partium  robur  . 

Si  jam  conjideretur  ,  tempore  frigoris  febrilis  flagnare  humores ,  fangui- 
nem  mora  &  quiete  in  majoribus  venis  &  finubus  circa  cor  in  concretionem 
tendere  ,  fi  eque  immeabilem  redditum  vafa  obftruere  *  paulo  poli  tamen  in 
calore  febrili  eundem  illum  fanguinem  audis  jam  cordis  viribus  ,  pelli 
per  vafa  }  patet  fatis  ,  illum  difficilius  tunc  tranfire  polle  per  arteriarum  an- 
guflias ,  adeoque  ,  dum  major  refiftentia  eft  circa  arteriarum  fines  ,  debebunt 
plus  dilatari  vafa  *  ergo  &  fibrae  folidae  illorum  tunicas  conftituentes  plus 
diftrahi ,  ergo  &  debilitari  (  vide  §.  25.  3. )  ,  donec  repetito  transfluxu  per 
arteriarum  angufiias  in  venas  refolvantur  &  attenuentur  nimis  cohaerentes 
(anguinis  moleculae  ,  8c  redeat  prilfina  ,  finito  paroxyfmo  3  circulationis  ae¬ 
quabilitas  „ 

Debilitantur  ergo  vafa  ,  fed  &  morbofa  fiunt  liquida  •  Dum  nempe  a 
conditionibus  fanorum  humorum  recedunt  .  Demonftratum  enim  fuit  113 
Commentariis  §,25.  &  44.  ,  requiri  in  folidis  partibus  debitum  robur,  ut 
Ingefta  afiimilentur  naturae  noftrae  ,  &  fluida  habeant  illas  dotes  ,  quae  in 
fan itate  adfunt  .  Cum  ergo  oftenfum  modo  fuerit ,  folidarum  pardum  robu£ 
per  febres  intermittentes  minui  :  patet,  8c  liquidorum  morbofam  degenera¬ 
tionem  neceflario  fequi  debere  7  imprimis  vero  talem  ,  quae  a  minus  perfeda 
partium  affimilatione  ,  &  inaequali  earundem  inter  fe  mifcela  ,  fit .  Dum 
enim  in  frigore  febrili  fanguis  ruber  verfus  interiora  recurrit ,  uti  docet  pal¬ 
lor  corporis  ,  &  circa  cor  &  majora  vafa  accumulatus  flagnat  fere  ,  folum  te- 
nuiflimum  per  pulmones  in  cor  finiflrum  tranfpreflhm  debilem  vitam  conti¬ 
nuat^  adeoque  turbatur  intima  illa  mifcela  omnium  partium  fanguinis  inter 
fe  ,  quae  in  fanitate  aderat  9  fimulque  fic  difponi  videntur  crafliores  fanguinis 
moleculae,  ut  facilius  etiam  poflea  a  cenuoribus  recedant,  dum  interrum¬ 
pitur  faepe  ,  &  notabili  tempore  ,  intima  &  perfecUiTima  illa  unio  omnium 
mter  fe  .  Cum  autem  omnes  humores  noflri  in  fanitate  perfeda ,  fi  bilem 
&  urinam  exceperis ,  blqndiflimi  fint ,  non  mirum  erit  ,  acrimoniam  in  his 
nafei ,  dum  a  fanitatis  conditionibus  recedunt  9  praecipue  ,  cum  audus  fan- 
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^uinis  per  vafa  motus ,  qualis  tempore  caloris  febrilis  ade&  ,  fatiguinetn  refol- 
vat  in  (ales ,  &  olea  volatilia  Sc  acria ,  uti  §.  100.  demqnftratum  efi  *  Sc  pes 
febrim  ipfam  impediatur  blandi  chyli  confe&io  ,  quo  acrior  jam  fanguis  de¬ 
mulceri  poflet  }  Sc  praeterea  ,  tempore  inter  paroxyfinos  medio  ,  ob  debilita¬ 
ta  folida  Sc  humorum  degenerationem ,  debita  ingefiorum  codlio  &  aflimila- 
tio  deliciant  . 

Unde  ab  omnibus  fimul  facillima  in  fudorem  proclivitas  multum  debili¬ 
tans  ,  ipfo  vifcido  fanguinis  tranfludante  .  Perfecta  enim  mifcela  Sc  unio 
partium  fanguinis  inter  fe  minuta  funt  ,  uti  vidimus  ,  Sc  ,  ob  debiliorem  fo- 
lidarum  partium  in  fluida  asionem  ,  minus  firmus  fanguis  efi  5  hinc  facilius 
tenuior  fanguinis  pars  a  crafliori  recedit ,  Sc  per  laxiora  vafcula  cutanea  ex¬ 
primitur  .  Sed  Sc  ipfa  crafliffima  rubra  pars  fanguinis  diflblvitur  faepe  per 
has  febres ,  uti  docet  pallidus  color  illorum  ,  qui  diu  his  afflicti  fuerunt  , 
atque  fic  non  tantum  aquofa  Sc  tenuior  humorum  noftrorum  pars  ,  fed  Sc 
ipfum  vifcidum  fanguinis  folutnm  quandoque  per  fudores  exit  .  Videmus 
enim,  ingefla  alimenta,  dum  afiimilantur  in  naturam  noflram, prius  feri  fangui¬ 
nis  plaflicam  indolem  afTumere,  quod  tam  facile  ab  aucto  calore  concrefqit,  at¬ 
que  naturaliter  nunquam  tale  quid  de  corpore  expellitur  ,  nam  nec  in  uri¬ 
na  ,  nec  in  faliva ,  bile  aliifve  a  fanguine  fecretis  humoribus  ,  ferum  fan¬ 
guinis  naturaliter  invenitur:  multo  minus  adhuc  rubra  {anguinis  pars.  De¬ 
bilitatis  vero  vafis  in  toto  corpore  ,  Sc  per  fudores  validos  &  diuturnos  val¬ 
de  laxatis  illis  emifianis ,  quae  in  cutis  fuperficiem  hiant  ,  videntur  &  craf- 
fiora  per  has  vias  exire  poflfe  de  corpore  ,  ipfumque  fanguinis  vifcidum  quan¬ 
doque  exprimi .  Sic  in  hominibus  fanis ,  aefluante  fub  coelo  valido  labore 
exercitatis  ,  vifcidus  ,  induiia  flavo  calore  tingens  ,  fudor  exit  j  imo  quan¬ 
doque  ,  imprimis  fub  axillis  ,  rubicundi  coloris  fudor  expellitur  .  In  moribun¬ 
dis  vifcidus  Sc  tenax  fudor  apparet .  Dum  autem  fic  fubducitur  per  fudores 
de  corpore  illud  ,  in  quod  chylus  ex  ingeftis  paratus  mutatur  ,  dum  noflris 
affimilatur  humoribus  $  Sc  ex  quo  poflea  debent  reditui  illa  ,  quae  tam  in  fo- 
lidis  quam  in  fluidis  de  corpore  pereunt  ?  patet  fatis ,  magnam  debilitatem 
fequi  debere  .  Falluntur  ergo  illi  5  qui  dum  vident  ,  paroxyfmum  febris  in¬ 
termittentis  fudore  orto  folvi ,  putant  otnni  molimine  hunc  fudorem  promo¬ 
vendum  effe  ,  fperantes  ,  fic  omnem  materiam  febrilem  evacuari  polTe  ,  Quo¬ 
tidiana  enim  obfervatio  docet  ,  omnium  difficillime  a  febribus  intermittenti¬ 
bus  liberari  illos  ,  qui  copiofiflitms  fudoribus  diffluunt  ^  neque  fanari  ,  nifi 
fudores  illi  ,  prius  cohibeantur  .  Unde  etiam  ,  uti  noftea  ad  §.764.  dicetur, 
fudor  ille  ,  qui  in  fine  paroxyfmi  adefl  ,  jufculis  carnium  ,  ptifana  vinofa  Sc 
fimilibns  ,  quae  liquidi  copiam  fubminifirant ,  blande  promoveri  debet  *  mi* 
nime  autem  vi  remediorum  ,  aut  firagulis  ,  exprimi  ;  ne  per  fudores  elaban¬ 
tur  illa  ,  quae  retineri  debebant.  Debilitas  autem  Sc.  languor  ,  qui  nimios 
illos  fudores  fequuntur  ,  fatis  evincunt ,  illos  damnofos  fuiffe  *  Nam  &  hic 
locum  habet  axioma  generale  practicum  >  quod  Hippocrates  non  tantum  de 
perturbationibus  alvi  Sc  vomitionibus  ,  fed  Sc  de  alia  quacunque  vaforum  eva- 
cuatione  fla  b  i  livit «  auod  nempe  fiant  hat  tales  ,  quales  oportet  >  fi  confer  an  t9 
&  facile  fer  ant  \  fin  minus  ,  contra  (q)  . 

(9)  Aphor.a.  Se&.l.  Charta.  Tora.  IX.  pag*y. 
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Tum  urina  mirs  craffa  ,  turbida,  jumentofa,  pinguis .  lirina  enim  eft  aquo- 
fum  lixivium  ,  quod  abluit  ,  libi  mifcet  ,  &  de  corpore  expellit ,  quidquid 
in  aqua  poteft  folvi ,  &  per  renum  vafa  tranfire  ,  naturali  nfu  ferviens  ,  ut 
olea  &  Tales  acriora  jam  reddita  ,  &  nocitura ,  fi  diutius  manerent ,  eluan¬ 
tur  .  Cum  autem  per  febrim  incitato  motu  circulatorio  major  acrimonia  Ta¬ 
libus  &  oleis  Tanguinis  concilietur  fi  vide  §.  ioo. )  pluraque  deterantur  de  fb- 
lid  is  partibus  corporis  ,  Tanguis  ipTe  partes  minus  aflimilatas  nec  aequaliter 
miftas  habeat  ,  &  vaTa  omnia  debilitentur  j  patet  ratio  ,  quare  urina  craffior 
contentis  Taturatior  ,  hinc  ilico  Tere  turbida  ,  Taponacea  &  pinguis  reddatur  . 
Per  febres  enim  intermittentes  pingue  corporis  folvi  &  expelli,  de  corpore  no¬ 
vimus  ,  dum  obefi  homines  ,  diutius  has  febres  pafli  ,  penitus  emacientur . 
Illud  autem  pingue  Tolutum ,  circulantibus  humoribus  miftum  ,  motu  per 
vafa  &  calore  acrius  redditum  ,  Talibus  Tanguinis  pariter  acrioribus  mifcetur, 
&  Taponaceum  fit  *  ficque  in  aqua  Tolutum  per  urinam  exit  .  Ob  eafdetn  cau- 
fas  quandoque  &  fimilis  Taliva  obfervatur  ,  Tpifiior  nempe  &  copiofior  $  dum 
vafa  ,  huic  Tecernendae  &  excernendae  infervientia  ,  debilitata  ,  per  febrim 
majori  impetu  agitatis  humoribus  ,  urgentur  nimis  . 

Inde  debilis  ,  Tolutus  %  vix  cohaerens  eruor  &c.  Sanorum  Sc  robuftorum 
hominum  Tanguis  firmus  8c  compactus  eft  ,  fic  ut  de  vena  edu&us  concrefcat 
fere  totus  ia  folidam  mafiam  *  contra  verp  in  laxis  &  debilibus  puellis  Tan¬ 
guis  dilutus  eft ,  &  pauculum  tantum  rubri  concreti  ,  copiofo  tenui  liquido 
innatantis  ,  exhibet  ,  Tam  infigiais  autem  diverfitas  in  Tanguine  a  majori 
minorive  firmitate  vaforum  &  vifcerum  pendet ,  qua  in  fluida  noftra  agunt  $ 
uti  in  Capitulis  de  fibra  debili  &*  rigida  antea  demonftratum  fuit .  Cum  au¬ 
tem  per  febres  intermittentes  diuturnas  debilitentur  vafa ,  uti  demonftratum 
fuit ;  minuetur  &  cohaefio  partium  Tanguinis  ,  adeoque  Tolutus  &  vix  cohae¬ 
rens  fiet  eruor  ,  fimulque  fingulis  paroxyfmis  per  Tudores  fluidifiima  Sc  mobi- 
lifiima  pars  expelletur  $  &  quamvis  potu  copiofo  ingefto  reftituatur  liqui— 
dum  ,  illud  crudum  manebit ,  dum  vires  afiimilantes  debilitatae  funt ,  adeo¬ 
que  optima  parte  fpoliabitur  Tanguis  ,  &:  ,  per  Tudores  expulfo  liquidiflimo  9 
refiduum lentefcet  5  fimulque,  a  blanda  &  naturali  humorum  noftrorum  in¬ 
dole  recedens  ,  fiet  acrius  ,  uti  demonftratum  fuit .  Si  jam  bina  haec  fimu! 
componantur  ,  vaforum  nempe  laxa  debilitas  ,  &  in  humoribus  ,  per  haec  va¬ 
fa  motis  ,  Tpifiitudo  major  cum  acrimonia  comite  ,  patebit  ratio  plurium  ma¬ 
lorum,  quae  febres  intermittentes  validas  &  diuturnas  fequi  folent  :  de  qui¬ 
bus  videri  poterunt  illa  ,  quae  ad  §.  44.  di$a  fuerunt .  Imprimis  autem  me¬ 
tuenda  eft  facilis  vaforum  diflolutio  ,  dum  craffi  &  acres  humores  per  vafa  de¬ 
bilitata  citato  motu  tempore  paroxyfmi  pelluntur  .  Sic  vidi  in  virgine,  quar¬ 
tanam  diuturnam  &  validam  pafia  ,  fanguinem  magna  copia  ex  gingivis  eru¬ 
pi  (Te  ;  &  in  palpebris  abfque  ulla  vi  externa  natas  fuifie  eccbymo  es:  unde  Sc 
antelligitur  ,  quare  apud  Hippocratem  (r)  legatur  :  Quibus  in  febribus  quarta¬ 
nis  [anguis  e  naribus fluxerit ,  malum  efi  .  Novi  equidem,  quod  a  multis 
ultimi  illi  Aphorifmi  non.  habeantur  pro  genuinis  ,  &:  hinc  dubia  videatur  loci 
allegati  fides  ;  quia  creditur  repugnare  alteri  apud  Hippocratem  loco 
TomJF.  “  O  ubi 
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ubi  fequentia  habentur  :  'Urina  craffa  ,  alba  ,  qualis  Archigenis  ,  in  labor  io f%$ 
quartanis  interdum  exit  ,  &  liberat  abfcejTu  ,  Si  vero  ultra  hoc  &  [anguis 
cie  naribus  profluat  fatis  copiofe  .  Ex  quibus  videretur  concludi  poffe  , 
haemorrhagiam  in  quartanis  febribus  tanquam  utilem  &  falutarem  laudari.  Ve¬ 
rum  fi  conferatur  cum  hoc  loco-  Aphorifmns  74.  Sed.  IV.  (7) ,  cujus  alia  oc- 
cafione  in  Commentariis  §.  594.  memini  ,  patebit  evidenter  ,  vocabulum 
'rsrapr a /o/$  non  debere  referri  ad  febres  ,  fed  ad  diem  morbi ,  adeoque  non  fi- 
gnificare  febrim  quartanam, fed  quartum  febris  diem^qua  ratione  etiam  Fdefius 
&  Corncirius  hunc  textum  verterunt ,  uti  optime  Charterius  in  fuis  Commen¬ 
tariis  in  ultimos  illos  Hippocrati  adferiptos  Aphorifmos  monuit  (u)  .  Merito 
ergo  damnatur  tanquam  mala  in  quartanis  febribus  haemorrhagia  narium  au- 
doritate  loci  allegati  :  uti  etiam  ,  quia  fanguinis  evacuationes  per  fe  no¬ 
cent  in  cura  febrium  intermittentium  ,  uti  §,  762.  dicetur  :  videturqus 
talis  haemorrhagia  notare  nimis  facilem  folutionem  vaforum  a  fanguine 
acriori . 

Ab  hac  fpiflitndine  fanguinis  &  acrimonia  videtur  produda  fuiffe  tonfilla- 
rum  inflammatio  ,  quarn  pofi  febres  intermittentes  diuturnas  obfervavit  Sy- 
denhamus  (x)  ,  imprimis  fi  evacuationes  jufio  copiofiores  fimul  adhibitae  fuif- 
fent  .  Notat  autem  huic  malo  brevi  deinceps  fuperveniffe  raucedinem*,  ocu¬ 
los  cavos  ,  &  faciem  Hippocraticam,  mortis  certo  imminentis  figna  praenun- 
cia  .  Facile  autem  patet  &  in  aliis  corporis  partibus  fimilia  mala  ab  iifdem 
caulis  contingere  poffe  .  Sic  notavit  Jacotius  (y  )  ,  fe  ter  in  eodem  anno  ob- 
fervaffe  in  febre  tertiana  ,  cum  rigore  non  ita  ordinato  ,  exortam  fuppuratio - 
nem  in  imo  ventre tcujus  nullum  Jignum  memoratu  dignum  praecejferat 1  unde 
fubito  effufo  pure  fupra  intejiina  ,  aut  inteflinis  ipjis  ad  fphaceliflmum  perdii - 
Bis  ,  improvifa  mors  flecuta  eji  cum  rigore  ,  f udor  e  frigido  ,  animi  deliquio  , 
dolore  ventris  inflatione .  Talem  enim  fanguinem  ,  qui  &  acer  &  fpiffus 
fimul  eft  ,  inflammationibus  producendis  aptiflimum  effe  patuit  ex  illis  ,  quae 
ad  §.  376.  477.  in  hiftoria  inflammationis  dida  fuerunt . 

Simul  etiam  apparet,  talem  fanguinis  cacochymiam  ,  ex  diuturnis  febribus 
intermittentibus  natam ,  varios  morbos  chronicos,  &  quidem  difficillimos, 
producere  poffe  ,  prout  in  his  illifve  vifceribus  impada  haeCerit  ;  vel  etiam 
quatenus  morbi  chronici  a  vitiis  liquidorum  fenfim  natis,  univerfali  labe  maf- 
fam  fanguinis  inficientibus,  ortum  ducunt  (Vide  §.1050.)  .  ^  Sic  Scorbutum  fe- 
qui  pofl  febres  intermittentes  ,  nemo  mirabitur  ,  qui  confiderat  ,  hujus  morbi 
caufam  proximam  effe  talem  fanguinis  indolem  ,  qua  &  ctaffitie  fimul  &  acri¬ 
monia  peccat ,  uti  poflea  §.  1  ex  praemiffis  omnibus  hujus  morbi  phae¬ 
nomenis  demonftrabitur  .  Hydropem  vero  a  nimia  debilitate  folidarum  par¬ 
tium  nafei  poffe  ,  §.  44.  2.  demonflratum  fuit  ,  quae  in  hoc  cafu  obtinet, 
nti  paulo  ante  didum  fuit.  Crura  tunc  primo  intumefeere  folent  ,  atque  his 
tandem  penitus  difientis  in  abdominis  cavo  lympha  colligitur  .  Crurtmj 
vero  tumor  non  adeo  mali  ominis  efl  $  imo  Sydenhamus  (V)  nunquam  hoc 
molefie  tulit ,  quin  potius  de  morbi  exitu  omnia  bona  animo  concipiebat  , 

edo 
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edoclus  obfervatione  ,  febrim  faepe  fugam  meditari  iifdem  gradibus }  quibus 
hoc  fymptoma  lu pervenit :  tuncque  non  videtur  talis  crurum  tumor  a  mera 
laxitate  fieri ,  verum  etiam  aliquid  materiae  morbofae  verius  has  partes  depo¬ 
ni  .  *  Cum  autem  catharticis  nimis  repetitis  per  febris  decorium  faepe  hoc 
fymptoma  originem  debeat  ,  &  raro  ,  in  juvenili  faltem  aetate  ,  mll  ab  hac 
caufa  contingat  (a)  ,  minus  tutum  videtur  ,  evacuantibus  curam  hujus  mali 
tentare  ,  imprimis  fi  adhuc  perfeveret  febris  :  obfervavit  enim  Sydenha - 
mus  (b)  ,  febrem  tunc  profundius  radices  agere  ,  neque  tolli  hydropem . 
Fridlio  partium  tumentium  ,  &  vini  medicati  ex  amaris  roborantibus  aro¬ 
maticis  ufus  ,  tuto  & 'facile  hoc  malum  fuperare  folent  >  dum  fitnul  languen¬ 
ti  corpori  optime  fuceurrnnt.  Idem  obtinet  ,  fi  iners  haec  materies  non  de¬ 
ponatur  verfus  inferiora  corporis  loca  ,  fed  per  habitum  corporis  diffufa  Leu¬ 
cophlegmatiam  faciat  5  quae  tamen,  uti  ac!  §.  72.  dictum  fuit,  ab  hydrops 
diftinguitur  ,  quod  in  hydrope  in  aquofam  tenuitatem  degenerent  fluiaa  in 
Leucophlegmatia  vero  frigida  &  pituitofa  humorum  indoles  fit ,  quae  laxita¬ 
tem  &  paftaceam  quafi  mollitiem  totius  corporis  efficit :  cum  hydrope  a  nimia 
fanguinis  diffiolutione  nata  pedes  primum  tumere  incipiant .  Jam  notaverat 
Hippocrates  (c)  poA  febres  diuturnas  \tvnov  <pxiy,u#  fequi  ,  dicens  ;  Quum 
pituita  alba  detinuerit  ,  totum  corpus  tumore  albo  intumefcit  &c.  morbus> 
hic  ci  pituita  oritur  ,  quum  quis  ex  diuturnis  febribus  ,  pituitofus  exijienf% 
impurgatus  efi ,  vertitur  pituita  ad  ejus  carnes  .  Pejor  longe  hydrops  poft 
febres  diuturnas  fequitur,  fi  fcirrhofae  obftrucHones  vifcerum  illam  fecerint  $ 
a  quibus  hydropem  fieri  poflea  in  Commentariis  §.  1229,  demonflrabitur. 

Cum  autem  in  Phyfiologicis  demonfiretur  ,  fanguinem  venofum  a  pancrea¬ 
te,  ventriculo  ,  omento  ,  liene  ,  mefenterio  reducem  in  trunco  venae  porta- 
ftim  colligi ,  atque  inde  per  convergentes  venae  portarum  ramos  per  totam 
hepatis  fubfiantiam  diftribui  ^  facillime  a  crafliori  fanguine  ,  per  diuturnas  fe¬ 
bres  liquidiffima  parte  orbato  ,  in  hoc  vifcere  nafcentur  obllru&iones  ,  quia 
fanguis  venofus  ,  abfque  cordis  adtione  renovata  ,  per  arteriofas  anguflias 
tranfire  hic  debet  .  Hepatis  autem  obfiru6lionem  Iderum  faepiflime  fequi , 
patebit  ex  illis  ,  quae  in  Capitulo  de  Hepatitide  poflea  dicentur  .  Unde  etiam 
vigefimo  feptimo  hujus  faeculi  anno  ,  quando  intermittentes  autumnales  per¬ 
tinaces  admodum  epidemice  gralLbantur  ,  plurimis  aegris  Icterum  fuperve- 
iiilfe  memini  . 

Verum  ab  eadem  caufa  in  aliis  etiam  vifceribns  abdominis  pertinaces  ob- 
firu&iones  nafci  obfervatio  docet  ,  quae  quandoque  in  fcirrhofos  tumores,  vix 
refolvendos  poflea  ,  mutantur  .  Sic  in  tertiana  pertinaci  ,  quae  ,  autumno 
incipiens  ,  vere  fequenti  tantum  ceffabat ,  obfervavit  Galenus  (d)  ,  quod  lien 
maxime  intumuerit ,  &  praecordia  flatu  diflenta  fuerint  .  Idem  jam  in  pan¬ 
create  ,  omento  ,  mefenterii  glandulis  &c.  contingere  poffe  facile  patet  .  In- 
terim  tamen  notandum  efl  ,  non  femper  adeo  infaufti  ominis  efle  tumores  ab¬ 
dominis  poft  febres  intermittentes  :  notavit  enim  Sydenhamus  (e) ,  quod  cum 

O  2  fe, 

(a)  lb‘d.  pag.120.  (b)  Ibidem.  (c)  De  affe&ionibus  cap.  Chsrter. 

Tom.  VII.  pag.  62?.  &  de  internis  afhdt.  cap.  ^z.ibid.  pag.  6y<?. 

(  d  )  Method.  Med.  ad  GJauccn.  Lib.I.  cap.y.  Charter.  Tcm.,X* 

(  e  )  Sedi.  I.  cap,  pag.iz i. 
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febres  autumnales  teneram  aetatem  diu  cruci arint»  nulla  f 'pes  Jit  eafdem  abi* 
pendi  ,  donec  abdominis  re gio ,  circa  lienem  praecipue  ,  inaurari  atque  tume* 
jieri  inceperit  9  iifdem  enirn  gradibus  ,  quibus  hoc  fymptoma  fupervenerit  , 
febris  etiam  fugam  meditatur  .  Neque  forte  ex  meliori  aliquo  prognofticQ 
morbum  hunc  brevi  abiturum  dixeris  ,  quam,  Ji  fedula  cbfervatione  fuboriri 
hoc fymptoma  perf pexeris  .  PoAquam  enim  febris  ceflavit  ,  purgantibus  ali¬ 
quoties  repetitis  ,  una  cum  abdominis  perfri£tione  ,  Sc  inunctione  unguenti 
arthanitae,  martiati  &c.  folet  folvi  feliciter  colledla  faburra,  &  expelli  de  cor¬ 
pore  .  Videtur  enim  faepe  contingere  ,  quod  colon  inteflinum  infardtum  ^tu¬ 
mens  circa  lienis  regionem  ,  ubi  inflectitur  illud  inteAinum,  fcirrhofum  lienem 
mentiatur  :  longe  enim  citius  folvi  &  curari  tales  tumores  obfervavi  faepius, 
quam  fieri  polTe  videtur,  fi  in  liene  haefiffet  malum.  Notandum  praeterea, quod 
illis  annis,  quando  epidemice  graflantur  febres  intermittentes, tunc  ventris  ille 
tumor,  qui  infantibus  poA  has  febres  accidit ,  fcirrhofa  duritie  tangentis  digi¬ 
tum  ferit ,  aliis  vero  annis  flatulenta  potius  tenfio  apparet  (f)  . 

Facile  autem  patet  ,  plurima  alia  mala  adhuc  fequi  pofle,  pro  diverfitate  vi- 
fcerum  obAruckorum  ,  &  functionum  laefioaibns  inde  pendentibus  .  Sufficife 
enim  hic  generalem  omnium  horum  originem  indicalfe  . 

§.  7/4.  ^lAeterum  ,  nifi  malignae  (7f$.  )  ,  corpus  ad  longaevi 
Vj  tatem  di /ponunt,  &  depurant  ab  inveteratis  malis. 

Quamvis  autem  omnia  mala  ,  praecedenti  paragrapho  enumerata  ,  quando¬ 
que  febres  intermittentes  fequantur  ,  non  tamen  femper  corpori  nocent ,  feci 
tunc  tantum  ,  quando  nimis  validi  paroxyfmi  vires  fubito  debilitant  ,  profu- 
fis  nimis  fudoribus  liquidiifitna  difflantur  ,  vel  nimia  diuturnitate  moleAa® 
hae  febres  corporis  robur  folvunt .  Plerumque  enim,  fi  debito  vi&us  regimi¬ 
ne  utantur  aegri  ,  neque  perverfa  medela  adhibeatur,  facile  tolerantur  ,  &  plus 
boni ,  quam  mali ,  facere  folent  .  Celeberrimus  Boerhaavius  teAabatur  ,  quod 
longaevi  homines  plurimi ,  quos  de  hac  re  interrogaverat ,  in  flore  aetati» 
quartana  febre  ,  quae  omnium  intermittentium  maxime  diuturna  effe  folet  , 
laboraverint .  Neque  ,  credo  ,  negabunt  attenti  ad  haec  Medici  ,  quod  poli 
quartanas  febres  ,  nullis  validis  remediis  turbatas  ,  fed  bona  diaeta  &  verno 
tepore  fenfim  folutas  ,  firmiora  fuerint  inventa  hominum  corpora  ,  &  morbis 
longe  minus  ,  quam  ante  ,  obnoxia  .  Compendium  enim  talis  vitae  generis  9 
quod  Celfut  (g)  fanis  hominibus  commendat ,  hae  febres  habent  .  Validum 
enim  frigus  magnus  aeftus  excipit  ;  tempore  paroxyfmi  plerumque  omne» 
cibos  faAidiunt ,  quos  intercalaribus  diebus  maxime  expetunt  faepe  &c.  Sed 
&  quartana  diuturna  faepe  totum  corpus  emaciatur  ,  dum  omne  pingue  fol- 
vitur  &  per  urinam  aliafve  vias  educitur  de  corpore ,  aeque  ac  per  argen¬ 
tum  Vivum  ,  vel  per  deco£ta  fudorifera  fit  ,  unde  mutatio  fere  radicalis 
humorum  per  refolutionem  &  expulfionem  fuccedentem  obtinetur  ;  ficque 
optime  difponitur  corpus  ad  expulfum  veterafeentis,  &  mfiaurationem  novae, 

vite- 

(/')  Ibidem . 
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vitalis  materiae  3  adeoque  corpus  prudenti  talium  febrium  regimine  ad  longae^ 
vitatem  ducitur  (h)  . 

Si  jam  confideretur  ,  quod  in  frigore  febrium  intermittentium  totum  cor-* 
pus  tremat  &  concutiatur  valide  faepe  per  horas  ,  aeque  fere  in  internis  quam 
externis  partibus  &  contradae  arteriae  extremae  contentos  humorqj  in  la¬ 
tiores  truncos  retroagant  ,  uti  docet  pallor  ,  ficque  obftru&ionibus  circa 
fines  arteriarum  haerentibus  refolvendis  optima  nafcatur  opportunitas  3  non 
mirum  videbitur  ,  poffe  folvi  &  expediri  faepe  talia  ,  quae  nullis  aliis 
remediis  obediunt  3  praecipue  cum  paulo  pofi  feqnatur  rapidus  adeo  pe* 
omnia  vafa  motus  ,  qui  illa  ,  quae  vifceribns  infirma  haeferant  ,  per  con- 
culfus  illos  jam  mobilia  reddita  ,  ulterius  expediat  .  Hinc  apparet  ,  quare 
febres  illae  toties  ab  inveteratis  etiam  malis  corpus  liberent ,  quae  fruftra 
aliis  remediis  tentata  fuerant  .  Hifloria  Medica  plurimas  obfervationes  ha¬ 
bet  ,  quae  hoc  confirmant  3  paucas  adduxiffe  fufficiet  .  Vidi  fic  faepius  in 
aegris  ,  qui  tertianis  autumnalibus  ,  epidemice  graffantibus  &  pertinacifiimis^ 
aegrotabant,  &  imprudenti  confilio  cortice  Pernviano  febrim  fuppreflerant  9 
antequam  per  febrim  materia  febrilis  ,  plerumque  in  his  cafibus  circa  prae¬ 
cordia  haerens  ,  expedita  fuerat  3  omnia  in  calTum  tentata  fuiffe  ,  miferof- 
que  levi  idtero  defoedatos  languide  tota  hyeme  ,  donec  menfe  Februario  ter¬ 
tiana  verna  corriperentur  ,  quae  paucis  paroxyfmis  folvebat  haerentem  in  vi¬ 
fceribns  faburram ,  &'  per  alvum  fpecie  liquaminis  nigri  tenacis  &  olidifiimi 
expellebat,  felici  plerumque  cum  eventu  .  In  quibufdam  tamen,  quamvis 
rarius  ,  hepar  diu  hac  faburra  obfefium  &  tabefactum  jam  ,  pofi  deturbatam 
hanc  colluviem  ,  purum  fanguinem  demittebat  3  unde  fumma  debilitas  ,  ani¬ 
mi  deliquium  ,  &:  mors  quandoque  fequabantur ,  fanguine  per  vomitum  vel 
alvum  ingenti  copia  reje<5to .  Quartanam  non  tantum  fecuriffimam  efie  ,  ve¬ 
rum  etiam  ab  aliis  tnagnis  morbis  vindicare  monuerat  Hippocrates  (i)  3  uti  alia 
occafione  ad  §.  558.  di£tum  fuit  :  a  convnlfionibus  liberari  illos  ,  qui  quar¬ 
tana  corripiantur  ,  pariter  dixit  (  Cephalaeam,  quae  per  annos  afflixerat, 
per  periodos  recurrens  ,  cefiaffe  toto  illo  tempore ,  quo  quartana  tenebatus 
aeger  ,  obfervavi Dolorem  inveteratum  humeri  dextri  in  homine  vidi  eva- 
nuiffe ,  dum  quartana  febris  illum  corripiebat  3  cujus  ,  per  fex  menfes  jam 
durantis  ,  pertaefus  corticem  Peruvianum  fumfit ,  tali  cum  effedn  ,  ut  quar¬ 
tana  abeffet  quidem  ,  fed  rediret  humeri  dolor  .  Poli  menfem  rediit  quarta¬ 
na  ,  quam  ferens  patienter  ,  donec  fenfim  fponte  decederet ,  a  molefto  illo 
dolore  pofiea  immunis  vixit .  Palpitationes  cordis  violentiffimas  ,  incogni¬ 
tum  toties  quoad  fuas  caufas  malum ,  nec  minus  ad  quaevis  faepe  remedia 
rebelle  ,  fanavit  quartana  in  Celeberrimo  Mathematico  De  la  Hire  (  /  j  5 
qui  poftea  fanus  ad  feptuagefimum  o&avum  annum  vixit  ,  confirmans  fuo 
exemplo  ,  quartanam  &  ab  inveteratis  malis  liberare  ,  8c  ad  longaevitaterr\ 
difponere  . 

Salubres  ergo  faepius  funt  intermittentes  febres  ,  &  nili  duplicatis  &  pro- 
tradtis  paroxyfmis  in  continuitatem  vergant ,  raro  funeftae  ,  nifi  decrepitis  fe-i 

nibus 


(fc)  Vide  H.  Boerh.Inftitut.  §.\o6z.  (  i  )  Epidem.i.  Charter.  Tom.TX.  pag.SS; 
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nibus  ,  vel  alia  de  caufa  debiliflimis  hominibus  .  Sic  teftatur  Torejius  (m)  , 
quod  per  quadraginta  annos  praxim  exercens  neminem  viderit  ex  tertiana  fe¬ 
bre  pbiiffe  ,  nili  in  continuam  mutaretur  .  Quin  imo  adeo  opnoiita  pefti  ob- 
fervata  fuit  tertianarum  indoles  ,  ut  ,  dum  reliqui  morbi  fporadici  in  psftem 
traniijjent  omnes  ,  tertiana  nunquam  in  hanc  degeneraret  (n) . 


§.  T  TNde  poft  accuratum  examen  totius  bifloriae  intermit¬ 
te  J  tentium  (746.  ad  7pf. ) ,  caufa  proxima  conftituitur, 
vifcofitas  liquidi  arteriofi ,  forte  &  nervofi  tam  cerebri ,  quam  cere¬ 
belli  ,  cordi  deftinati ,  inertia  ,  fu  perveniente  dein  caufa  quacunque 
velocioris  &  fortioris  contractionis  cordis  ,  atque  refolutionis  ejus 
quod  ftagnaverat  * 


Ut  indagetur  caufa  proxima  febris  intermittentis  ,  debet  fedulo  confidera- 
ri ,  quid  in  corpore  mutatum  appareat ,  dum  incipit  paroxyfmus  .  Si  au¬ 
tem  perpendantur  illa  ,  quae  §.  749,  dieda  fuerunt  ,  patebit  ,  prima  paro- 
Xyfmi  ingruentis  indicia  efle  talia  ,  quae  demonftrant  ,  turbari  folitum  &  ae¬ 
quabilem  influxum  fpirituum  nervoforum  in  mufcuios  ,  docent  laflitudo  , 
debilitas ,  tremor  3  fimulque  fanguinem  debita  copia  &  impetu,  per  vafa  non 
propelli  ad  extrema  corporis  ufque  3  uti  patet  ex  frigore  ,  horrore  ,  rigore  , 
pallore  &c.  Adeoque  non  fine  ratione  caufa  proxima  conftituitur  vifcofi¬ 
tas  liquidi  arteriofi  ,  forte  &  nervofi  tam  cerebri  ,  quam  cerebelli ,  cordi 
deftinati  ,  inertia  .  Per  illam  autem  vifcofitatem ,  fi  ve  lentorem  ,  liquidi 
arteriofi  non  intelligitur  adeo  craftities  aucta  &  major  cohaefio  molecu  la¬ 
rum  fanguinis  inter  fe  ,  fed  qnalifcunque  demum  ad  expeditum  per  yafa 
motum  meptitudo  3  Cive  fluidi  movendi ,  five  vaforum  continentium  ,  vel 
virium  moventium  vitio  hoc  contingat  .  Cum  autem  mufculorum  volunta¬ 
riorum  a£Uo  debilitetur  in  initio  paroxyfmi  ,  &  ex  fubita  &  infolita  laflitudi- 
ne  oc  debilitate  febrim  imminere  ipfi  aegri  certo  praefagiant  3  fimulque  cor¬ 
dis  ipfius  motus  fic  langueat  ,  ut  illud  irritatum  quidem  a  fanguine  ve- 
nofo  frequentius  contrahatur  ,  fed  debiliori  vi  ,  fic  ut  debito  impetu  fan¬ 
guinem  in  arterias  projicere  nequeat  3  uti  docet  pulfus  hoc  febris  tempore  ci¬ 
tatus  ,  debilis,  parvus  3  admodum  probabile  videtur  ,  liquidi  nervofi  tam  ce¬ 
rebri  ,  quam  cerebelli  cordi  deftinati  ,  inertiam  adefle  talem  ,  ut  minori  ef¬ 
ficacia  illud  agere  poflit  in  mufcuios  ,  voluntariis  aeque  ac  vitalibus  moti¬ 
bus  exercendis  deftinatos.  Si  enim  haec  inertia  nata  fupponatur  ,  a  quacun¬ 
que  demum  caufa  haec  producta  fuerit  ,  fequentur  omnia- i  lia  ,  quae  in  primo 
febris  intermittentis  ftadio,  frigore  nempe  febrili  ,  contingunt .  Cor  enim, 
minori  vi  contra&um  ,  fanguinem  debiliori  impetu  propellet  in  arterias  3  hae 
minus  diftentae  minus  etiam  reagent  in  contentum  fluidum  ,  illo  tempore , 
dum  cor  ^eft  in  diaftole  :  forte  etiam  ab  inertia  illa  fpirituum  cerebelli  minui¬ 
tur  vitalis  fibrarum  inufcularlum  ,  arterias  conftitu entium  9  motus  ,  adeo¬ 
que 


(m)  Tom.  T.  LiU  III.  obferv.  S.  pag.  S4.  (n  )  Van  der  Mye  de  Mcrbis 
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que  binae  caufae  fanguinem  moventes  languent  j  hinc  ad  extrema  corporis  vix 
pelletur  fanguis  ,  vel  faltem  non  tali  impetu  ,  qualis  ad  calorem  fanum  pro- 
ducendum  requiritur  .  Nato  autem  frigore  ,  conftricUs  arteriis  ,  augetur  ob- 
ftaculum  fanguini  per  illas  movendo,  fimulque  per  venas  rediens  fanguis 
cor  irritat  quidem  ,  fed  ob  didas  rationes  ex  corde  per  arterias  libere  pelli 
nequit  .  Patet  ergo  ,  fatis  probabilem  effe  illam  opinionem  ,  quae  primum 
paroxyfmi  febris  intermittentis  initium  ,  atque  ejus  caufam  proximam  ,  ft a- 
tuit  inertiam  liquidi,  nervofi  ,  quam  brevi  fequetur  vel  &  comitabitur  illa  li¬ 
quidi  arteriofi  vifcofitas  ,  id  eft  ,  impedimentum  liberi  ejus  motus  per  vafa  9 
uti  modo  didum  fuit  • 

Plura  jam  huic  opinioni  favent  :  dum  enim  in  initio  paroxyfmi  videmus 
impedimentum  nafci ,  quo  minus  fanguis  arteriofus  debita  copia  &  impetu  ad 
extrema  corporis  ufque  pellatur  ,  debebit  hoc  fieri  vel  ob  immeabilitatem  li¬ 
quidi  movendi ,  vel  majorem  refifientiam  canalium  ,  vel  defedum  potentia¬ 
rum  moventium  .  Verum  quartana  laborans  homo  paucis  minutis  ante  paro- 
xyfmum  incipientem  faniflimus  libi  videtur  ,  &  vana  fpe  ladatur  faepifiime  , 
qpafi  jam  omnino  a  febre  liber  foret :  adeoque  vix  concipi  poterit  tam  fu- 
bita  in  fanguine  mutatio  ,  qua  uno  quafi  momento  immeabllis  redderetur  s 
multo  minus  credi  poterit ,  tam  fubito  nafci  in  partibus  folidis  majorem  ri¬ 
giditatem  ,  qua  liquidis  impulfis  nimis  refifterent  .  SuperefT  ergo  tantum  , 
ut  in  potentiis  ,  moventibus  humores  per  vafa  ,  tam  fubitae  mutationis  cau- 
fa  haereat  ,  live  in  illo  impetum  faciente  (ra>  evop^vn)  Hippocrati  dido,  quod 
tam  facile  &  a  leviffimis  caulis  mutabile  effe  novimus  .  Sic  vidi  fa  rufii  manu 
virginem  ,  dum  glire  confpedo  terrebatur ,  ilico  primum  paroxyfmum  ha- 
buifle  quartanae  ,  quae  dein  tota  hyeme  manfit ,  verno  tepore  foluta  felici¬ 
ter  ;  cumque  jam  per  binos  menfes  a  febre  libera  fuifiet,  mala  fortuna  ite¬ 
rum  ,  a  petulanti  puero  mortuo  glire  in  velles  projedo  ,  territa  quartanas 
plures  paroxyfmos  palla  fuit .  In  junioribus  toties  convulfiones  obfervan- 
tur  illo  tempore  ,  dum  vel  falubris  vernae  tertianae  paroxyfmus  incipit  ,  noa 
obfcuro  indicio  ,  a  mutata  conditione  fubtilifilnu  liquidi  totum  fyflema  ner¬ 
vo  fu  rn  ,  adeo  mobile  in  hac  aetate  ,  turbatum  fuifle  .  Vidi  in  media  faliva- 
tione  ,  folatis  per  argenti  vivi  efficaciam  omnibus  humoribus  ,  adeoque  nullo 
lentore  praeditis  ,  tertianam  verno  tempore  ortam  fui  (Te ,  quae  pofi:  quartum 
paroxyfmum  evanuit .  Sed  &  cortex  Peruvianus ,  efficax  illud  ad  omnes  fe¬ 
bres  intermittentes  remedium  ,  adeo  pulchrum  ufum  habet  in  morbis  hyfte- 
r  icis  &  hypochondriacis  ,  qui  a  nimia  mobilitate  fyftematis  nervofi,  &  fpi- 
rituum  pendent^  imprimis  autem  profuiffe  teftatur  Sydenhamus  (o) 

in  illis  cafibus  ,  ubi  validilfimi  fpafmi  aderant  .  An  forte  hinc  patet  rado, 
quare  in  rnobilifiimis  illis  corporibus  pertinaciores  obferventur  febres  inter¬ 
mittentes  ,  vix  curandae  nili  cortice  Feruviano  ,  qui  fimul  tunc  roborante  vl 
tam  pulchre  prodeft  .  Sed  &  infignes  animi  motus ,  &  imprimis  tales  ,  qui 
totam  m-entem  occupant ,  &  diu  tenent ,  quandoque  febres  intermittentes  fa- 
naverunt  ,  dum  fic  tollebatur  ,  vel  mutabatur  illa  inertia  fubtiliflimi  illi  us  li¬ 
quidi  ,  a  qua  primum  paroxyfmi  initium  pendere  videtur  .  Sic  fib  Fabius 
Maximus  Conful,  commiflo  praelio  adverfus  Allobrogum  Avernorumque  gen¬ 
tes 


(  o  )  Difotat.  Epiftol.  pag.  1 y. 
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tes  ,  febri  quartana  in  acie  liberatus  efl  (p  )  • 

Acutifiimus  Borellus  (q)  febrilis  excandefcentiae  caufam  produ&ivam  pri¬ 
mam  Sc  immediatam  in  fucco  nerveo  pofuit  ?  verum  aliquatenus  videtur  {pe¬ 
cu  lationi  indulliffe,  dum  limitare  voluit  ,  qualis  illa  fucci  nervei  mutatio  fit , 
atque  caufas  explicare  ,  unde  paroxyfmi  redintegratio  in  febribus  intermitten¬ 
tibus  pendeat  $  uti  credo  patebit  unicuique,  qui  illud  capitulum  attento  per¬ 
leget  animo.  Symptomata  quidem  obfervata  docere  videntur  ,  illo  tempore  , 
dum  paroxyfmus  incipit  ,  mutari  fubtiliffitni  illius  fluidi  per  nervos  moti 
effeclus  in  mufculos  *  quomodo  autem  hoc  contingat ,  &  a  quibus  caufis  fiat, 
explicatu  difficillimum  videtur  .  Praeflat  certe  in  morborum  caufis  indagan¬ 
dis  progredi ,  quo  ufque  per  fidelia  obfervata  8c  cognitam  ha&enus  corporis 
humani  fabricam  licet ,  &  in  reliquis  ignorantiam  fateri,  quamfi£iis  hypothe- 
fibus  ,  quantumlibet  etiam  ingeniolis  ,  ludere  . 

Verum  ilia  ,  quae  haftenus  didla  fuerunt  ,  tantum  fpe&ant  primum  fe¬ 
brium  intermittentium  flatum  (  §.749. )  *  quem  mox  excipit  alter  (  §.  75'o.j  ,  in 
quo  calor  ,  rubor  ,  pulfus  major  &  robufKor  adfunt  y  adeoque  novimus,  tunc 
cor  quidem  velociter,  fed  Sc  fortiter  fimul,  contrahi,  fanguinemque  corde  con¬ 
tentum  valida  vi  per  arterias  pelli  ad  extrema  corporis  ufque  :  unde  fcimus 
illud  ,  quod  ftagnaverat,  refolutum  fuiffie  .  In  frigore  febrili  fanguis  venofus, 
circa  cor  accumulatus  ,  illud  quidem  irritabat  jn  celeres  ,  fed  debiles  ,  con- 
tra&iones  $  adeoque  debuit  altera  caufa  accefiiffie  ,  quae  robur  cordis  augeat , 
vel  fublata  fuiffie  illa  ,  quae  in  frigore  febrili  praefens  cordis  robur  minue¬ 
rat,  qualifcunque  demum  haec  fuerit .  Sanguinis  autem  major  lentor  ,  qui  a 
ilagnatione  circa  cor  ortum  duxerat  ,  facile  fuperabitur  ,  dum  cordis  au&ae 
vires  illum  per  vafa  pellunt  convergentia  ,  unde  attritus  cohaerentium  mole¬ 
cularium  ad  vaforum  latera  ,  &  ad  fe  mutuo  ,  adeoque  &  refolutio  concreti 
fiet !  eadem  enim  caufa  ,  quae  in  fanitate*  fanguinem  a  concretione  impedit  , 
aptiffima  videtur  ,  ut  inceptam  concretionem  tollat.  Si  vero  tempore  fri¬ 
goris  febrilis  adeo  firma  cohaefio  molecularium  fanguinis  nata  fuerit,  ut  fic 
ibi  vi  nequeat ,  tunc  fuffocatio  &  mors  fequentur  ,  uti  ad  §.  749.  di&um  fuit  * 
quod  tamen  raro  ,  Sc  vix  nifi  in  fenibus  Sc  debiliffimis  hominibus ,  continge¬ 
re  obfervatur  * 

§.  7f6.  A  Deoque  ,  quum  ordo  hic  (  749.770. 7/1* )  femper  in  fe- 

bre  intermittente  obtineat ,  videtur  is,  qui  primum 
tempus  (  749. ) ,  &  primam  caufam  (  777. ) ,  fiiperare  poffit ,  etiam 
totum  illum  paroxyfmum  pofle  tollere . 

Cum  ergo  ex  decurfu  paroxyfmi  febris  intermittentis  pateat ,  frigus  febri¬ 
le  cum  reliquis  fymptomatibus  illud  comitantibus  agmen  ducere  ,  &  deinde 
calorem  fequi ,  atque  ultimo  fudorem  cum  omnium  fymptomatum  remifilo- 
ne  ,  videtur  curatio  febris  talis  hoc  imprimis  requirere  ,  ut  primum  illud 
tempus ,  frigus  nempe  ,  &  prima  ilia  caufa  ,  vifeofitas  nempe  liquidi  arteriofij 

&  in- 

(  p  )  C.  FJ5n.  Secund.  Natur,  hift.  Lib.  Vir.  cap.  f  0. 

(  $  )  Motu  Animalium  part.  5.  cap,  a»,  prop.  tz^.pag.  2. S5?.  &c. 
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&  inertia  fluidi  nervofi  ,  fuperentur  :  tunc  enim  reliqua  febris  fymptomata 
cavebuntur  ,  cum  nunquam  fequantur  illa,  nifi  priora  praecefferint .  Huic  fun¬ 
damento  innititur  pulcherrima  illa  methodus  febres  intermittentes  curandi , 
de  qua  llatim  §.  761.  dicendum  erit ;  dum  nempe  aperiente  ,  tenui ,  diluente 
liquido  repletur  corpus ,  &  una  alterave  hora  ,  antequam  novus  exfpeclatur 
paroxyfmus  ,  excitatur  fudor  *  fic  nempe  attenuatis  humoribus  &  dilutis  ca¬ 
vetur  liquidi  arteriofi  vifcofitas  ,  vafa  fiunt  optime  pervia  ,  humores  omnes 
meabiles-,  fimulque  blando  calore  ,  fudorem  comitante  ,  cavetur  febrile  fri¬ 
gus  ,  Quibus  autem  in  cafibus  haec  methodus  tentari  poffit ,  &  quas  cautelas 
requirat ,  poftea  dicetur  .  Pefftme  enim  agitur  ,  dum  calidiflimis  aromatibus 
frigus  illud  febrium  intermittentium  fuperare  vel  praecavere  tentant  Medici, 
magnum  enim  difcrimen  eft  ,  ne  infanabiles  inflammationes  fic  nafcantur  t 
dum  frigus  febrile  fecuturus  calor  fervidiffimis  illis  remediis  nimis  incenditur* 
de  qua  re  videantur  illa  ,  quae  ad  §.  624.  dida  fuerunt  .  Videntur  autem  8c 
Veteres  Medici  in  illa  opinione  fuiffe  ,  quod  primum  illud  tempus  febrium  in¬ 
termittentium  praeoccupari  deberet ,  excitato  per  balnea  ,  fridiones  &c.  ma¬ 
jore  calore  ,  &  blando  fudore  .  Sic  Celfus  (r)  ad  curationem  horroris  febri¬ 
lis  laudat  ,  ut  fub  exfpedatione  proximae  acceffionis  in  balneum  deducatur 
aeger  ,  danda  que  opera  efl  ,  ut  per  tempus  horroris  in  folio  fit  :  hoc  autem  Sc 
fequentibus  paroxyfmis  repetendum  voluit ,  &  fridiones  adhiberi.  Neque  de- 
Jifiendum  efi  ,  etiam  fi  horror  redit  .  Saepe  etiam pertinacia  juvantis  malum 
corporis  vincit  (fi)  .  Ubi  vero  poft  aliquot  accemones  balneum  non  profuit , 
jubet,  ut  ante  acceffionem  allium  edat ,  aut  bibat  calidam  aquam  cum pi m 
fere  :  fiquidem  ea  quoque  ajfiumpta  calorem  movent  ,  qui  horrorem  non  admit - 
tit  (t) .  Quantum  autem  prudens  ufus  calidorum  aromatum  ,  fi  multa  aqua 
diluantur  ,  prodelfe  poffit ,  in  cura  harum  febrium  patebit .  Sufficiet  hic  no- 
taffe  ,  quod  magnam  fpem  curae  in  hoc  pofnerit  Celfus ,  ut  frigus  febrile  calore 
excitato  ,  praeoccuparet.  Unde  &  in  curatione  quartanae  (u)  juflit ,  aegrum, 
qua  die  febrem  exfpe&abit  ,  furgere  ,  &  exerceri  ,  dareque  operam  oportet ,  ui 
in  ipfam  exercitationem  febris  tempus  incurrat  fic  enim  faepe  illa  dficutitur • 

§.777.  lP\Ein  quum  infinitae  caufae  ,  eaeque  fatis  exiguae  ,  po£ 
]L/  fint  primum  flatum  (  749.  )  febris  perfedte  intermit¬ 
tentis  (727.) ,  ejufque  cauftm  producere ;  atque  tales  pluri¬ 

mae  in  ipfo  corpore  nafci  ,  creffcere  ,  &  dato  tempore  adolefcere 
queant,  ut  in  omnibus  ,  in  corpore  natis  ,  atque  fecretis ,  liquoribus 
fitjdifEcilius  eft  ex  infinitis  poffibilibus  natam  jam  diflinguere,quam 
unam  poffibilem  excogitare  ,  qua  polita  ratio  periodorum  dari  ex 
legibus  oeconomiae  noftrae  poffit :  id  autem  examinanti  patefcit . 

Sequitur  jam  illud  ,  quod  omnium  Medicorum  animos  fere  torfit ,  utpote 
explicatu  difficillimum  ,  quare  nempe  certis  periodis  redeant  febrium  inter- 

Tom.IF.  P  mit- 

)  ’  .  ^ 

(r)  Lib.  nr.  cap.  12.  pag.142.  (fi)  Ibidfm. 

(  u  )  Idem  cap.  iy.  Lib.  III,  pag.  14^. 


( t )  Ibidem* 
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mittent ium  paroxyfmi ,  cum  in  continuis  febribus  uno  impetu  ab  initio  ad  fi¬ 
nem  morbus  pergat . 

Fuit  in  ilia  opinione  Sydenhamus  ( x  ) ,  continuarum  &  intermittentium  fe¬ 
brium  difcrimen  in  eo  praecipue  verfari ,  quod  intermittentes  partias  viribus 
ac  diverfis  temporibus  illud  efficerent,  quod  continuae  non  interrupto  mo¬ 
tu  febrili  praeftant  :  Atque  inde  voluit ,  in  febribus  intermittentibus  circiter 
idem  tern  us  impendi ,  ad  mutandam  7  fubigendam  &  expellendam  febrilem 
materiam,  ac  in  continuis  fit.  Dum  enim  febris  continua,  omnium  fre- 
quentifiitna  ,  quatuordecim  dierum  fpatio  fuum  decurfum  abfolvit ,  trecentae 
ic  triginta  fex  horae  numerantur  *  totidemque  circiter  horas  impendere  quar¬ 
tanam  febrim  ,  credidit  ,  quae  fex  menfium  fpatio  fuam  defpumationem  moli¬ 
tur  .  Utcunque  tamen  indulfifie  huic  opinioni  videtur  magnus  ille  vir  ,  durti 
quinque  horas  cum  dimidia  lingulis  quartanae  paroxyfnis  tribuit ,  qui  faepif- 
fime  tamen  longiori  tempore  aegros  tenent .  Interim  tamen  &  huic  diffi¬ 
cultati  ,  uti  &  alteri ,  quae  a  majore  quartanarum  diuturnitate  habetur ,  ut¬ 
cunque  refpondet ,  dum  notat ,  &  in  continuis  febribus  ,  live  ob  minus  fa¬ 
cile  fubigendam  morbi  materiam  ,  fi  ve  ob  perverfam  curationis  methodum  , 
quandoque  longiorem  obfervari  moram  ,  antequam  illa  defpumatio  obtineri 
poffit .  Omnia  autem  haec  monuit  intelligenda  tantum  efie  ,  de  illis  febri¬ 
bus  ,  quae  fatam  quandam  naturam  atque  habitum  na&ae  funt  (jy):  Plurimae 
enim  febres  tam  continuae  ,  quam  intermittentes  ,  funt ,  quae  aci  delimatam 
illam  periodum  non  pertingunt ,  dum  in  puris  juvenilibus  corporibus  a  levi 
quadam  offenfa  ,  ex  abufu  fex  rerum  non  naturalium  ,  ortum  habent  ,  &  ci¬ 
to  fanantur  .  Agit  autem  hic  loci  Sydenhamus  de  febribus  intermittentibus 
autumnalibus  ,  quae  &  diuturniores  ,  &  curatu  difficiliores  ,  efie  folent , 
atque  faepe  eodem  tempore  cum  febribus  continuis  epidemice  grafiantur  . 

Videntur  autem  &  Veteres  Medici  quandam  pariter  affinitatem  conditu ifie 
inter  febres  continuas  &  intermittentes.  Pofiquam  enim  Hippocrates  (z)  pri¬ 
mum  acutorum  morborum  infultum  quarto  die  terminari  dixerat  5  fecundum 
ad  feptimum  diem  *  tertium  ad  undecimum  &c.  donec  per  quaternarium  ve  i 
feptenarium  numerum  afcendendo  ad  fexagefimum  pervenit  (  vide  de  his  illa, 
quae  §.741.  de  diebus  criticis  habentur)*  tandem  fubjungit  fequentia:  Fit 
autem  &•  quartanarum  conftitutio  ex  hujufmodi  concinnitate »  In  Commen¬ 
tariis  fuis  in  hunc  locum  Galenus  (a)  notat ,  quod  ,  uti  in  febribus  continuis 
dies  numeramus  fe  mutuo  fequentes  abfque  interruptione  ,  fic  in  intermitten¬ 
tibus  numerandae  fint  accefiiones  *  adeoqne  quod  in  continuis  febribus  fep  ci¬ 
mus  dies  poteft ,  idem  in  intermittentibus  feptima  accefilo  valet  :  atque  etiam 
quam  quartus  dies  ad  feptimum  in  continuis  habet  rationem  ,  eandem  inter¬ 
mittentium  quarta  accefiio  ad  feptimam.  Cum  autem  feptimus  dies  toties  cri¬ 
ticus  fit  in  febribus  continuis  ,  ita  etiam  &  exquifita  tertiana  feptima  accef- 
fione  folet  terminari  .  Ex  his  autem  conclufit  Galenus  ,  quod  Flippocrates 
concinnitatis  (  nocrjj, y  )  vocabulo  intellexerit  dierum  criticorum  ordinem  *  fic 
tamen  ut  febrium  quartanarum  judicia  non  dierum  ,  fed  accefiionum  ,  nume¬ 
ro  limitarentur  ,  Cum  autem  Flippocrates  hoc  in  loco  fexagefimum  diem  tau- 

quam 


(  )  Se&.  L  cap.  pag.  106.  (y)  Ibid.  pag.  107. 

C  9}  Ia  Prognodico  Charcer.  Tom..  VIII.  pag.  666.  (  a  )  Ibidem, 
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quam  limitem  acutarum  febrium  flatuat , fi  fexagirtta  accefliones  quartanae 
numerentur  ,  habebitur  femeftre  fpatium  ,  quod  plerumque  quartanae  ,  ab  au¬ 
tumni  initio  in  ver  ufque  decurrentes  ,  complere  folent .  liti  autem  antea  no¬ 
tatum  fuit  ,  morbos  acutos  ,  ex  decidentia  nempe  didos  (Vide  §.564.  j  quan¬ 
doque  in  longius  fpatium  adhuc  excurrere  ,  &  idem  in  quartanis  obfervatur. 

Magna  tamen  hic  difficultas  manet ,  dum  non  patet  ratio  ,  quare  '  febris  in* 
termittens  partitis  vicibus  hoc  faciat ,  quod  continua  uno  decurfu  abfolvit , 
An  febris  intermittens  fingulis  paroxyfmis  partem  materiae  febrilis  fubigit ,  & 
expellit  de  corpore  ?  An  vero  expulfa  orrmi  illa  materia  ,  vel  fubada  ,  qua® 
in  fingulis  paroxyfmis  adeft ,  certo  temporis  fpatio  nova  renafcitur  ,  quae  pa- 
roxyfmum  redintegrat : ’  Subtiliffima  certe  haec  fpeculatio  videtur,  8c  qua® 
meretur  ,  ut  omni  cura  expendatur  ,  quantum  nempe  fidelibus  obfervatis  Sc 
callo  ratiocinio  in  obfcura  hac  re  fieri  poterit  . 

Obferva vit  Sydenhamus  (b)  ,  quod  in  febre  acuta  continua  ,  quae  bene  tra- 
data  circa  decimum  quartum  diem  blando  fudore  folebat  finiri ,  fi  cathartica 
vel  clyfmata  intempeftivonfu  adhibita  forent ,  fallax  quidam  levamen  perci¬ 
perent  aegri ,  imo  &  quandoque  integra  apurexia  frni  viderentur  ;  interim  ta¬ 
men  non  evacuata  rite  per  criticum  illum  fudorern  materia  febrili ,  pofi  unum 
alterumve  diem  nova  febris  accendebatur  ,  quae  idem  quatuordecim  dierum 
Eadium  percurrebat  denuo  ,  &  fimilem  curam  requirebat ,  ut  prius  .  Fami¬ 
liare  efi  in  morbis  acutis  ,  ut  imperfedae  crifes  accidant ,  quibus  pars  tan¬ 
tum  materiae  morbofae  evacuatur,  unde  ,  pofi  aliquot  dierum  apurexiam  de 
novo  febris  infnrg:t ,  donec  alia  fequente  critica  evacuatione  integre  ,  vel  & 
pro  parte  ,  corpus  liberetur  :  plures  enim  crifes  quandoque  contingere  in  mor¬ 
bis  patuit  ex  illis  ,  quae  dida  fuerunt ,  quando  de  crifi  §,58 7.,  &  de  die¬ 
bus  criticis  §•  741*  5  agebatur  .  Patet  ergo  ,  materia  febrili  pro  parte  tan¬ 
tum  fubada  ,  vel  expulfa,  redire  febrim  ,  quae  jam  ceflaverat  $  adsoque  non  re¬ 
pugnaret  illis,  quae  in  morbis  contingere  novimus,  fi  &  a  fimili  caufa  febrium 
intermittentium  paroxyfmi  redirent.  Notandum  tamen effi  ,  quod  illae  re¬ 
cidivae  in  morbis  acutis  ,  imperfeda  crifi  terminatis  ,  nunquam  definitum 
tempus  obfervent  ,  uti  fit  in  febrium  intermittentium  paroxyfmis  ,  licet  fae- 
pe  quodam  die  ex  decretoriorum  numero  contingere  foleant ,  uti  didum  fuit 
ad  §.  727. 

Praeterea  ,  licet  fingulis  paroxyfmis  pars  caufae  materialis  febris  fubigere- 
tur ,  nulla  patet  ratio  ,  quare  refidui  illius  copia  vel  aduofitas  augeretur  a- 
lip  temporis  intervallo  in  fingulis  intermittentium  fpeciebus  ^  fic  uc  in  quoti¬ 
diana  febre  pofl  duodecim  v.  g.  horas  *  in  tertiana  poft  triginta  fex  pa- 
roxyfmus  rediret .  Verum 'etiam  abfque  ulla  evacuatione  fenfibili  impeditur 
futurus  paroxyfmus  ,  dato  cortice  Peruviano  ,  uti  omnibus  notum  effi  Quam¬ 
vis  enim  (  uti  pofiea  dicetur  ad  §.767. )  quidam  voluerint,  corticem  Peruvia- 
num  tunc  tantum  tuto  &  abfque  recidivae  metu  febres  intermittentes  fanare, 
dum  po&ejus  ufum  fenfibiles  evacuationes  fequantur  per  alvum, fudorern 
tamen  negari  nequit ,  jam  ceflafie  febrim  corticis  huius  efficacia,  antequam  il¬ 
lae  evacuationes  contingunt ,  adeoque  non  polle  adfcribi  febris  intermittentis 
fanationem  in  tali  cafu  expulfioni  materiae  morbofae  . 


(b)  Sed.  I.  cap.  4.  pag.  73; 
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Similes  difficultates  ad  e  ile  videntur  ,  fi  ftatueretur  lingulis  paroxyfmis  eva¬ 
cuari  vel  furbigi  materiam  tunc  praefentem  ,  intermedio  vero  inter  paroxyf- 
mos  tempore  accumulari  novam  ,  fequentis  paroxyfmi  unicam  caufam  &  fomi¬ 
tem.  Certe  quartana  laborantes,  quadrante  horae  ante  paroxyfmum,  omnium 
optime  fe  habent ;  quo  tempore  tamen  praedo  deberet  jam  elTe  materia  illa 
morbofa  ,  quae  mox  tantas  excitabit  turbas  . 

Quamvis  autem  negari  nequeat ,  corruptos  humores  ,  indigeftiles  cibos ,  8C 
plura  alia  ,  §.  58 6,  enumerata  ,  febrim  excitare  ,  adeoque  a  fimilibus  ,  certo 
temporis  intervallo  corpori  applicatis  ,  videantur  produci  polle  febrium  in¬ 
termittentium  paroxyfmi  varii }  tamen  haec  fola  fufficere  non  poliunt ,  fed 
praeter  haec  aliud  quid  requiritur  *  uti  patebit ,  fi  confiderentur  fequentia  . 
Dum  tertianam  autumnalem  pafius  aeger  ,  atque  jam  ab  illa  liber  'per  aliquot 
dies  ,  lardi ,  fumo  vel  fale  durati  ,  magnam  copiam  comedit  ,  vel  incautus  fe 
aeris  injuriis  exponit  *  redit  faepiffime  febris  pridinum  typum  fervans  .  Ve¬ 
rum  &  quartanarius  ,  verno  tepore  a  fua  febre  jam  liber ,  ab  iifdem  diaetae  er¬ 
roribus  quartanae  recidivam  patitur.  Fuit  ergo  in  his  aegris  latens  difpofitio, 
&  diverfa  quidem  ,  quae  ab  iifdem  caufis  excitata  in  uno  tertianam  ,  in  altero 
quartanam  ,  febrim  fecit*  adeoque  febris  intermittentis  in  binis  talibus  homini¬ 
bus  diverfitas  non  a  nova  illa  caufa  accedente  ,  quae  in  utrifque  eadem  poni¬ 
tur  ,  fed  a  difpofitione  praeexidente  ,  in  lingulis  diverfa ,  pendet .  Patet  ideo, 
accumulatam  tempore  intermedio  inter  paroxyfmos  febrium  intermittentium 
materiam  quandam  polle  quidem  fungi  vice  caufae  excitantis  ,  live  occafiona- 
lis  *  praedifponentem  tamen  caufam  ab  hac  omnino  diverfam  e  (Te.  Videantur 
illa  ,  quae  de  caufis  praedifponentibus  &  occafionalibus  ,  live  excitantibus ,  in 
Commentariis  §.  1 1 .  &  5  86.  di&a  fuerunt . 

Caufam  autem  illam  praedifponentem,  qualifcunque  demum  haec  fuerit ,  li¬ 
mitare  febrium  intermittentium  varias  fpecies  ,  confirmatur  ex  illis  ,  quae  ob- 
fervantur  in  paroxyfmorum  reduplicationibus  .  Sive  enim  materiae  febrilis  , 
caufae  nempe  occafionalis  &  excitantis  ,  excelTns  &  nimia  a&ivitas  reduplica¬ 
tionem  paroxyfmi  fecerit ,  quo  in  cafu  paroxyfmum  adventitium  praecedere 
primarium  notavit  Sydenhamus  (c)$  live  prodratis  nimis  aegri  viribus  non  po¬ 
tuerit  expelli  de  corpore  vel  iners  reddi  illud,  quod  paroxyfmum  excitaverat, 
Ideoque  novus  paroxyfmus  fubdituatur  ,  ut  illae  reliquiae  fuperentur  ,  in  quo 
cafu  paroxyfmus  adventitius  primarium  fequitur  ,  &  mitior  efie  folet,  uti  mo¬ 
nuit  idem  Auctor  *  in  utroque  tamen  hoc  cafu  novus  paroxyfmus  primarii  in¬ 
dolem  fequitur  ,  &  in  tertiana  duplicata  ,  v.  g. ,  finguli  paroxyfmi  verae  ter¬ 
tianae  febres  funt  ,  qui  alternis  diebus  acceffionis  hora ,  anticipatione  ,  vel  re¬ 
tardatione  ,  &  fymptomatibus  variis  ,  fibi  invicem  refpondere  obfervantur  . 
Idem  in  quartanis  febribus  ,  etiam  triplicatis  ,  verum  ed  .  Patet  ergo  iterum  , 
caufam  excitantem  five  occafionalem  ,  licet  faepius  eodem  temporis  interval¬ 
lo  renatam  vel  a&uofam  redditam ,  tamen  facere  talem  febrim  intermittentem, 
qualem  praedifponens  caufa  determinat . 

Dum  ergo  tertiana  autumnalis  (  in  vernalibus  enim  hoc  rarifiime  vel  nun¬ 
quam  obfervatur  )  in  quartanam  degenerat ,  admodum  probabile  videtur  ,  il¬ 
lud  non  fieri  ideo  ,  quia  caufae  excitantes  longiori  temporis  fpatio  accumulan* 

m 
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tnr  vei  afiknofae  fiant ,  fed  quia  caufa  ilia  praedifponens  mutata  fuit .  Unde 
etiam  patet ,  caufas  illas  praedifponentes  diverfas  quidem  effe  ins  lingulis  fe¬ 
brium  intermittentium  fpeciebus ,  attamen  magnam  affinitatem  habere  ,  cum 
inter  fe  toties  permutari  obferventur  . 

Quaenam  autem  illa  praedifponens  caufa  (it  in  febribus  intermittentibus  , 
an  in  folidis  ,  an  in  fluidis  partibus ,  vel  utrifque  haereat ,  &  in  quibus  ,  & 
quaenam  ejus  in  lingulis  febrium  intermittentium  fpeciebus  diverfitas  fit  9  ex¬ 
plicatu  difficillimum  videtur  .  Adeo  enim  haec  caufa  latere  poteft  in  corpo¬ 
re  ut  nullo  indicio  fe  manifeftet ,  donec  ab  alia  caufa  occafionali  ,  five  exci¬ 
tante  in  a&um  deducatur  .  Dum  enim  diu  quartana  laboravit  homo  ,  poflea 
ab  illa  fanatus  ,  &  in  omnibus  functionibus  optime  fe  habens ,  tamen  a  cibis  co« 
piofioribus  vel  difficilioris  digeftionis  affumtis ,  potu  copiofo  ,  aeris  frigore  , 
animi  affectibus  &c.  morbi  fui  recidivam  pati  folet .  Qbfervavit  Jioc  Celfius 
{  d  )  ,  ubi  de  quartanae  curatione  agit ,  atque  ideo  monuit  fequentia  :  fi  febris 
quievit  ,  diu  meminijfie  ejus  diei  convenit  5  coque  vitare  frigus  ,  calorem  » 
cruditatem  *  lajjitudinem  .  facile  enim  revertitur  ,  ni  fi  a  fiam  quoque  ali - 
quam  diu  timetur  . 

Variae  fuerunt  circa  hanc  rem  audior um  opiniones  .  Bilem  tertianae  febris 
caufam  accufavit  Galenus 3  in  quotidiana  febre  pituitam  5  in  quartana  febre  au¬ 
tem  ,  adeo  faepe  diuturna  ,  atrabiliarium  humorem  ,  ejufque  cloacam  ,  uti  pu¬ 
tabat  ,  lienem  ,  pro. fomite  pofuit  $  uti  paffim  ex  ejus  fcriptis  apparet .  Circa 
ftomachum  ,  duodenum  &  pancreas  ,  nidum  intermittentium  febrium  pofl  Fer - 
nelium  pofuit  Belmont i us  (e) ,  In  glandulis  abdominalibus  illum  ‘quaefive- 
runt  alii  &c.  Verum  patebit  credo  ex  hadlenus  di&is,  quod  caufas  occafiona* 
.les  a  praedifponente  non  diffinxerint  5  imo  8c-  quandoque  mutationes  humorum 
per  febrim  facias  ,  pro  ejus  caufa  habuerint . 

Si  autem  confiderentur  illa ,  quae  ad  §.  75$,  &  756,  didla  fuerunt ,  fatis  pro¬ 
babile  videtur  ,  caufam  illam  praedifponentem  haerere  potius  in  fubtiliflimo 
fluido  ,  vel  in  vafis  minimis  ,  per  quae  illud  movetur  5  aut  communi  omnium 
horum  origine  ,  encephalo  .  Prima  enim  ingruentis  paroxyfmi  phaenomena 
docent ,  aliquid  in  his  mutatum  effe  :  mobiliflimis  in  genere  nervofo  infan¬ 
tibus  convulfiones  toties  adfunt ;  foii  animi  motus  validi  &  fubiti  febrim  in¬ 
termittentem  excitaverunt  *  atque  iterum  febrim  fuftulerunt  quandoque/ Quan¬ 
tam  autem  animi  affedlus  fpiritibus  ,  nervis  ,  encephalo  mutationem  inducere 
valeant ,  neminem  latet .  Cortex  Peruvianus  ,  qui  tantum  ufum  habet  in  fy- 
ftemate  nervofD  roborando  &  inordinatis  fpiritnum  motibus  compefcendis  9 
quafvis  febrium  intermittentium  fpecies  debellat ,  licet  etiam  nullas  fenfibiles 
evacuationes  fecerit  5  adeoque  videtur  tantum  in  caufam  illam  praedifpanen- 
tem  agepe  .  Paralyfes  &  Epilepfiae  ,  nervofi  fyflematis  morbi ,  per  febres  in¬ 
termittentes  fanantur  feliciflime  .  Inun&iones  fpinae  dorfi  ,  aromaticis  pe¬ 
ne  trabi liffimis  unguentis  fa£lae  ,  toties  ad  curandam  febrim  intermittentem 
profuerunt  $  uti  poftea  §.763.  dicetur,  quorum  efficacia  in  aliis  nervorum  mor¬ 
bis  adeo  nota  eft  . 

Videtur ,  &  haec  opinio  confirmari  ex  illa  obfervatione  Sjdetthami  (/),  cu-» 

jus 

(d)  Lib.  IU.  cap.  16.  pag.  147,  (e)  D®  F@br.ibus  cap.  2,  &f.  1  $. pag,  74$* 
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jus  ad  §*7£i.  mentionem  feci  }  quod  nempe  in  quadam  conAItutione  epidemi¬ 
ca  febrium  intermittentium  paroxyfmi  non  invaderent  cum  rigore  &  horrore  * 
verum  aegri  iifdem  plane  fymptomatibus  tentarentur  ,  ac  fi  vera  apoplexia 
laborafient .  Videtur  tunc  caufa  illa  febris  validior  non  turbato  fundiones 
encephali ,  fed  oppreilito  penitus  pro  tempore  .  Latentem  fub  hac  larva  fe¬ 
brim  ex  urina  ,  intenfe  rubra  ,  cum  fedimento  lateritio  ,  detexit  Sydenhamtir, 
Sc  corticis  Peruviani  ufu  debellavit  feliciter  .  Monet  autem  ,  evacuationes  f 
quae  ad  apoplexiam  curandam  commendantur  ,  hic  nocuito. 

liti  jam  in  nervis  mufculorum  motui  infervientibus  ,  five  in  horum  ori¬ 
gine  ,  aut  tenuiffimo  fluido  per  illos  moto  ,  talis  mutatio  certo  tempore  con¬ 
tingit  ,  ut  tremor  ,  laflitudo  ,  debilitas  ,  &c.  initium  paroxyfmi  febrilis  comi¬ 
tentur  $  fic  idem  videtur  quandoque  fieri  in  nervis  fentientibus ,  tuncque  d oc¬ 
iores  moleft illimi  certis  periodis  affligunt  .  Confultus  fui  nuper  adhuc  a  nobi- 
iiffimo  viro  de  hemicrania  ,  quae  quotidie  eadem  hora  redibat ,  per  odo  horas 
affligens  fatis  acriter  ,  dein  fenfim  decrefcens  ,  tandemque  evanefcens  penitus. 
Epithemata  capiti  applicata  ,  veficatoria ,  epifpaflica  pedibus  adhibita  ,  pur¬ 
gantia  &c.  profuerunt  nihil  omnino *  cortice  autem  Peruviano  exhibito  cef- 
favit  ilico  molefliflimum  illud  malum  .  Dum  autem  inciperet  ille  dolor  ,  in¬ 
dicabat  illum  locum  primo  affici  ,  ubi  ex  foramine  fupraorbitali  ramus  quinti 
paris  emergit,  deinde  fenlim^per  totum  dimidium  capitis  latus  dolor  difpsr- 
gebator  .  Interim  tamen  nulla  in  pulfu  mutatio  obfervabatur  ilio  tempore, 
dum  dolor  aderat,  &  in  reliquis  omnibus  fundionibus  optime  fe  habebat. 
Similes  tales  cafus  plores  mihi  occurrerunt  ,  fed  imprimis  fequens  maxime 
memorabilis  .  Viro  fano  ,  robuflo  ,  mediae  aetatis  ,  quotidie  eadem  hora  orie¬ 
batur  molefti  doloris  fenfus  in  eodem  illo  loco  fupra  orbitam  oculi  finiftri, 
labi  nervus  per  foramen  oflis  frontis  egreditur  ;  pofl:  aliquod  tempus  incipiebat 
oenius  finitor  rubere  ,  &  lacrymis  diffluere  $  deinde  fentiebat  ac  fi  oculus  fen¬ 
fim  extra  orbitam  protruderetur  cum  tanto  dolore  ,  ut  fere  fureret .  Pofl 
aliquot  horas  omnia  haec  mala  cefiabant ,  &  nihil  in  oculo  mutatum  om¬ 
nino  apparebat .  Venam  fecari  curavi ,  purgantia  antiphlogiflica  dedi  ,  cu¬ 
curbitas  nuchae  applicui  faeplus  ,  veficatoria  adhibui  &c.  fed  in  catoim 
omnia .  Ut  autem  mirum  hunc  morbum  cognofcerem ,  adfui  illo  tempo¬ 
ra  aegro ,  dum  noverat  rediturum  dolorem  ,  atque  omnia  memorata  fym- 
ptomata  vidi  ?  in  pulfu  tamen  ad  carpum  explorato  nihil  mutatum  inve¬ 
ni  .  Monebat  aeger  ,  dum  ipfi  allidebam  ,  quod  in  cantho  oculi  majore 
pullationem  fentiret  validam  :  applicui  apicem  minimi  digiti  arteriae  ,  quae 
circa  canthum  majorem  oculi  fatis  infignis  decurrit ,  dum  altera  manu  pul- 
fum  in  £arpo  explorabam  }  ficque  maniflfle  percepi  ,  arteriam  illam  in 
cantho  oculi  celerius  pulfare  ,  fo  fimul  longe  fortius  ,  quam  naturaliter  fo- 
let .  Febrim  erpo  adeflfe  ,  fed  topicam  ,  credidi  $  atque  cortice  Peruviano 
exhibito  curavi  feliciter:  &  ex  illo  cafu  didici  ,  poflea  in  aliis  fimilibus 
eadem  medela  uti  . 

An  ergo  febris  intermittens  vera  quandoque  non  totam  corpus  ,  fed  tan¬ 
tum  q nandam  ejus  partem  occupat  ?  Probatum  fuit  in  Commentariis  §,371.  , 
tibi.de  inflammationis  definitione  agebatur  ,  topicam  talem  ,  &  partis  affe&ae 
tantum  ^febrim  revera  obtinere  ,  quae  univerfum  corpus  non  afficiat  ,  fed 
in  parte  inflammata  arteriarum  pulfu m  tantum  mutet.  Et  videntur  modo  di&a 

de*’ 
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demonftrare  ,  idem  quandoque  &  in  febribus  intermittentibus  verum  effe  •  Sed 
&;  Hilioria  Medica  piures  tales  obfervationes  habet ,  quae  hoc  confirmare  vi¬ 
dentur  .  Sic  homini  per  fex  feptimanas  quotidie,  circa  horam  feptimam  matu¬ 
tinam  brachium  dextrum  valido  frigore  corripiebatur  ,  reliquo  corpore  natu¬ 
ralem  calorem  fervante  :  circa  octavam  horam  rigor  &  tremor  digitorum  & 
manus  aderant  b  trihorio  elapfo  fequebatur  ingens  calor  j  hora  duodecima  cef- 
fabant  haec  omnia  ,  fequenti  die  eodem  ordine  reditura  (g  )  .  Poli:  tertia¬ 
nam  ,  per  calidiffima  remedia  in  febrim  acutiffimam  mutatam  ,  fequebatur  ano- 
mala  febris  intermittens  ,  quae  pluribus  paroxyfmis  uno  8c  eodem  die  afflige¬ 
bat  virginem  viginti  &  duos  annos  natam  .  Dabantur  tunc  aliquot  corticis 
Peruviani  dofes ,  &  poliea  inter  alia  plurima  anomala  fymptomata  ohferva- 
batur  ,  alterutrum  crus  quotidie  eadem  hora  tremere  ,  dein  calefcere  &  fudare, 
dum  in  reliquo  corpore  nihil  fimiie  deprehendebatur  (h)  .  Huic  affinis  cafus 
etiam  legitur  alibi  (i)  . 

Illa  autem  febrium  intermittentium  caufa  praedifponens  ,  quam  haerere  in 
tenuiffimo  fluido  ,  valis  minimis  illud  continentibus ,  aut  horum  origine ,  ad¬ 
modum  probabile  elP  ,  uti  ex  ante  dicfis  patuit ,  variis  caufis  accedentibus 
videtur  in  adlum  deduci  pofie  .  Frigus  enim  fubito  admiffum  ,  indigediles  ci¬ 
bi  affumti  ,  animi  affedtus  validi ,  purgantibus  excitatae  in  corpore  turbae  $ 
&  plurima  alia  huc  facere  poliunt  $  uti  quotidiana  obfervatio  omnes  Medicos 
docet.  Sic  notavit  Sydenhamus  (^) ,  poli  febres  autumnales  intermittentes 
fanatas  requiri  catharfin  *  illaque  negle£fca  ,  vel  recidivam  febris  ,  vel  alios 
faepe  periculofos  morbos  metuendos  elfe  :  limul  autem  monet,  dato  cathar- 
tico  ,  pofi  finitam  ejus  operationem  paregoricum  remedium  hora  fomni  dan¬ 
dum  effe  ,  quo  cavetur  ,  ne  occafione  tumultus  ,  quem  vel  mitifiima  exci¬ 
tant  cathartica  ,  redeat  febrilis  paroxyfmus  . 

An  autem  caufa  haec  praedifponens  femper  alia  caufa  occalionali  indiget  , 
per  quam  in  achim  deducatur  i  Certe  &  hoc  dubium  videtur  b  quamvis  nega¬ 
ri  nequeat  ,  a  caufis  accedentibus  poffe  excitari  praedifponentem  illam  cau¬ 
fa  m  ,  cum  jam  fopita  &  iners  videbatur .  Dum  enim  quartana  febre  homo  fa- 
nus  corripitur  ,  &  paucis  adhuc  paroxyfmis  defuncta  haec  febris  ,  illifque  non 
admodum  validis  ,  nondum  mutavit  multum  folidas  fluidafque  corporis  par¬ 
tes  ,  ne  acutiffimus  quidem  Medicus  ,  inflante  jam  paroxyfmo  ,  aliquid  dete¬ 
gere  poterit  mali .  Praeterea  caufae  illae  occafionales  fopitam  illam  caufam 
praedifponentemnon  videntur  adeo  excitare  quovis  tempore  ,  fed  praecipue 
tantum  illo  ,  quo  redire  folet  paroxyfmus  :  unde  Celfns  ,  uti  modo  diclum 
fuit  ,  jufiit,  ut  a  quartanis  curati  caverent  illum  diem  ,  quo  paroxyfmus  corri¬ 
pere  folebat  ;  fic  indicans  ,  aliis  diebus  recidivae  difcrimen  non  adeo  metuen¬ 
dum  effe  .  Memorabilem  cafum  accidiffe  novi ,  qui  hoc  confirmat  .  Homo 
laboraverat  quartana  tota  hyeme  ,  &  abfque  corticis  Peruviani  ufu  verno  ca¬ 
lore  fenfim  minuta  febris  difdefferat ,  corpus  perfefte  fanum  relinquens  ,  Per 
quinque  jam  menfes  ab  hac  febre  liber  ,  dum  cum  amicis  pifcabatur ,  ab 
illis  ,  joci  caufa  ,  in  retis  fundum  ,  dum  illud  in  terram  attrahebatur  ,  proji¬ 
citur  .  Mox  incepit  frigere  ,  tremere  ,  &  paroxyfmum  febrilem  habuit  b  qui 

dein- 
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deinde  ,  quarta  quavis  die  rediens ,  per  aliquot  feptimanas  detinuit  hunc  ho¬ 
minem  .  Cum  autem  monitus  fuifiet  ,  die  paroxyfmi  cavendum  fibi  adhuc 
effe  ,  licet  a  febre  fanus  efiet ,  per  trimeftre  fpatium  ,  poftquam  a  febre  liber 
fuifiet  ,  follicite  hoc  obfervaverat  $  in  ephemeridibus  fuis  afierifco  ter¬ 
tium  quemque  diem  notans  }  ficque  invenit ,  illud  infortunium  fibi  con- 
tigifie  illo  die  ,  quo  quartana  ,  G  eo  ufque  perfeveraflet  ,  accedere  de- 
buiflet .  '  ^ 

Videtur  inde  concludi  pofie  ,  caufam  illam  praedifponentem  ,  vario  tempo¬ 
ris  intervallo  in  variis  intermittentibus  ,  faepe  ad  horae  pundum  aptam  fie¬ 
ri  ,  ut  in  actum  deducatur  :  fimulque  illam  faepe  in  actum  deduci ,  licet  at- 
tentifiima  obfervatione  nihil  detegi  pofiit  in  corpore  ,  quod  caufae  occafio- 
nalis  vice  fungatur  .  An  ergo  illa  caufa  praedifponens  fe  ipfarn  excitare  va¬ 
let  ?  An  ibi ,  ubi  haec  caufa  praedifponens  latet  ,  adeft  &  caufa  illam  excita¬ 
re  potens  ,  fed  determinato  tantum  tempore?  Certe,  fi  ultimum  ftatuatur, 
nemo  excitantem  caufam  a  praedifponente  diftinguer.e  poterit ,  cum  ambae  in 
fubtiliffimo  fluido  ,  minimis  vafis ,  vel  communi  horum  origine  haereant , 
folifque  effe£tlbu.s  fuis  fe  manifeftent . 

Verum  quidem  eft  ,  plurima  in  corpore  humano  determinato  temporis  fpa- 
tio  fieri  in  fanitate  ip/a  :  fic  confueta  hora  in  plurimis  hominibus  fames  , 
fomnus  ,  vigilia  &c.  obfervantur  :  humores  a  fanguine  feeretos  ,  bilem  v.  g., 
fuccum  pancreaticum  ,  falivam  ,  mucum  &c.  determinata  quadam  copia  in¬ 
tra  datum  temporis  fpatium  colligi  pofie  ,  admodum  credibile  videtur  $  plu¬ 
raque  fimilia  (opponi  pofient ,  ut*explicaretur  ,  quomodo  renata  quaedam  cau¬ 
fa  occafionalis  definito  quodam  temporis  {patio  praedifponentem  febris  caufam 
in  acTum  deduceret,.  Si  tamen  fevero  examine  ponderentur  tales  hypothefes  , 
quae  his  principiis  nituntur  ,  patebit  fatis  ,  non  refpondere  illis  ,  quae  in  fe¬ 
bribus  intermittentibus  obfervantur  .  Licet  enim  purgantibus  vel  emeticis 
quidquid  in  ventriculo  vel  inteftinis  haeret ,  vei  ex  vifceribus  vicinis  In  illa 
defertur  ,  expellatur  ,  non  tamen  ideo  curatur  febris  intermittens  $  fed  con¬ 
tra  faepe  tali  methodo  tra&ata  pertinacior  adhuc  redditur  ,  &  altiores  radi¬ 
ces  figit  5  uti  notavit  Sydcnhatmu  (i )  .  Quin  imo  a  febribus  intermittenti¬ 
bus  dum  emergunt  homines  ,  fi  illis  purgans  detur  ,  antequam  jam  fatis  diu 
cefTaverit  febris ,  redit  contumacior  (m)  .  Et  dum  cortice  Peruviano  dato  cef- 
fat  febris  9  aliquis  credere  pollet ,  accumulari  tunc  illam  materiam  ,  quae  lin¬ 
gulis  paroxyfmi  s  eliminari  folebat  per  fudores  ,  aliafve  evacuationes  ,  adto- 
que  profuturum  purgans  remedium.  Verum  monuit  Sydenhamus  (n) *  a  ie- 
vifiima  etiam  catharfi  ,  imo  &  ab  enemate  mollifiimo  ex  lacfie  faccharato  ,  re¬ 
cidivae  periculum  imminere  .  Dum  quartana  per  mediam  falivationem  perge¬ 
bat,  exacte  typum  fuum  fervans,  &  tertiana  verno  tempore  in  media  falivatio- 
ne  adoriebatur  hominem  ,  uti  me  ofafervafie  alia  occafione  monui  y  fateor  me 
non  potuiffe  concipere  ,  quomodo  tantis  turbis  in  corpore  excitatis  ,  &  folu- 
tis  argenti  vivi  efficacia  humoribus  ,  certo  tamen  temporis  /patio  colligere¬ 
tur  aliquis  fomes  in  corpore  ,  qui  paroxyfmum  excitaret . 

Videtur  ergo  ,  ex  omnibus  his  concludi  pofie  ,  probabilem  efie  hanc  opi- 
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nionem  ,  quae  ftatuit ,  febrium  intermittentium  caufam  in  fubtiiiffimo  fluido., 
vafis  illud  continentibus ,  vel  communi  horum  origine  encephalo  ,  haerere  ; 
illamque  caufam  determinato  quodam  tempore  in  aclum  deduci  $  interimque 
non  conflare  ,  quod  haec  latens  febrium  caufa  femper  indigeat  quodam  forni-» 
te  ,  intra  paroxyfmorum  intervallum  collero ,  per  quem  a&uofa  fieret  $ 
cum  obfervata  doceant ,  paulo  ante  paroxyfmum  faepe  nihil  inveniri  omni¬ 
no  ,  quod  in  folidis  vel  fluidis  corporis  partibus  culpari  pollet  ;  nullumque 
occurrere  fignum  laefarum  fun&ionum  ,  cum  paulo  poft  turbentur  fere 
omnes .  .  .  ' 

Quaenam  autem  mutatio  fa&a  in  fubtilifiimo  fluido  ,  vafis  minimis  ,  vel 
encephalo  ,  hanc  intermittentium  febrium  caufam  conflituat  9  quare  determi¬ 
nato  tantum  fpatio  temporis  haec  nafcatur  ,  vel  a6tuofa  fiat  9  cum  Sydenha - 
mo  (0)  ,  aliifque  fummis  in  arte  viris  ,  me  omnino  ignorare  fateor  .  Tantum 
illa  pofui , -quae  obfervata  ;t  docere  videntur  *  lique  erraverim  ,  faltem  hoc 
nomine  veniam  mereor  ,  quod  &  in  his  ,  &  aliis  omnibus  ,  plura  vel  meliora 
doceri  me  paratiflimum  profitear  . 

Quamvis  autem  latens  haec  febrium  intermittentium  caufa  non  videatur 
indigere  colle&o  quodam  fomite  ,  ut  determinato  temporis  intervallo  paro¬ 
xyfmum  renovet ,  interim  tamen  negari  nequit ,  colle£fc)s  humores  morbofos 
efficere  pofle  ,  ut  his  irritata  haec  latens  caufa  validius  &  fortius  aegros  affli¬ 
gat  .  Sic  in  tertianis  autumnalibus  ,  dum  corrupta  bilis  in  primis  viis  hae¬ 
ret  ,  illa  fponte  vel  arte  evacuata  ,  fequens  paroxy.fmus  ionge  mitior  elTe  fo- 
iet  9  adeoque  haec  quidem  concurrere  poffunt  cum  hac  latente  caufa  ,  dum  in- 
terini  haec  abfque  illis  acfluofa  fieri  poteft  .  Si  enim  indigefliles  cibi ,  frigus 
fu  bito  admiflum  ,  lafiitudo  &c.  diu  fopitam  hanc  &  inertem  caufam  excitare 
valent ,  cur  non  ab  iifdem  poffet  augeri  ejufdem  efficacia  illo  tempore  ,  dum 
adhuc  ex  fe  lpfa  a&uofa  efi  ?  An  ab  illis  concurrentibus  caulis  paroxyfmorum 
retardatio  vel  anticipatio  pendet  femper  ?  Vix  videtur  .  Verum  quidem  eUr 
circa  illud  tempus  ,  quo  paroxyfmus  accedere  folet  ,  illam  latentem  caufam 
magis  quali  irritabilem  (  fit  venia  huic  vocabulo  )  efie  ,  uti  patuit  ex  antedi- 
&is  9  adeoque  a  colle6lis  fordibus  excitari  pofTe  paroxyfmum  ante  foliturrs 
tempus  ,  non  omnino  improbabile  .  videtur  9  interim  tamen  etiam  in  talibus 
febribus  ,  in  quibus  nulla  cacochymiae  ligna  deteguntur ,  paroxyfmus  citius 
vefi  ferius  venit  quandoque  ,  &  quidem  fic,  ut  lingulis  vicibus  eodem  tem* 
poris  fpatio  anticipet  vel  retardetur  9  unde  potius  latenti  illi  febrium  intermit¬ 
tentium  caufae  regularis  illa  anticipatio  vel  retardatio  paroxyfmi  tribuenda  vi¬ 
detur  .  Hoc  etiam  confirmatur  exsiliis  ,  quae  obfervavit  Sydenhamus  (p) . 
Vidit  enim»  dum  ingens  agmen  febrium  intermittentium  autumnalium  fimul 
invaderet  9  illarum  parcxyfmos  plerumque  una  eademque  diei  hora  conti ngere9 
accejfionibus  nunc  praevertentibus  ,  nunc  pofiponentibus  %  fimili  plane  modo  9 
atque  eodem  tenore  ,  ni  fi  quod  accidere  queat ,  ut  ordo  ille  ,  medicamentis  ad - 
bibitis j  quae  retardandi  vel  praecipitandi  vi  pollenty  inquibufdam  corporibus 
immutetur  vel  pervertatur  .  Vix  certe  credibile  videtur  in  tot  aegris,  aetate 
fexu,  vitae  genere  *  temperie,  divertis,  humores  morbofos  eodem  praecife  tem¬ 
poris  intervallo  accumulari  potuifie  fic,  ut  huic  caufae  tribui  poffet  paroxyfif 
TomJV*  Q^  itio- 

(  0  )  Se&.I.  cap«y .  pa g.jjy.  (p  )  Ibid.  pag.  104. 
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moram  renovatio  .  Unde  etiam  Galenus  (q)  monuit ,  folam  anticipationem 
non  effe  habendam  pro  incremento  morbi  j  quod  tamen  debpret  heri,  fi  ab  ac¬ 
cumulatione  humoris  morbofi  breviori  temporis  fpatio  citius  renovaretur  pa- 
roxyfmus  .  Sic  autem  habet :  Nam  anticipatio  fola  per  fe  ipfam  non  eftfujfi. 
ciens  figuum  incrementi9  quod  faepe  morbi  proprietatem  confequitur  potius  , 
quam  quod  per  ejus  incrementum  ftiquum  quartani tertiani ,  &  quoti¬ 
diani  circuitus  quidam  ufque  ad  integram  folutionem  ita  anticipare  vi  fi 
fuerint  % 

>?.  Videtur  ergo  potius  ab  epidemico  miafmate  excitari  febris  intermittens  ,  fi- 
tnuique  imprimi  lpiritibus  ,  nervis  ,  vel  horum  origini  communi  talis  chara- 
£Ier,  per  quem  flato  tempore  paroxyfmus  renovatur  .  Quamvis  autem  per  fe¬ 
brim  excitatam  noxii  humores  ,  ante  febrim  natam  praeexiftentes  ,  vel  &  fe¬ 
bris  tempore  nati  vel  collecti ,  expellantur  de  corpore  ,  obfiructiones  pluri¬ 
mae  in  vifceribus  haerentes  folvantur  $  adeoqqe^fe$res  illae  faepe  medicamen¬ 
ti  virtutem  exerceant  ratione  aliorum  morborum  3  tamen  Sc  abfque  his  omni¬ 
bus  perennare  pofle  videntur,  quamdiu  ille  imprefTus  character  manet .  An 
ergo  tales  febres  intermittentes  ,  abfque  ullo  vitio  obfervabili  folidarum  vel 
fluidarum  partium  corporis  ,  fpirituofae  dicendae  forent  ?  Certe  jam  Gale - 
mus  (r)  monuerat  fequentia  :  Dijlinguere  autem  oportet  in  fingulis  aegrotanti - 
bus f  primum  quidem  fi  fine  loco  *affe&o  febris  fit ,  ex  humorum  putredine  *  vel 
£  [Nv?  reo  nvwiActrt  rpccntvrt  )  f olo  fpiritu  alterato  . 

Vidimus  autem  antea  ,  illum  characterem  fic  fopitum  manere  poiTe  ,  ut  nul¬ 
lo  figno  fe  manifeftet  3  &  tamen  a  caufa  quadam  occafionali  excitari  denuo  , 
poflea  (quod  maxime  notandum)  fua  vi  novos  paroxyfmos  febriles  facere  3 
quamvis  non  renovetur  caufa  occaftonalis,  quae  fopitum  &  inertem  illum  cha¬ 
racterem  excitaverat .  .  Unde  etiam  videtur  imprellus  ille  febris  intermittentis 
character  fenfim  fic  minui ,  ut  in  nervum  amplius  erumpere  nequeat  ;  atque 
tamen  diu  fuperefle  talem  irritabilitatem  9  ut  ab  aliis  multis  &  diverfis  caufis 
iterum  actuofus  fieri  poffit  . 

In  hunc  characterem  agere  videtur  cortex  Peruvianus  ,  toties  febres  inter¬ 
mittentes  abfque  ullis  evacuationibus ,  vel  alia  mutatione  fenfibili  ,  tollens  5 
fic  tamen  plerumque  ,  ut  potius  inducias  impetret  5  nifi  repetito  ejus  ufu  tan¬ 
dem  integre  deleatur  3  de  qua  re  §.  767.  dicendum  erit . 

Inter  illas  vero  caufas  ,  quae  fopitum  illum  characterem  ,  nondum  tamen 
omnino  deletum  ,  excitare  folent  ,  prae  reliquis  frigus  valere  videtur  .  Certe 
fubito  &  valido  frigore  corpori  applicato  homo  pallet  ,  horret ,  riget ,  tremit, 
adeoque  plurima  excitantur  fymptomata  ,  quae  febris  intermittentis  initium 
(§.  749,)  comitantur  .  Imo  a  frigore  videtur  fperafle  Celfus  (uti  alia  occafio- 
ne  in  Commentariis  §.589.  dictum  fuit)  mutationem  lentae  continuae  febris  in 
Intermittentem  .  Dum  enim  in  tali  febre  nec  cibo  nec  remedio  locus  effet  9 
unicum  hoc  fupereffe  voluit ,  ut  Medicus  morbum  mutet.  Saepe  igitur  ex 
aqua frigida  »  cui  oleum  fit  adje&um  ,  corpus  ejus  pertraBandum  eJU  quoniam 
interdum  fic  evenit  9  ut  horror  oriatur  9  &*  fiat  initium  novi  motus  9  exque 
5  cum  magis  corpus  incaluit  9  fequatur  etiam  remiffio  »  An  ideo  inter¬ 
mittentes  vernae  citius  finiuntur  ,  quod  aeftivus  calor  illas  excipiat 3  autumna¬ 
les 

(  4  )  De  Crifibns  IJb.i.  cap.3.  Gharter.  Tom.VlII.  pag.  37S. 

(  r )  De  Grifibus  Lib. .11,  cap.7.  Chatter.Tom.VIII.  pag.416. 
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les  vero  ,  aucto  quotidie  frigore  ,  pertinaciores  >  St  quartanae  fere  tantum  ca- 
lore  verno  folvuntur  .  , .  -  ' 

Ille  autem  chara&er  febrium  intermittentium  adeo  faepe  fixus  inhaeret ,  ut 
nullis  fere  remediis  fe  tolli  patiatur  .  Sufpendi  quidem  poted  ,  dato  cortice, 
ejus  a<5luofitas  pro  tempore  ,  fic  tamen  ,  ut  poftea  femper  recidiva^  fiat .  Ob- 
fervaverat  hoc  Sydenhamus  (f)j  monuitque  tunc  prudentis  Medfci  efle ,  non 
nimium  pertinaciter  corticis  ufui  infidere  •>  verum  alia  potius  methodo  febrim 
aggredi .  Novi  per  feptem  integros  annos  quartanam  durafie  ,  filentem  fponte 
fua  quandoque  ,  vel  cortice  fumto  ,  per  aliquot  feptimanas  ,  redeuntem  tamen 
podea  .  'Majfarias  Romae  vidit  matronam  ,  quae  viginti  duobus  annis  quar¬ 
tana  laboravit  (  t ) .  Pertinaces  autem  tales  febres  ,  quae  anni  fpatium  exce« 
derent ,  nunquam  me  obfervatfe  memini ,  nifi  in  cacochymicis  corporibus  f 
quibus  vifcera  ,  imprimis  abdominalia  ,  obdruda  erant,  j  unde  fere  femppr  ab¬ 
dominis  tumor  ,  color  i&ericus  otc.  fimul  aderant .  Cum  autem  antea  di&um 
fuit  ,  filentem  jam  febrim  excitari  polle  ,  dum  lardum  v.  g.  aut  fimiles  indi- 
gedilcs  cibi  afiumti  fuiffent,,  non  videtur  improbabile,  fimile  quid,  protra- 
£\arum*talium  febrium  caufam  facere  .  Si  enim  ante  febrim  intermittentem 
natam  cacochyrnicufn  corpus  fuerit  ,  St  obdru£la  vifcera  habuerit ,  vel  per 
febrim  ipfam  talia  mala  produ&a  fuerint  (vide§.  753.)  ,  ingedorum  debita 
praeparatio  in  primis  viis  deficiet  5  adeoque  fimilia  mala  hic  poterunt  fieri  ob 
defe<5him  virium  concoquentium  ,  quae  ^  in  fanis  ,  fed  debilioribus,  homini¬ 
bus  ab  ingedis  difficilioris  digedionis  cibis  contingunt .  Unde  patet  ratio  , 
quare  in  tali  cafu  febris  intermittens  ,  ex  fua  indole  jam  minuenda,  increfcat 
denuo,  vel  fopita  jam  excitetur  iterum  ,  fi  eque  in  longum  temporis  Ipatium 
excurrat .  Forte  etiam  eo  difficilius  deletur  imprefTus  ille  chara&er  ,  quo 
diutius  inhaeferit  . 

Cur  ergo  paroxyfmi  geminantur  quandoque  ,  fi  latens  v.  g.  febris  tertianae 
charader  alternis  tantum  diebus  ex  fua  natura  aefcuofus  fiat  Certe  eadem  illa 
caufa  ,  incognitum  nempe  illud  epidemicum  ,  q.uae  unam  tertianam  fecit  9 
St  intercalari  die  alteram  excitare  poterit .  Praeterea  videtur  admodum  vero* 
fimile  ,  etiam  liberis  a  paroxyfmo  diebus  adefie  talem  difpofitionem  ,  quae 
forte  ex  fe  fola  in  a&um  non  veniret ,  aliis  tamen  caulis  accedentibus  excita-» 
ri  poflet ,  &  dein  propria  fua  vi  paroxyfmos  renovare  ,  licet  abfint  caufa  e 
illae  ,  quae  illam  primo  excitaverant  $  eodem  modo  ,  ut  intermittens  febris  9 
fponte  fua  ceflans  ,  a  fimilibus  renovatur  ,  ut  antea  di<5Uim  fuit .  Plurima 
autem  favent  huic  opinioni :  fic  graviores  in  diaeta  commiffi  errores  non  tan¬ 
tum  validiores  efficiunt  quartanae  paroxyfmos,  verum  etiam  ex  fimplici  quar¬ 
tana  duplicatam  ,  vel  St  triplicatam  ,  facere  docent  quotidiana  in  praxi  oh- 
fervsta  .  Autumnales  febres  ,  in  quibus  copiofior  &  pertinacior  aaifie  folet 
materia  ,  quam  natura  per  febrim  excitatam  corrigere  vel  expellere  fatagit  v 
longe  frequentius  paroxyfmos  fuos  geminant ,  quam  vernae  febres  ,  in  qui¬ 
bus  hoc  raro  contingit :  imo  etiam  ob  hanc  caufam  faepe  initio  autumni  ta¬ 
les  febres  ,  ob  longiores  St  duplicatos  paroxyfmos ,  continuarum  febrium  in¬ 
dolem  exaSe  aem tuantur  5  uti  §.  748.  di&um.  fuit  .  Interim  tamen  ,  ut  ante 
monui ,  geminatae  tales  febres  indolem  St  genium  paroxyfmi  primarii  fervant* 

QL  2  fic 
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ile  ut  triplicata  quartana  tribus  diftinctis  quartanis  confiet,  duplicata  tertiana 
ex  duabus  tertianis  componatur  &c. 

Ex  hadenus  diotis  ergo  concludere  liceret ,  febrium  intermittentium  diftin- 
&um  &  determinatum  characterem  in  fpiritibus  nervofis ,  nervis,  vel  commu¬ 
ni  horum  origine  latere ,  illumque  irritari  quidem  pofTe  a  morbofis  collectis 
humoribus  ,  ut  fortiores  &  diuturniores  faciat  paroxyfmos  ,  &  fopitum  jam 
&  fimilibus  caufis  excitari  pofle  ,  non  tamen  indigere  femper  collecto  quodam 
fomite  intermedio  inter  binos  paroxyfmos  tempore  ,  ut  in  aCtum  deducatur  , 
fed  propria  fua  yi  paroxyfmos  renovare  pofte .  Simulque  probabile  vide¬ 
tur  ,  diebus  intercalaribus  adelTe  fimilem  difpofitionem ,  quae  ab  aliis  caulis 
In  a£tum  deduci  poflet  j  &  deinde ,  illis  caufis  quamvis  abolitis ,  pariter 
pergere  . 

7/8.  ^"^Uratio  ergo  exigit ,  ut  aperientibus  felinis  ,  alcalicis, 
aromaticis  ,  mineralibus  ,  diluentibus  ,  oleofis  blandis, 
calore,  motu  ,  fotu  ,  frittione. utamur  tempore  0L7ivps%t'as>m  vel  & 
In  flatu  defcripto  (749.) . 

* 

In  curatione  febrium  intermittentium  primo  debet  determinari  ,  qualis  vi- 
£fcus  conveniat  *  fub  quo  nomine  intelligitur  rerum  non  naturalium,  aeris,  ci¬ 
bi  potus  ,  motus  quietis  ,  animi  affe&uum  ,  retentorum  excretorum-,  fomni 
vigiliae  (tt)  debita  moderatio  .  Cum  autem  ex  praecedentibus  confiet  ,  fri¬ 
gus  aeris  nocere  talibus  aegris  ,  &  fopitam  jam  febrim  inde  renovari  fae- 
pius  *  conducet  aeris  talis  tepor  ,  qualis  verno  tempore  elTe  folet  ,  quem  hye- 
inali  etiam  tempore  accenfo  foco  imitari  poffumus .  Ctbi  autem  &  potus  ta¬ 
les  debent  elTe  ,  quales  §.  599.  defcripti  fuerunt ,  hoc  tamen  cum  difcrimi- 
ne  ,  quod  in  febribus  intermittentibus ,  cum  plena  Ar vpe%t«  adiit  inter  binos 
paroxyfmos  ,  adeoque  omnes  fere  fun&iones  in  integrum  reftituantur,  validio¬ 
res  cibi  &  potus  meraciores  concedi  pofiint  :  &  quidem  eo  magis  ,  quo  lon¬ 
gius  intercurrit  inter  paroxyfmos  intervallum  *  &  praecipue*  fi  hyemale  tem¬ 
pus  fit  (vide  §.  602,  5, )  .  Praeterea  ,  cum  diuturnae  quandoque  hae  febres 
fint ,  imprimis  quartanae  ,  fummopere  requiritur  ,  ut  vires  integrae  maneant* 
ut  ,  quod  diu  fufHnendum  eft ,  corpus  facile  fuftineat.(x ).  llnde  patet  ratio, 
quare  validiores  cibi  &  potus  hic  conducant.  Interim  tamen  opima  pinguia  , 
fale  vel  fumo  indurata  &  fimilia  ,  vitari  debent ,  eo  quod  crudior  ex  his  chy¬ 
lus  gravaret  corpus  *  imo  &  a  talibus  majori  copia  ingefiis  in  fano  etiam 
corpore  febrim  excitari  ohfervatam  fit  ( vide  §.  58  6.  a.)  .  Simul  etiam 
cavendum  eft  ,  necibus  detur  in  his  febribus  circa  illud  tempus,  quo  nor 
vus  paroxyfmus  exfpe&atur  :  tunc  enim  ,  pluribus  functionibus  corporis  fe¬ 
bris  tempore  turbatis  vel  laeiis  ,  non  poteft  fperari  debita  ingefiorum  afiimi- 
latio  .  Qqam  rem  Hippocrates  (y)  optime  monuit ,  dicens :  Qitofcunque  ae¬ 
grotantes  non  continenter  febres  detinent  9  fed  intermittentes  prehendunt ,  his 
foji  accejJJonem  cibi  ex  bibendi  5  conjeci  ur  a  faci  a  9  ne  quando  a  recenti  alirnen - 

*  ♦  * 

C  u'j  Vide  H.  Boerh.  Inflitut.  §,  747.  (  x  )  Celfus  Lib.  III.  cap.17.pag.14f* 
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to  i  ftd  jam  couco&if  cibis  ,  febris  ingruat .  Moderata  corporis  exercitia  9 
tempore  intercalari  optime  profunt ,  quia  per  haec  §c  allimilatio  ingeftorum» 
Sc  excretiqn.es  naturales  per  alvum  ,  urinam  ,  tranfpirationem  ,  optime  pro¬ 
moventur  ,  Unde  juflit  Celfus  (  z  )  in  quartanae  curatione  ,  ut  aegri  poftero 
die  ,  cum  fatis  quieverint ,  ambularent  ,  exercerentur  ,  ungerentur  ,  perfrica¬ 
rentur  fortiter  ;  imo  etiam  profuturum  credidit  ,  fi  daretur  opera>  ut  in  ipfam 
exercitationem  tempus  febris  incurrat  ,  fic  enim  faepe  illa .  difcutitur  ,  libi 
autem  aegri  imbecillitas  vetaret  exercitationem  ,  geftationem  adhibendam  vo¬ 
luit  9  fi  nequidem  hanc 'ferre  poffet  ,  tunc  frictionem  laudavit .  Somnus  au¬ 
tem  longior  convenit  ,  ut  qnafTum  paroxyfmo  febrili  corpus  blanda  quiete 
refocilletur  :  animi  autem  affectes  moderatos  effe  debere  facile  patet . 

Solo  debito  fex  ferum  non  naturalium  regimini  febres  intermittentes  ver¬ 
nae  facile  cedere  folent ,  licft  nulla  alia  adhibeantur  remedia  ;  uti  quotidiana 
obfervata  docent .  Unde  etiam  Sydenhamus  (a)  fuo  arbitrio  has  febres  com¬ 
mittendas  voluit ,  nifi  importuna  aegri  impatientia  Medici  opem  efflagitet . 
Nullum  enim  unquam  verna  febre  intermittente  periiffe  vidit  $  adeoque  ma¬ 
luit  nihil  pror fu s  movere  }  &  impHmis  evacuantium  remediorum  ufum  dam¬ 
nat  ,  cum  per  haec  pertinaciores  longe  reddi  has  febres  obfervaverat . 

In  autumnalibus  vero  febribus  imprimis  medela  requiritur  ,  verum  alia  pa- 
roxyfmi  tempore  ,  quam  ubi  febris  abeB  .  Praeterea  cum  finguli  febrium  in¬ 
termittentium  paroxyfmi  in  tria  tempora  dividantur  (vide, §.'749.  7£o.  7$i.) , 
8c  horum  ratione  medelae  diverfitas  requiritur  .  Hac  autem  paragragho  agi¬ 
tur  de  illis  remediis  ,  quae  conveniunt  tempore  dwpe%l«s$  vel  etiam  in  ipfo  fe¬ 
brium  intermittentium  frigore  9  five  primo  Badio  . 

Ex  illis  ,  quae  in  Commentariis  §.  558.  dicte  fuerunt ,  patuit ,  febrim  effle 
illud  naturae  inBrumentum  ,  quo  partes  impuras  a  puris  ffleernat  ;  illamque 
faepius  excitari ,  ut  heterogenea  materia  ,  fanitati  adverfa  ,  expellatur  de  cor¬ 
pore,  vel  etiam  ut  fanguis  in  novam  qnandam  diathefin  immutetur;  atque  ideo 
fummos  in  arte  viros  non  femper  adeo  follicitos  fuiffle  ,  ut  febrim  tollerent  , 
fed  tantum  ut  debito  moderamine  illam  coercerent ,  ne  vel  langueret ,  vel 
nimio  impetu  nocere  pofflet  .  Omnia  aut§m  haec  &  in  febre  intermittente 
verafunt:  patuitque  tunc  r  difficillimos  &  pertanicifiimos  morbos  per  fe¬ 
bres  intermittentes  quandoque  fanatos  fuiffle  .  Dum  poB  aeBivos  fqualores 
liquidifflima  fanguinis  pars  difflata  fuit ,  &  bilis  acrior  &  copiofior  ,  fimul- 
que  faepe  tenacior- ,  circa  praecordia  collega  haeret  ;  febres  intermitten¬ 
tes  autumnales  epidemice  graffari  folent  ,  per  quas  rite  tradatas  folvitur  Sc 
expellitur  illud  biliofum  corruptum  ,  referantur  obBrudiones  yifcernm  fe- 
liciflime  ,  quae  a  fpilTiori  &  minus  meabili  fanguine  ortum  duxerunt  ,  at¬ 
que  poBea  integerrima  redit  fanitas .  Contra  vero  toties  funeBis  exemplis 
conBitit ,  ipala  arte  per  corticem  Peruvianum  fupprefiis  talibus  febribus  ,  an¬ 
tequam  caute  materialis  ',  cui  fubigendae  &  expellendae  deBinabantur  ,  fubla- 
t a*  foret  ,  languille  aegros  ,  cachedicos ,  &  cacochymicos  ex  peflimis  abdomi¬ 
nalium  vifcerum  obBrudionibus?  imo  &  faepe  inde  periiffle  .  Obfervavit 
denhamus  ( b ) ,  una  cum  continua  febre  tertianam  autumnalem  epidemice 
.  graffar 

(  z  )  Lib.  III.  cap.  1?.  pag.  t 46.  (  a  )  Se&.  I.  cap.  pag.  103. 

(  b  )  Sett.  I.  cap.  3.  pag.  46. 
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gradatam  fuiffe  ,  fimilibus  ftipatam  fymptomatibus  ,  &  eadem  fere  methodo 
Curabilem  :  atque  inde  conciufit ,  Febrim,  illam  continuam  intermittentium 
quafi  compendium  quoddam  ej]e  ,  &*  e  contra  vagulos  earum  paroxyfmos  com¬ 
pendium  hufufce  videri\atque  adeo  difcrimen  in  hoc  maxime  verfari^quod  con¬ 
tinuae  conceptam  femel  effervefcentiam  cruv*%w>  eodemque  femper  tenore  per - 
jicerem  ;  intermittentes  autem  partitis  vicibus  ac  diverfis  temporibus  eadem 
defungerentur  .  Sedula  autem  morborum  obfervatione  didicerat  magnus  ille 
vir,  febrim  continuam  ipfam  caufam  fuam  materialem  optime  fubigere*  adeo- 
que  &  idem  a  febribus  illis  intermittentibus  ,  continuae  illi  ita  iimilibus  ,  ex- 
fpe&are  merito  licebat.  Quae  omnia  confirmantur  exiliis,  quae  de  febris 
effectibus  §.587.  dit^fuerunt :  confHtit  enim  tunc  ,  fiagnantium  agitationem, 
omnium  permiflionem  ,  refiftentis  fuba£Honem  &c.  per  febrim  ipfam-  fieri  j 
atque  etiam  ad  §.  753.  probatum  fuit  ,  refolvendt)  &  attenuando  agere  febrim 
intermittentem  ,  dum  tria  fua  tempora  percurrit  j  atque  ideo  ab  inveteratis 
faepe  malis  corpus  depurare  §.  754*  dictum  fuit .  •  • 

Omnium  ergo  optima  methodus  curandi  has  febres  illa  videtur  ,  quae  con- 
fpirat  cum  febre  ,  ut  folvat  concreta  ,  referet  obftructa  ,  ficque  aequabilem 
humorem  per  omnia  vafa  motnm  reftituat.  Conducit  ergo,  tempore  «itvpeZUs 
ingerere  talia  ,  quae  ob  hos  effetus  aperientia  a  medicis  vocantur ,  &  pro  di- 
‘Verfitate  obftaculi ,  per  febrim  his  remediis  adjutam  refolvendi ,  varia  feligi 
folent  .  *Horum*aqtem  remediorwm  efficacia  tanto  majori  cum  frutu  aegro¬ 
tanti  corpori  applicatur,  quod  fequente  paroxyfmo  febrili  per  omnia  vafa  haec 
rapidius  movebuntur  \  unde  etiam  &  tempore  a  febre  libero  ,  motu  ,  calore  , 
fritione  uti  folent  Medici ,  ut  auto  humorum  per  vafa  motu  ingeflorum  re¬ 
mediorum  efficaciam  augeant :  follitis  enim  humoribus  per  falina  ,  alcalica  , 
mineralia  (vide  §.  135. )  ,  una  cum  diluentibus  (  vide  §.  134. ) ,  laxatis  per 
fomenta  ,  &  oleofa  blanda  emiffariis  omnibus  ,  corpus  fle  difponitur  ut  per 
febrilem  paroxyfmum  fecuturum  facile  feCerni  &  expelli  pofiit  illud  ,  quod 
in  corpore  noxium  haeret ,  &  cui  removendo  febris  ipfa  a  natura  delima¬ 
batur  .  Pro  varia  autem  anni  tempeftate  ,  aegrorum  diverfa  temperie  &  ae¬ 
tate  ,  epidemica  confiitutione-  &c,  diverfa  remedia  conveniunt.  V ertio  enim 
tempore  ,  &  in  juvenili  aetate  a  calidioribus  abffinendum  :  autumnales  con¬ 
tra  febres  ,  imprimis  in  hyemem  ufque  protra&ae  ,  calidiora  poftulant ,  prae¬ 
cipue  fi  vel  fradlis  morbo  viribus  ,  vel  vergente  jam  in  feriium  aetate  ,  cor¬ 
pus  langueat  :  tunc  enim  contrajerva  ,  ferpentaria  virginiana  ,  crocus  ,  &  fi- 
milia  penetrabilifiima  aromata  ,  fummi  ufns  funt.  In  frigida  mncofa  temperie 
fales  alcalini  optima  aperientia  funtjin  calidis  Sc  biliofis  hominibus  haec  noce¬ 
rent  faepe  5  unde  falina  ut  nitrum  ,  fal  polychreflus  ,  tartarus  vitriolatus  &c. 
praeferuntur..  Sivero  putredinis  metuendae  figna  adfint  (vide  §.85.86.) 
acida  oleofa  ,  ut  fpiritns  nitri  dulcis  ,  rob  fambuci ,  ribefiorum.  &  fimilia  , 
fola  prodeffe  poffnnt .  Sic  etiam  in  epidemicis  talibus  febribus  intermitten¬ 
tibus  ,  quae  poli  fervidiflimas  aellates  autumnali  tempore  graflari  folent ,  co¬ 
lor  fubflavefcens  •  cutis  &  oculorum  ,  urinae  color  fiavo-ruber  ,  ponderis  & 
anxietatis  circa  praecordia  fenfus haepatis  obflru&ionem  &  biliofam  caco- 
chymiam  indicabant .  Taraxaci ,  cichorei ,  fcorzonerae  ,  graminis  &c.  d'e- 
co^a  ,  cum  fale  polychrefio  &  meile  ,  larga  copia  potata  tempore  dm >psiUs , 
dein  per  febrilem  paroxyfmum  valide  mota  per  omnia  vafa  ,  referabant  felicif- 

fime- 
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fime  vifcemm  obftru£Hones  ,  folvebant  &  mobilem  reddebant  biiiofam  fabur- 
ram  ,  quae  dein  vel  fponte  fua  ,  vel  dato  leni  emetico  vel  cathartico  1  expel¬ 
lebatur  de  corpore .  m 

Quamvis  autem  generalis  videatur  fere  aperientium  8c  attenuantium  reme¬ 
diorum  ufus  in  febribus  intermittentibus  curandis  ,  quandoque  tamen  &  ta¬ 
les  calus  occurrunt ,  ubi  adftringentibus  Sc  incrafiantibus  ,  fimulque  folidas 
corporis  partes  roborantibus  ,  potius  opus  eft  .  Teneris  enim  puellis  ,  &  de¬ 
bilis  temperiei  hominibus  ,  quandoque  per  febres  intermittentes  fic  folvun- 
tur  omnes  humores  ,  ut  profufis  fudoribus  diffluant ,  non  tantum  in  paroxyf- 
mi  febrilis  fine  ,  fed  &:  quovis  alio  tempore  ,  &  praecipue  dum  dormiunt 
(Britannos  maxime  in  tales  fudores  ,  dum  febribus  intermittentibus  laborant  , 
proclives  inveni) .  Facile  autem  patet ,  attenuantia  &  diluentia  hic  nocitura 
fore  ,  dum  nimia  difiolutio  humorum  &  folidarum  partium  debilitas  jam  ad- 
funt .  Cortex  tamarifci  ,  capparidis ,  Peruvianus ,  una  cum  aromatibus  vino 
auftero  rubro  infufa  pulcherrimum  tunc  remedium  dant :  raro  enim  folen£ 
curari  in  talibus  corporibus  febres  intermittentes ,  nifi  per  corticem  Peru- 
vianum  tollantur  ^  vel  .faltem  impetrentur  induciae  5  ut  roborari  interea  cor¬ 
pus  poffit  . 

In  Materia  Medica  ad  hujus  paragraphi  numerum  recenfentur  varia  re¬ 
media  ,  quae  aperiendo  Sc  attenuando  agunt  $  Sc  ex  quibus  talia  eligi  pot»* 
*runt ,  quae  morbfigenio,  aegri  temperiei  &c.  maxime  conveniunt . 

Omnia  autem  haec  ,  quamvis  praecipue  adhibeantur  illo  tempore ,  quan¬ 
do  aeger  a  paroxyfmo  liber  eft  ,  tamen  &  ufum  habere  pofiunt  in  ipfo  pa- 
roxyfmi  ingruentis  initio  ,  cujus  fymptomata  §.  749.  enumerata  fuerunt  * 
Patuit  enim  tunc  ,  periculofiffimum  effe  illud  febrium  intermittentium  fta- 
dium  ,  quia  impeditur  liber  fanguinis  per  extremas  arterias  motus  &  circa 
cor  dextrum  oc  pulmonem  immeabilis  accumulatur  .  Illa  ergo,  quae  fangui* 
nem  attenuant  ,  diluunt,  vafa  laxant ,  &  expediunt ,  tunc  optime  conducunt* 
liti  ad  §.  625;.  di<5tum  fuit  •  A  calidioribus  autem  &  valide  ftimulantibus  re* 
mediis  abftinemus  in  hoc  febris  ftadio  ob  rationes  §.624.  explicatas  $  quo¬ 
rum  tutior  ufus  eft  tempore  «Vi >ps%Us .  Simul  etiam  apparet  ,  per  aperien¬ 
tia  ,  attenuantia  ,  diluentia  &c.  ufurpata ,  dum  febris  abeft  ,  fic  difponi  hu¬ 
mores  &  vafa  ,  ut  tempore  frigoris  febrilis  minus  a  ftagnatione  periculum 
immineat  $  &  poftea  facilius  caloris  febrilis  tempore  folvi  poffit  illud  ,  quod 
ftagnando  jam  concrefcere  inceperat . 

Generalis  ergo  haec  videtur  efte  curandi  febres  intermittentes  methodus  , 
ut  tempore  «7 wps%f«t  major  folutio  fiat  humorum  5  blandis  ftimniis  aromati¬ 
cis,  motu,  fridionibus  ,  augeatur  motus  hamorum  per  vafa  ,  fimulque  per 
eadem  omnia  expediantur  corporis  emifiaria  ,  ut  libere  exire  poffint  illa  , 
quae  per  febrim  ipfam  fuba^a  variis  viis  expelli  foleat  de  corpore  , 
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Uin  abundanti  colluviei  in  primis  viis,  purgans,  vo- 
mitoriumve  faepe  prodeft  tollendae  ;  dando  ante 
paroxyfrnum  eo  /patio ,  quo  ante  hunc  efFe&um 
praeftat.  Id  faciendum  cognofcitur  ex  victu  ,  morbis ,  fympto- 
matibufque  praegreffis  -,  naufea ,  vomitu  ,  ru#u ,  tumore  ,  hali¬ 
ta  ,  fordibus  linguae ,  gutturis ,  palati ,  dyope£/<x  5  amarore  oris , 
vertigine  tenebricofa  ,  &  abfbluta  operatione  datoopiato  fedatus 
ante  febrim  tumultus  fit , 


Accidit  faepiffime  in  febribus  intermittentibus  ,  ut  in  primiis  viis  adfit  col¬ 
luvies  ,  live  haec  praelxftiterit  ante  febrim  natam  ,  five  febris  tempore  ab 
ingeftis  cibis  ,  non  bene  digeftis ,  vel  mutatis  per  febrim  humoribus  ,  impri¬ 
mis  bile  ,  haec  aggeffa  fuerit .  Talem  colluviem,  tollendam  efle  ,  nemo  du¬ 
bitat  ,  cum  ibi  haerens  omnem  appetitum  tollere  foleat  ,  &  mora  pejor  red¬ 
dita  plurima  mala ,  &  imprimis  putridam  diarrhoeam,  aut  8c  dyfenteriam  , 
producere  pollet  .  Cum  autem  vomitoria«&  purgantia  ,  nifi  talis  colluvies  ad¬ 
fit  ,  febribus  intermittentibus  potius  noceant  ,  uti  §.  761.  dicetur  ,  attenden¬ 
dum*  efl:  ad  illa  ligna  ,  quae  docent ,  talem  faburram  in  primis  viis  haerere. 

Si  victui  lautiori ,  &  imprimis  ex  pinguibus  opimis  ,  glutinofis  ,  aliifve  dif- * 
ficilioris  digeftionis  cibis ,  indulferit  aeger  ,  fufpicio  eft  ,  talem  adede  collu¬ 
viem  .  Morbi  autem  praegredi  faepius  ,  qui  (ordibus  fimilibus  gravatas  pri¬ 
mas  vias  habuerant ,  in  tali  aegro  hoc  confirmant .  Quandoque  in  epidemi¬ 
cis  febribus  intermittentibus  communis  talis  indoles  obfervatur  ,  ut  in  om¬ 
nibus- aegris  bilis  corrupta  circa  praecordia  fluctuet ,  quales  febres  &  Syden- 
hamus  (c)  obfervavit  adeoque  tunc  nullum  dubium  manet .  Verum  dum 
talis  colluvies  in  primis  viis  haeret ,  quaedam  parit  fymptomata  ,  quibus  hoc 
cognofci  poflit ,  naufea  nempe  ,  vomitu  ,  ru<5tu  ,  halitu  &cc.  uti  latius  di&um 
fuit ,  quando  §.  85.  de  putredinis  in  primis  viis  effectibus  agebatur  ,  atque 
etiam  §.  642.  ,  ubi  de  naufea  febrili  fermo  erat  .  Imprimis  autem  tunc  adef- 
fe  folet  anxietatis  &  moleffae  tenlionis  circa  praecordia  fenfus  ,  imo  quando¬ 
que  &  hypochondria  elevata  tument ,  quod  inter  figna  futuri  alvi  fluxus  in 
febribus  recenfuit  Hippocrates  (d) .  Quibus  autem  viis  commodifllme  educi 
poflit  haec  colluvies ,  eadem  fymptomata  plerumque  monflrare  folent  :  naufea 
enim,  vomitus,  oris  amaror,  tenebricofa  vertigo  &c.  vomitum  potius  in¬ 
dicant  :  lumborum  obtufus  dolor  ,  borborygmi  ,  flatus  ,  abdominis  tumor , 
v.erfus  alvum  potius  tendere  hanc  faburram  demonftrant .  Unde  Hippocrates 
monuit  ,  ( uti  alia  occafione  in  Commentariis  §.  594.  2.  di&urn  fuit )  Quibus 
febricitantibus  autem  anxietates  fiunt  9  &  eris  ventriculi  morfus ,  &  /pu  tatio¬ 
nes  9  vomitus  fit :  quibus  vero  ruBus  adfiunt9f 'latus r firepitus  ventris ,  &•  ele¬ 
vationes •  his  fit  alvi  exturbat  io .  Saepe  tamen  Sc  furfum  &  deorfum  expellitur 
haec  colluvies :  vomitoria  enim  exhibita  plerumque  8c  alvum  ducere  folent^  8c 
purgantia  frequenter  vomitum  excitant  ,  imprimis  fi  in  ventriculo  aeque  ac 

inte- 
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tedrinis  colletflae  tales  fordes  haereant .  Si  aurem  in  ipfo  febrili  paroxyfmo 
incipiente  ,  quando  plerumque  naufea  &  vomitus  adefle  folent  (vide  §.749.)  y 
pars  illius  colluviei  expellitur  ,  tunc  eo  certiores  fumus  ,  profuturas  elfe  ta¬ 
les  per  artem  fadtas  evacuationes  .  Nam  in  iis  ,  quae  medicamento  fiunt  , 
purgationibus  ,  talia  e  corpore  educenda  fiunt  ?  qualia  etiam  fiponte  prodeun¬ 
tia  juvant  (e)  . 

Ubi  ergo  conflitit ,  per  ligna  recenfita  ,  abundantem  colluviem  adelTe  in 
primis  viis  ,  illa  quantocyus  tollenda  erit  3  quamdiu  enim  manet ,  appetitus 
deletus  &  nanfa  impedient ,  ne  tempore  aMpe^las  nutrimenta  aflumere  ,  fic- 
que  vires  reficere  ,  pofiint  aegri.  Quo  vero  tempore  purgans  vel  vomitorium 
fu  mendum  fit ,  non  adeo  convenit  inter  Medicos.  Sydenhamus  (fi)  videtur 
dedifie  illo  tempore  ,  quo  febris  aberat  3  &  quidem  fic,  ut  ante  invafioriem 
fequentis  paroxyfmi  abfoluta  efiet  pharmaci  operatio.  Verum  quidem  efl  , 
quod  quandoque  dederit  purgans  tali  tempore  ,  ut  alvum  duceret ,  dum  fe¬ 
bris  aderat  3  fed  tunc  non  adeo  adhibuit  illud  ,  ut  abundantem  de  primis  viis 
expelleret  colluviem  ,  verum  potius  ut  ordinatum  paroxyfmi  febrilis  motum 
turbaret  ;  de  qua  re  fequenti  dicetur  paragrapho  . 

Cum  autem  ,  tempore  frigoris  febrilis  (vide  §.  749.) ,  faepe  naufea  &  vomi¬ 
tus  adfint ,  multis  vifum  fuit ,  tunc  maxime  mobilem  effe  materiam  illam  mor- 
bofam  ,  adeoque  facilius  excuti  poffe  ,  fi  emeticum  datum  hoc  tempore  in-* 
ceptum  fponte  vomitum  promoveret .  Neque  abfona  adeo  haec  videtur  fen- 
tentia  ,  &  celebris  Medicus  Alexander  Thomfion  (g)  viginti  annorum  fpatioin 
cura  febrium  intermittentium  fe  hac  methodo  ufum  fuiffe  teflatur  cum  fuc- 
ceffu  .  Dabat  autem  emeticum  illo  tempore  ,  quando  prima  figna  ingruen¬ 
tis  paroxyfmi  aderant  3  ubi  vero  frigus  febrile  validus  tremor  comitabatur 
abfque  naufea  ,  tunc  dabat  vomitorium  tempore  caloris  febrilis  ,  fimulac  nan- 
fe  are  incipiebant  aegri  .  Facile  autem  apparet ,  remedia  tunc  affumta  ilico 
excuti  debuiffe  3  adeoque  emeticum  datum  non  excitavit  tantas  turbas,  quam 
fi  diutius  retentum  fuiffet .  Aficlepiades  videtur  &  hac  methodo  ufus  fuiffe  t 
nam  in  tertiana  febre  (h)  tertio  die  pofit  acceJJJonem  ( illo  nempe  die  quando 
fecundus  paroxyfmus  aderat)  dicit  alvum  duci  oportere  :  quinto ,  pnfi  horrorem 
vomitum  elicere .  Laudavit  autem  hanc  methodum  Celfius  3  &  alibi  curam 
horroris  in  febribus  tradens  (i)  dicit :  Igitur  cum  primum  aliquis  inhorruit  9 
&  ex  horrore  incaluit ,  dare  ei  oportet  potui  tepidam  aquam  fiubfialfiam  , 
vomere  eum  cogere  ;  nam  fere  talis  horror  ab  his  oritur  ,  quae  biliofia  inflo- 
macho  refiederunt  *  Idem  faciendum  efl  ,  fi  proximo  quoque  circuitu  aeque 
accejfit :  faepe  enim  fic  difcutitur  .  Imprimis  autem  placuit  multis  haec  me¬ 
thodus  ,  quia  collecta  febrilis  materia  medio  inter  binos  paroxyfmos  tempore* 
aqua  paroxyfmi  inflantis  renovatio  unice  pendere  credebatur  ,  fic  optime  ex¬ 
pelli  poterat  ,  dum  tota  praeflo  erat .  Verum  ex  illis  ,  quae  ad  §.  75*7,  dicU 
fuerunt ,  admodum  probabile  videtur  ,  febriles  paroxyfmos  non  fempera.col- 
lecfo  tali  fomite  pendere  ,  adeoque  emetica  hoc  refpe&u  in  ipfo  paroxyfmo 
non  femper  requiri  3  quamvis  forte  prodeffe  poffent  quandoque  turbando 
TomJF.  R  4  .per 
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per  novos  turnultus  excitatos  illam  diathefin  ,  quae  paroxyfmum  renovat  ^  de 
qua  re  Fatim  dicetur  . 

Vomitum  autem  ,  qui  fponte  oritur  paroxyfrni  tempore  ,  promovere  aqua 
tepida  potata  ,  nunquam  nocebit  $  cum  fic  minori  cum  moleFia  vomant  aegri, 
quam  fi  vacuus  ventriculus  foret  ,  &  commode  elui  polnt  omne,  quod  in  ven¬ 
triculo  haeret . 

Cum  vero  hic  agatur  de  tali  cafu  ,  ubi  abundans  colluvies  in  primis  viis 
adeF  ,  8c  fuis  (ignis  fe  manifeFat  }  tutius  videtur  illam  purgante  vel  emetico 
expellere  ,  antequam  paroxyfmus  adeF  ,  quam  ut  aeger  moleFia  operantis 
pharmaci  &  febre  fimui  affligatur  . 

Solet  autem  plerumque  emeticum  vel  purgans  dari  illo  tempore  ,  ut  quam 
paroxhme  ante  futurum  paroxyfmum  efficaciam  fuam  praeFet b  fic  tamen  ,  ut 
illam  jam  abfolverit  ,  antequam  paroxyfmus  ingruat  .  Omnium  enim  optime 
fe  folent  habere  febre  intermittente  laborantes  ,  quando  longius  a  praecedenti 
paroxyfmo  abfunt ,  adeoque  tunc  facillime  pharmaci  vim  ferre  poterunt .  Et 
fi  materia  quaedam  fenfim  accumulata  paroxyfmum  renovaret ,  illo  tempore, 
quod  futurum  paroxyfmum  proxime  antecedit ,  notabilis  ejus  copia  jam  ade¬ 
rit  3  quam  expelli  per  pharmaca  poffe  tunc  optima-  fpes  erit  . 

Cum  autem  attenta  morborum  obfervatione  didicerit  Sydenhamus  (  cujus 
viri  auctoritas  apud  omnes  Medicos  tanti  ponderis  eF)  ,  febrilem  motum  irri¬ 
tari  p:r  purgantia  &  emetica  9  imo  excitari  illum  jam  topicum  ab  iifdem  ,  uti 
ad  §.  757.  di&um  fuit  ,  conducet  ,  ut  abfoluta  operatione ,  dato  opiato  feda- 
tus  ante  febrim  tumultus  fit.  Adeo  autem  fcrupulofe  hanc  methodum  fe- 
ctitus  fuit  Sydenhamus  ,  ut  etiam  in  morbis  ,  ubi  fufpe&um  habebat  opiato- 
xum  ufum  ,  ab  illis  tamen  non  abFinuerit  ,  fi  purgans  remedium  exhibitum 
findet  (  .  Prout  jam  purgantia  vel  emetica  celerius  vel  tardius  effedUim 

fuum  praeFant  ,  ita  majori  minorive  temporis  intervallo  ante  futurum  paro¬ 
xyfmum  fumantur.  Sic  v.g. ypecacuanha  poF  dimidium  horae  jam  vomitum 
excitare  folet ,  &  bihorii  fpatio  effe£ffim  fuum  abfolvere  b  antimonialia  eme¬ 
tica  faepe  per  duas  horas  in  corpore  haerent ,  antequam  operentur  .  Pur¬ 
gantia  fex  vel  odio  horis  agere  folent  *  &  fi  pilularum  forma  fumantur  ,  faepe 
fatis  diu  manent  ,  antequam  folvi  incipiant  &  agere  . 

Cum  autem  ad  expellendam  hanc  faburram  per  vomitum  fufficiat  ypeca¬ 
cuanha  ,  a  validioribus  emeticis  antimoniaiibus,  quae  longe  magis  corpus  tur* 
bant  ,  abftinere  poffumus  in  hoc  cafu  .  Piares  autem  tam  purgantium  quam 
emeticorum  formulae  in  Materia  Medica  ad  hunc  numerum  habentur  . 

Tam  felix  quandoque  horum  remediorum  eventus  eF ,  ut  non  tantum  haec 
colluvies  expellatur  ,  fed  fimui  etiam  futurus  paroxyfmus  caveatur :  praeci¬ 
pue  autem  in  vernalibus  intermittentibus  ,  in  quibus  hac  methodo  fe  ufiim 
fiii fle  teflatur  Sydenhamus  (I)  ,  dum  propinabat  emeticum  ita  ,  ut  ante  paro - 
yyfmum  negotio  fuo  defungi  prjfit  m  Praefer tim  fi  quantitatem  mediocrem 
fyttipi  de  meconio  vel  cujufvis  narcotici  9  poft  finitam  emetici  operationem  $ 
inhiberet  immediate  ante  paroxyfrni  infinitum  . 

Ubi  autem  ligna  docuerint ,  unico  emetico  vel  cathartico  nondum  expul- 

lara 


(  £  )  In  Schedula  monitor,  de  novae  feliris  Ingrdlu  pag.  6y4. 6yy. 
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fam  effe  omnem  hanc  colluviem ,  poliunt  &  debent  haec  repeti  iifdem  cum 
cautelis ;  uti  quandoque  requiritur  in  febribus  intermittentibus  autumnalibus, 
dum  corruptae  bilis  &  tenacioris  magna  copia  aded.  Prode (t  tunc  faepe  eme¬ 
ticis  &  purgantibus  praemittere  diluentia  &  attenuantia  ,  ut  per  haec  foluta  8c 
mobilis  reddita  haec  faburra  facilius  excuti  poilit  . 

S.  760.  T  TT  &  prodeft  idem  (  7j*9. ) ,  dum  ftimuli  inftar  movet 

utrumque  (7/90  * 

Purgantia  autem  &  vomitoria  non  tantum  profunt,  quatenus  evacuant  5  ve¬ 
rum  etiam  ,  quod  miro  faepe  ftimulo  movent  &  turbent  totum  corpus  ,  fic- 
que  mutent  illam  conditionem  ,  quae  nunc  aded  .  Ex  illis  enim  ,  quae  ad 
§.  757.  di&a  fuerunt ,  probabile  videtur  ,  latentem  illam  difpolitionem  ,  quae 
intermittentium  febrium  paroxyfmos  dato  tempore  renovat ,  in  nervis  ,  fpi- 
ritibus  ,  aut  encephalo  haerere  5  Purgantium  autem  plurimorum  ,  uti  &  eme¬ 
ticorum  ,  a£fio  videtur  confidere  in  eo  ,  quod  in  nervos  per  abdominalia  vif- 
cera  difperfos  agant ,  illofque  irritent  miris  fu  is*  6c  latentifllmis  faepe  dimu- 
lis  ,  qui  in  volatili  8c  fpirituofa  fimilium  remediorum  parte  videntur  praeci¬ 
pue  haerere  .  Sic  fcammoneum  ,  fi  negligentius  fer va tum  cadaverofum  fae¬ 
torem  ,  quem  habet ,  amiferit  ,  abfque  ponderis  ja&ura  iners  redditur  :  idem 
in  rhabarbaro  ,  &  plurimis  aliis  ,  obfervatnr  .  Nunquid  antimonii  regulus, 
vino,  knmerfus  ,  illud  emetica  virtute  replet  ,  licet  odor  ,  color  ,  fapor  vini 
immutati  maneant ,  &  regulus  antimonii  nihil  de  pondere  fuo  amiferit  ?  Vi¬ 
detur  ergo  horum  remediorum  a&uofitas  in  fubtilidimo  ,  &  omnes  fere  fen- 
fus  fugiente  ,  principio  confidere  ,  illamque  in  humani  corporis  fubtiliffimum 
fluidum  ager.  .  Confirmatur  haec  opinio  ex  eo  ,  quod  mobififilmae  in  gene¬ 
re  nervofo  foeminae  ,  &  a  levlffimis  caulis  fpirituum  laborantes  hy¬ 

pochondriaci  viri  ,  a  purgantibus  &  emeticis  peffime  affici  foleant ,  etiam  il¬ 
lo  tempore  ,  dum  haec  aflumta  remedia  nondum  fecerunt  ullas  evacuationes  5 
quibus  aliter  ,  imprimis  fi  copfofae  fuerint  ,  hi  tumultus  excitati  adfcribi  po- 
tuiflent .  Praeterea  opium  ,  tam  efficaciter  &  tam  certo  fpirituum  turbas  Sc 
Inordinatos  motus  compefcens  ,  aeque  fedat  purgantium  &  emeticorum  adlio- 
nem  ,  uti  Sydenhamus  (m)  obfervavit  *  imo  etiam  opio  aflumto  prius ,  fi  den¬ 
tur  purgantia  ,  antequam  illius  efficacia  evanuerit  5  nihil  omnino  ?  Vel  faltem 
parum  admodum  agere  obfervantur  . 

Videntur  ergo  purgantia  &  emetica  fuo  dimulo  quandoque  mutare  ,  immi¬ 
nuere  ,  vel  delere  polle  illam  difpofitionem  ,  aqua  febrium  intermittentium 
paroxyfmi  renovantur  ;  adeoque  merito  ad  hunc  ufum  adhiberi ,  quamvis  non 
liquido  condet  ,  quaenam  fuerit  illa  difpofitio  ,  vel  quaenam  fit  illa  mutatio  f 
quae  per  haec  remedia  in  corpore  contingit .  Podea  videbimus  ,  quando  de 
Mania  &  Epilepfia  agetur  ,  a  Medicis  violentiffima  emetica  quandoque  dari  9 
non  adeo  ut  evacuatio  noxiorum  humorum  fiat  , ^verum  potius  ut  tantis  tur¬ 
bis  excitatis  mutetur  illud  latens  in  corpore  ,  quod  hos  morbos  producit, 
vel  fopitos  &  latentes  excitat .  Praeterea  ,  per  emetica  imprimis  7  validis  il- 

R  2  lis 
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lis  concuffibus  ,  dum  vifcera  abdominalia  inter  vomendum  a  diaphragmate  & 
abdominalibus  mufculis  premuntur  ,  faepe  folvuntur  &  expelluntur  plurima, 
quae  aliis  remediis  expediri  nequeunt.  Unde  Galenus  (n)  de  tertiana  febre 
agens  dixit  :  vomitus  autem  pojl  cibum  adeo  utilis  eft  fane  illis  ,  quibus  haec 
febris  inveteraverit  ,  ut  multos  norim  .Jiat  i  m  poji  vomitiones , a  febre  ejje  pror - 
fus  liberatos  .  Apparet  autem  ,  vomitum  hic  non  adeo  profuiffe  noxiam  ex¬ 
primis  viis  faburram  expellendo ,  cum  dixerit  Galenus  ,  poli  cibum  vomitum 
fieri  debere  :  qtiamdiu  enim  talis  colluvies  adeft  ,  appetitus  deletus  elfe  folet  , 
uti  ad  praecedentem  paragraphum  diftum  fuit . 

Dum  autem  hac  intentione  dantur  emetica  vel  purgantia  ,  poBlint  etiam 
in  ipfo  paroxyfmo  exhiberi ,  vel  &  ante  illum  tali  tempore  ,  ut  agant  ,  dum 
paroxyfmus  adeft  :  atque  hic  fuilTe  videtur  ille  cafus  ,  quando  hac  lege  data 
haec  remedia  profuerunt .  Sic  Sydenhamus  (0)  in  tertianis  autumnalibus  qua- 
tuor  horis  ante  paroxyfmum ,  aegro  in  ledlo  collocato  &  llragulis  undequa- 
que  cooperto  ,  dabat  ferum  laciis  cerevifiatum  ,  cui  falviae  folia  incocta 
fuerant,  ut  provocaret  fudores:  quibus  obortis  dabat  pilularum  Cochiarum 
majorum  fcrupulos  duos ,  fed  folutos  in  uncia  mixturae  fpirituofae  ,  vim  bi¬ 
narum  drachmarum  theriacae  Andromachi  continentis ,  quae  theriaca  opium 
habet  ,  adeoque  evacuationem  per  purgantia  faciendam  enervare  folet  .  Un¬ 
de  fatis  patet  ,  tunc  ejus  fcopum  non  fuide  ,  ut  purgaret  hoc  remedium  , 
quod  etiam  diferte  monet ,  fed  tantum  ,  ut ,  binis  illis  contrariis  f udandi  <&* 
dejiciendi  motibus  eodem  tempore  excitatis 9  paroxyf  ni  procejjum  confunderet 
atque  interturbaret  .  Affirmat  autem  ,  fe  multas  febres  intermittentes  au¬ 
tumnales  hac  methodo  pepulifle  ,  neque  praeflantiorem  aliam  in  illa  conftitu- 
tione  epidemica  novilfe  • 


76  r.  \  Liter  nocet  (7^9. ),  dum  debilitat  ^  liquidiflima  elicit, 
jLSl  digefiiones ,  hic  imprimis  neceffarias  ,  turbat :  ficque 
diuturnitatem  morbi  ,  vel  &  mortem  producit .  Frigus  &  Febris 
ludori fero  hic  tollitur  faepe  ,  dum  aliquot  ante  tempus  cognitum 
futuri  paroxyftni  horis  liquido  aperiente,  diluente  ,  leviter  na  reo-, 
tico  ,  repletur  corpus  aegri ,  dein  una  hora  ante  malum  excitatur 
fodor,  &  continuatur ,  donec  binae  ultra  tempus  initii  paroxyfmi 
elapfae  fint  horae * 


Cum  ergo  purgantia  &  emetica,  partim  expellendo  collegam  in  primis 
viis  colluviem  ,  partim  ftimulo  fuo  ,  tanti  ufus  inveniantur  in  cura  febrium 
intermittentium  ,  inulti  Medici  fuerunt  in  illa  opinione ,  acriter  in  horum 
tifu  pergendum  effe  ,  fi  febris  nondum  ceffaverit  :  verum  peffimum  femper 
luccelTum  nimi»  frequens  horum  remediorum  ufus  habuit .  Uti  enim  optime 
dixit  Galenus  (  p  ):  Jurgantium  omnium  medicamentorum  natura  corporum , 

quae 


(n)  Method.  Med.  adOlaucon.  Lib.  I.  cap.  1  i.Gharter.  Tom.  X.  pag.  ^6. 

(0)  Sed.  L  cap.  5-.  pag.  1 10.  1 1 1. 

Lf)  In  Commentariis  in  Hippocrat.  de  vi&u  acutor.  Gharter.  Tom.  XI.  pav.  4 6. 
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quae  purgantur ,  naturis  contraria  eft ,  atque  ,  quifquam  dixerit ,  lethalis 
0*  deleteria  .  Pariterque  fummo  jure  monuit  O/f/o*  :  Purgationes  quoque , 
interdum  necejfariae  funt  ,  fic  ,  frequentes  funt  ,  periculum  afferunt , 
Ajfiuefcit  enim  non  ali  corpus «  0-  ob  hoc  infirmum  erit  .  libi  ergo  figna  illa  , 
quae  docent  abundantem  colluviem  efie  in  primis  viis  (  vide  §.  759.)  ,  poT 
unum  alterumve  purgans  vel  vomitorium  datum  omnino  fublata  funt ,  aut 
faltem  plurimum  imminuta  ;  uti  etiam  fi  una  alterave  vice  tentatum  fuerit  fru- 
flra  ,  quid  eadem  remedia  ftimulo  fuo  (vide  §.  760.)  efficere  pofimt ,  ab  illis 
abftinendum  erit .  -  Pergit  enim  faepe  febris,  licet  nullae  amplius  adfint  in 
primis  viis  fordes  f  &  quandoque  his  Hirnulis  characler  ille  febrilis  (  vide  §. 
757. )  deleri  nequit  .  Fruftra  ergo  in  tali  cafu.  debilitantur  aegri  per  haec  re¬ 
media  ,  dum  liquidiffima  fic  eliciuntur  ,  &  turbantur  digefliones  ingefto- 
rum  ,  adeo  hic  neceffariae  ,  ut  diuturnae  febres  fuftineri  poillnt  .  Falli  autem 
quandoque  quis  pollet  ,  dum  luftrat  illa,  quae  vomitoriis  aut  purgantibus  da¬ 
tis  expelluntur  de  corpore  ,  cum  faepe  olida  &  corrupta  penitus  appareant. 
Patuit  enim  ex  illis ,  quae  in  Commentariis  §.  201.  &  334,  didla  Fuerunt ,  non 
femper  talia  praeexftitiffe  ,  qualia  excernuntur  5  verum  antiquos  Medicos 
jam  docuiffe  ,  a  purgante  medicamento  bonos  humores  corrumpi  j  dein  cor¬ 
ruptos  excerni .  Didicerat  hoc  fuo  damno  Helmontius  (r)  ,  dum  curabatur 
a  Medicis  a  fcabie  ,  quam  ,  chirothecam  fcabiofae  puellae  induendo ,  fibi 
contraxerat  imprudens  .  Poft  venae  fe&ioriem  enim.praemilfam  triduano  apo- 
zematis  ufu  ad  exitum  praeparabantur  noxii ,  qui  in  corpore  latere  putaban¬ 
tur  ,  humores  ;  dein  pilulis  de  fumaria  purgatio  illorum  inftituebatur .  Fa¬ 
netur  autem  ,  fe  gavifum  fuiife  ,  dum  magnam  copiam  foetidi  liquoris  fic  ex- 
crevifiet  :  verum  ter  repetito  ejufdem  purgantis  ufu  ,  femper  idem  erat  fuc- 
celfus  .  Tantis  tamen  evacuationibus  Helmontius  antea  fanus  ,  alacer  ',  inte¬ 
gris  viribus  ,  quamvis  vix  ex  ephebis  exceifilfet  ,  fic  tamen  fe  mutatam  in¬ 
venit  ,  ut  ad  maciem  reda&o  tremerent  genua  ,  vox  rauca  fieret  ,  &  omnes 
labafcerent  vires  .  Manebat  tamen  eadem  ,  accanta,  fcabies  .  Dicit  autem  , 
fe  tunc  intellexilfe  ,  quod  pharmaca  purgantia  non  purgarent ,  aut  munda - 
rent ,  fed putrefacerent  .  Quodque  vividam  corporis  fubfiantiam  liquajjent ,  £9* 
in  putri laginem  refolvijjent .  Infaufta  haec  morbi  cutanei  ,  per  folum  chiro- 
thecae  fcabiofae  contaclum  nati ,  curatio  fecit  ,  ut  fufpenderit  Medicinae  flu- 
dium ,  donec  meliora  fe  novifTe  crederet  Plelmontius  ;  atque  inde  Medicis 
infenfus  pofiea  ,  acerrime  illorum  errores  perftrinxerit  ,  &  purgantium  ufuni 
damnaverit  $  concludens  ,  quod  non  fit  peccans  humor  ,  qui  catharticis  du¬ 
citur  ,  fed  eruor  ,  per  virus  pharmaci  maBatus  ,  ejufique  foetens  cadaver  9 
quod  per  anum  ejicitur  (f)  ,  b 

Patet  certe  ex  hac  hifioria ,  quid  a  purgantium  imprudenti  ufu  in  febribus 
intermittentibus  exfpe&andum  fit . 

Damnofam  autem  evacuantium  omnium  remediorum  exhibitionem  ,  fi  ni¬ 
mis  crebra  foret ,  in  febribus  intermittentibus  ,  fuis  obfervatis  confirmavit 
■Sydenhamus  (t),a  Ipfas  enim  vernales  tertianas,  exfua  indole  adeo  falutares 

&fa- 
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&  faciles 'curatu ,  moras  traxifle  vidit  ufque  ad  illud  tempus ,  quoautumna- 
les  febres  invadere  folent  ,  &  longioribus  &  duplicatis  paroxyfmis  aegtos  pe¬ 
nitus  debilitaffe  ,  ex  hac  caufa  obfervavit  :  imo  &  in  maniam  incidifle  aegros, 
quae  pari  pafTu  recellit,  quo  aegrorum  vires  reftituebantur  .  In  prove&io- 
ris  aetatis  hominibus  lethalem  tonfiilarum  inflammationem  ( u  J  ,  hydro¬ 
pem  (  x  )  ,  quandoque  &  diabetem  (y )  ortam  fuiife  ,  monet  .  Imprimis 
hoc  femper  obfervavit  ,  febrim  ,  poli  nimium  evacuantium  ufum  ,  altio- 
res  radices  egifTe  . 

Frigus  &  febris  fudorifero  hic  tollitur  faepe  &c.  Haec  eft  tertia  methodus 
curandi  febres  intermittentes  ,  quae  faepiOime  prodefl  ,  8c  tuto  etiam  repeti 
potefl  ,  fi  prima  vice  nondum  fuccefferit  curatio.  Uti  autem  dictum  fuit 
omne  illud  ,  quod  primum  febris  tempus  ,  frigus  nempe  febrile  ,  & 
primam  illam  caufam  ,  vifcofitatem  nempe  liquidi  arteriofi  ,  &  forte  etiam 
nervofi  (vide  §.  755.) ,  tollere  poterit  ,  videtur  etiam  pofle  fuperare  totum 
paroxyfmum  febrilem  ,  cum  calor  febrilis ,  cum  fymptomatibus  illum  comi¬ 
tantibus  ,  nunquam  fequatur  in  febribus  intermittentibus  ,  nili  frigus  febrile 
praecelferit  .  Omnis  ergo  curae  fcopus  in  eo  ver  fatur  ,  ut  tempore  «V  vpe^let* 
talia  remedia  ingerantur  ,  quae  folvant  &  attenuent  humores  ,  vafa  expediant, 
fimulque  circa  tempus  futuri  paroxyfmi  aegri  corpus  moderato  calore  fic  fo¬ 
veatur  ,  &  leniter  aromaticis  &  calefacientibus  remediis  incitetur  parum  plus 
humorum  per  vafa  .motus  ^  ut  blando  fudore  nato  ,  &  audio  aequabiliter  ca¬ 
lore  per  totum  corpus ,  praeoccupetur  frigus  febrile  ,  Decodto  ergo  quinque 
radicum  aperientium  ,  infufo  lignorum  fantalorum  ,  faffaphras ,  melilfae ,  cor¬ 
ticum  citri ,  feminum  quatuor  calidorum  majorum  ,  minorum  Ecc  ,  omni  hora 
ad  unciam  unam  alteramve  potato  tempore  «nvpegfa  ,  liquido  tenui  aro¬ 
matico  repletur  corpus  :  quandoque  &  his  adduntur  mixturae  ex  fale  cardui 
benedidli ,  abfinthii  &c.  ,  elixire  proprietatis,  aquis  ftillatitiis  aromaticis  &c  , 
quarum  dimidia  uncia  omni  hora  vel  bihorio  fumitur  ,  fuperbibendo  fnfufum 
vel  decoclum  aromaticum  .  Addi  folet  &  talibus  mixturis  aliquid  opii,  ncn 
tanta  copia  ut  narcofin  faciat ,  fed  fic  potius  ,  ut  pnrca  dofi  ,  repetitis  vicibus, 
fumtum  pacare  poffit  fpirituum  nervoforum  turbas ,  &  impedire  illam  horum 
mutationem  ,  quae  frigoris  febrilis  tempore  aderit ,  qualifcunque  demum  haec 
fuerit  .  Pro  varia  jam  aegri  aetate  &  temperie  ,  anni  tempeftate  ,  regione  &c. 
potus  illi  aromatici  meraciores  ,  vel  magis  diluti  ,  propinantur  ,  atque  in  Ma¬ 
teria  Medica  ad  hunc  numerum  talium  formularum. fpecimina  habentur  .  Dua¬ 
bus  autem  tribufve  horis  ante  paroxyfmi  futuri  tempus  cognitum,  ante  lar¬ 
giorem  focum  fedeat  aeger ,  veftibus  optime  tectus  $  proderit  etiam  ,  fi  pe¬ 
des  aquae  calidae  hoc  tempore  immergat  .  Aliis  magis  placet  ut  in  ledlo  de- 
cumbint  aegri  Aragulis  bene  tecti .  Omni  tunc  quadrante  laudata  modo  re¬ 
media  exhibentur  ,  unde  calefcere  magis  tunc  incipiunt  ,  &  faepe  fudore  dif¬ 
fluere  :  fic  autem  pergitur  ,  donec  binae  ultra  tempus  initii  paroxyfmi  elapfae 
fint  horae  $  atque  ita  faepiflime  febrilis  paroxyfmus  tollitur :  fin  minus , 
eadem  repetuntur  fequentibus  diebus  ,  donec  tollatur  febris  .  In  tertianis 
febribus  raro  fallit  haec  methodus  j  imo  etiam  quandoque  &  quartanae  fic 

cura- 


(  u )  Jbid.  pag.  122«  (x)  Jbid.  pag.  1 1®* 

(y  )  Itiern  Epift.  Refponf.  1.  pag.  3  S  7. 
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curatae  Fuerunt  .  Neque  obdat  ,  quod  §.  6 24,  ,  ubi  de  frigore  febrili  ageba¬ 
tur  ,  diclum  fuerit ,  valida  ftimulantia  pe (II ne  nocere ,  dum  infanabilem  poftea 
inflammationem  producant  quandoque  :  nam  aromata  larga  copia  aquae  dilu¬ 
ta  hic  potantur  ,  &  tempore  anvpe%!cts  per  haec  remedia  fic  diluuntur  &  at¬ 
tenuantur  humores  ,  &  expediuntur  vafa  ,  ut  nullus  inde  metus  fit .  Praeterea 
omnia  haec  non  fumuntur  tempore  frigoris  febrilis  ,  fed  illud  per  haec  remedia 
praecaveri  folet  .  Ubi  vero  fubrepere  incipit  frigus  febrile  ,  dum  pertinacior 
febris  non  ftatim  huic  methodo  cedit ,  a  flimulantibus  &  calefacientibus  abfti- 
nemns  ,  foloque  infufo  aromatico  dilutiori  utimur . 

Patuit  autem  ex  illis  ,  quae  ad  §.  7 56.  dicta  fuerunt  ,  Celfiim  fimilem  me¬ 
thodum  adhihuiffe  ,  dum  in  balneum  circa  tempus  horroris  deducebat  aegros 5 
neque  defiflendum  ab  hac  methodo  voluit ,  etiamfi  horror  redierit,  fed  contra 
pertinaciter  pergendum  :  &  fi  poA  aliquot  accefliones  balneum  non  profuerit , 
allium  dedit ,  vel  calidam  aquam  cum  pipere  ,  ut  haec  ailumta  calorem  move¬ 
rent ,  qui  horrorem  non  admittit .  Monuit  pariter  (2),  ut  operiatur  aeger  , 
antequam  perhorrefcere  poffi£  ,  fomentis  calidioribus  totum  corpus  circum¬ 
detur  ,  perfricetur  &c. 

Adeo  autem  utilis  vifa  fuit  haec  methodus  Sydenhamo  (a)  ,  ut  illa  praefhn- 
tiorem  Ce  non  expertum  faiffe  in  tertianis  autumnalibus  fugandis  (faltem  illius 
conditu  tionis  epidemicae  ,  quam  defcribit  )  tefletur  .  Licet  enim  ,  uti  prae¬ 
cedenti  paragrapho  dictum  fuit  ,  pilulas  Cochiae  daret  fudantibus  jam  aegris  9 
ut  turbaret  ordinatum  paroxyfmi  proceflfum  $  tamen  praecipuam  (pem  videtur 
pofuifie  in  eo  ,  ut  fudores  elicerentur  &  continuarentur  ,  donec  aliquot  horae 
ultra  folitum  paroxyfmi  tempus  elapfae  forent .  Imo  in  tertiana  duplici  omit¬ 
tendas  pilulas  Cochiae  juflit ,  &  folis  fudoriferis  curam  tentari  voluit  (b) .  Et 
alibi  »(c)  pauperibus  , .quorum  facultas  prolixo  apparatui  Medico  ferendo  non 
€&  ,  folam  ferpentariae  Virginianae  penetrabili  aromate  divitem  radiculam  ex 
vino  dedit  duabus  ante  paroxyfmum  horis  ,  ftragnlifque  bene  coopertos  foda¬ 
re  juflit  per  tres  vel  quatuor  horas ;  idemque  adhuc  duabus  aliis  vicibus  fa¬ 
ciendum  voluit  ingruente  paroxyfmo  vernalis  tertianae . 

<  Ubi  vero  febres  tertianae  ,  &  quotidianae  ,  recentes  adhuc  &  in  continuita¬ 
tis  vicinia  haerentes  ,  nullum  certum  typum  induerant  ,  tunc  monuit  (d)  , 
periculofum  elfe  curam  per  fudorifera  moliri  $  cum  juflo  copiofiore  fudore  fe¬ 
bres  hae  facillime  in  continuas  non  fine  difcrimine  mutentur  ,  uti  alia  occalio- 
ne  ad  §.  752,  di&um  fuit  . 

Quando  autem  aegri  ex  propria  temperie  diflolutum  admodum  habent  (an- 
guinem  ,  vel  per  diuturnas  &  vaiidas  febres  intermittentes  facillima  &  mul¬ 
tum  debilitans  in  fu  dor  em  proclivitas  jam  adeft  (vide  §.753.)  b  tunc  certe  hac 
methodo  abitinendum  eft  j  quae  ,  exceptis  his  binis  cafibus  ,  optima  caetero- 
quin  invenitur  , 


§.762, 


(2  )  Celfus  Llb.III.  capa}.  pag.i4ze 
(  b  )  Ibidem. 


(a)  Se$s.L  cap*?.  pag.i  1  t. 

(  c  )  Epi flola  Refponf.fi .  pag. 391« 
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Inc  &  venae  fe51io  nocet  per  fe  femper  , 
alias  cafu,  ut  &  tenuis  exadaqile  diaeta. 


§.j62. 

prodeft 


Cum  fangumis  .mifTio  adeo  efficax  remedium  fit  in  compefcendo  nimio  fe¬ 
bris  impetu  $  uti  ad  §.  6io.  di&um  fuit  ,  multi  Medici  in  hac  opinione  fue¬ 
runt  ,  illam  etiam'  magnum  ufum  habere  in  cura  febrium  intermittentium  ; 
imo  etiam  quidam  crediderunt ,  has  febres  folis  repetitis  fanguinis  miflioni- 
bus  tolli  poffe  .  Cum  autem  in  praecedenti  paragrapho  demonftratum  fuit  , 
omnes  evacuationes  nocere  ,  fi  validae  fuerint  &  repetitae  ,  quia  debilitant  $ 
idem  etiam  de  venae  fedlione  verum  erit  .  Purgantia  autem  in  febribus  inter¬ 
mittentibus  autumnalibus  non  adeo  perniciofa  effe  ,  nifi  crebro  repetita  ,  ob- 
fervavit  Sydenhamus  (e):  venae  fe&ionem  vero,  nifi  eodem  iBu  chirurgi 
gladiolus  ,  quo  venam  pertundit ,  ipfam  etiam  febrim  confodiat ,  femper  no- 
cuifle  ,  frequenti  obfervatione  fe  didicifle  teftatur  .  Nam  in  vegetis  ,  &  athle¬ 
tice  caeterum  valentibus,  poft  venae  fe&ionem  longe  diuturnius  &  pertinacius 
febres  has  affiixilTe  invenit  5  in  fenioribus  faepe  &  mortem  inde  fecutam  fuifle 
monet.  Omnium  autem  maxime  quartana  febre  laborantibus  obfuifle  venae 
feclionem  ,  obfervavit  .  Potefl  quidem  cafu  prodefle  ,  dum  v.  g.  in  juvenili 
plethorico  corpore  ,  &  imprimis  verna  tempefiate  ,  metus  eA  ,  ne  tempore  ca¬ 
loris  febrilis  rarefactus  (anguis  plena  nimis  vafa  rumpat ,  vel  dum  ingens  ca- 
pitis*dolor  ab  eadem  caufa  urget:  fed  tunc  fanguinis  miliio  non  prodefi:  proprie 
ad  febris  intermittentis  curam  ,  fed  tantum  praecavet  illa  mala ,  quae  a  nimia 
fanguinis  copia  &  rarefa&ione  metuuntur  .  Sic  etiam  ,  fi  emetico  opus  fit , 
quandoque  venae  fectio  praemittitur ,  ne  inter  vomendum  fanguine  diflenta 
vafa  ,  imprimis  in  capite  ,  violentis  iliis  nixibus  rumpantur  .  Unde  &  ipfe 
Sydenhamus  ,  qui  alibi  venae  fectionem  damnaverat  ,  in  tertianis  vernalibus, 
fi  aeger  aetate  floreret ,  &  fanguineo  temperamento  praeditus  eflet ,  fanguinem 
mitti  juflit  die  libero  ;  &  ,  hoc  fa&o  ,  pofi  aliquot  horas  emeticum  exhiberi  . 
Patet  ergo  ,  quid  a  fanguinis  miffione  boni  in  febribus  intermittentibus  cu¬ 
randis  poflit  exfpedari. 

Tenuis  autem  &  exacla  diaeta  ,  quae  nimiam  a  cibis  abftinentiam  ,  vel  tan¬ 
tum  leviflimos  &  pauci  nutrimenti  praefcribit  ,  pariter  in  his  febribus  nocet . 
Cum  enim  faepe  diuturnae  fint  hae  febres,  &  imprimis  quartanae,  id  agendum , 
■ut  ,  quod  diu  fufiinendum  efl  ,  corpus  facile  fuflineat  (f)  .  Sufficit  enim  hic 
cavere  ,  ne  cibos  fale  ,  aere ,  fumo  ,  admodum  induratos  ,  vel  &  alia  duriora 
Zc  difficilis  digeffionis  edulia  fumant  ^  fimulque  curare  ,  ne  circa  illud  tempus, 
quo  paroxyfmus  exfpe&atur  ,  comedant  $  uti  enim  ex  Hippocrate  ad  §.  758. 
tli&um  fuit  ,  pofi  accejfionem  cibi  exhibendi  ,  conjeBura  faBa  »  ne  quando  a  re¬ 
centi  alimento  f  fed  jam  concoBis  cibis  ,  febris  ingruat  .  Antiquis  jam  Me¬ 
dicis  tentata  videtur  fuifle  haec  methodus  febres  intermittentes  tenui  p&  exa&a 
diaeta  curandi .  Sic  enim  Celfius  (g)  in  quartana  ,  quam  tarde  finiendam  no¬ 
verat  ,  nifi  primis  diebus  difcuteretur  ,  voluit ,  ut  aquam  tantum  calidam 


(  e  )  Sed.  I.  cap.^c  pag.no,  - 
(g  )  lliclem . 
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{umerent  primo  die  pod  febrim  }  &  proximo  bidao  ,  fi  fieri  pollet ,  ne’  hanc 
quidem  :  pod  fecundum  paroxyfmum  modicum  tantum  cibum  concedit  ,  & 
vini  pauculum  3  Sc  deinde  diebus  liberis  inter  fecundum  &  tertium  paroxyf¬ 
mum  aquam  tantum  calidam  dedit ,  &  caeterum  abdinere  juflit  :  atque  in  hac 
methodo  pergendum  voluit  ad  decimum  quartum  diem  ufque ,  dicens  :  Ac 
ftc  proximum  eft,  ut  quies  tot  dierum 9  abfiinentia  cum  cae teris ,  quae  prae - 
cipiuntur  , febrim  tollant .  Si  tamen  febris  maneret ,  aliud  curationis  genus 
inftituendum  voluit ,  juflitque  ,  cibum  validum  fortiter  qjfumere  9  vi* 
no  uti  y  quanto  libebit  .  > 

Vidi  aliquoties ,  tentatam  fuiffe  quartanam  fevera  abdinentla  ,  fed  fempec 
malo  fuccelTu  :  &  fapiens  Hippocrates  (h)  monuerat  (  uti  alia  occafione  ad  §0 
602.  1.  di  dium  fuit )  tenuem  Sc  exquifitum  vicium  in  morbis  longis  femper  pe- 
riculofum  efle  :  errores  fic  commiffos  longe  pejores  efle,  quam  qui  a  paulo  ple-, 
niore  viclu  contingunt ,  imo  etiam  in  fanis  hominibus  talem  diaetam  difcrimi- 
ne  non  vacare  .  In  ipfis  tantum  paroxy  finis  fubtrahendum  cibum  juflit  (i)  .&c, 
ilnde  certe  videtur  concludi  polle  ,  ne  quidem  in  ipfo  quartanae  initio  tutam 
efle  tenuem  &  exa6tam  nimis  diaetam.  Multo  minus  probari  poterat  curatio 
Herae  Udis  Tarentini  ,  qui  in  quartana  ducendam  alvum  ,  deinde  abfiinen - 
dum  in  feptimum  diem  dixit  (  k^)  *  uti  enim  optime  monuit  Celfus  :  Quod 
ut  fltftinere  aliquis  pojfit ,  tamen  etiam  febre  Uberatus  vix  refectioni  valebit; 
adeo  i  fi febris  faepius  accsjferit  ,  concidet .  Sinidrum  autem  hujus  methodi 
eventum  pluribus  exemplis  hi  dor  ia  medica  probat .  Sic  juvenem  naturae  bi- 
liofae,  longiori  inedia  ,  in  vehementiori  accellione  tertianae  intermittentis  „ 
fyncope  periifie  obfervavit  Hollerius  (J)  ;  idemque  &  aliis  accidilTe  teftatur  « 
Plurimis  quartanariis  talem  abdinentiam  fuiffe  exitialem  ,  fuis  obfervationi- 
bus  confirmat  Tu/pius  (m) . 

§.763.  |”\l]m  febris  in  flatu  (7fo. ),  indicantur  aquofii ,  cali- 
jLJp  da  achi  5  fiibacidis  aperientibus  nitrofifque  permi- 
fiis  ,  vel  &;  cichoraceis  ,  fimilibufque  blandis  aperientibus .  Qoje* 
te  ,  calore  moderato  tunc  aeger  eget . 

Hadlenus  diclum  fuit  de  illis  ,  quae  tempore  «itvpg^teu  vel  &  in  frigore  febris 
incipientis  conducunt:  fequiturjam,  ut  videamus  ,  quaenam  agenda  fint  re¬ 
liquis  febris  intermittentis  dadiis  .  Hac  autem  paragrapho  agitur  de  illis  , 
quae  conducunt  tempore  caloris  febrilis  . 

Patuit  ex  illis ,  quae  §.  750.,  habentur  ,  motum  humorum  per  vafa  tunc 
auclum  efle  ;  uti  docet  pulfus  major  &  robudior  fimulque  fatis  celer  j  una  cum 
calore  anclo  ,  ob  majorem  attritum  partium  fluidarum  ad  fe  mutuo  ,  ad  vafa3 
TomAV, .  V  S  &  va- 

(  b  )  Aphor.  4.  St  <r.  Sed.  I.  Charter.  Tom«  IX.  pag.  9.  1  je 
(  i  )  Aphor.  i  1»  Sett.  I.  ibid.  pag.  i^. 

(  h  )  Cejf.  Lih.  III.  cap.  ic.  pag.  1 47. 

(  /  )  In  Coae.  Hippocr.  pag.  179. 
pag.  271.  272. 
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&  vaforum  ad  illas  ( vide  §.  6 75.  )  .  Omnes  ergo  effe&us  ,  qui  ab  au&a  cir¬ 
culationis  velocitate  pendent  ( yide  §.  IOo.  )  illifque  fimiles  ,  qui  calori  aucto 
ortum  debent  (vide  §,  689.)  ,  hic  etiam  metuendi  fune .  Interim  tamen  ,  cum 
febres  intermittentes  ad  integritatem  delinant  ,  non  tanta  hic  metuenda  ma¬ 
la  funt  a  calore  8c  circulationis  aucta  velocitate  :  nam  pod  aliquot  horas  haec 
ceffabunt  j  imo  etiam  faepe  ,  linito  paroxyfmo  ,  languet  circulatio  &  majus 
frigus  invenitur  ,  quam  in  fano  corpore  naturaliter  ede  folet .  Ob  hanc  ra¬ 
tionem  ,  licet  hoc  tempore  febris  intermittentis  talis  gradus  caloris  obfer- 
vetur  ,  qui  periculofus  foret  in  febribus  continuis  ,  &  venae  fedtionem  , 
clyfmata  aliaque  debilitantia  remedia  pofceret  ,  quae  febris  nimium  impe¬ 
tum  (  vide  §,  610. )  refrenare  valent  ?  tamen  his  raro  indigemus  ,  nili "  in 
valde  plethoricis :  unde  etiam  illis  abdinemus  ,  quia  in  praecedentibus  pa- 
ragraphis  probatum  fuit ,  fimilia  faepius  nocere  in  febrium  intermittentium 
cura  . 

Sufficit  ergo  talia  ingerere ,  quae  aquofa  Sc  calida  ,  diluendo  &  attenuan¬ 
do  ,  humorum  audiam  per  calorem  &  circulationis  velocitatem  cohaefionem 
tollere  vel  cavere  poffunt :  adduntur  his  fubacida,  quae  putredini ,  ab  iifdera 
caulis  metuendae  ,  reddunt  >  dmulque  pulcherrime  moledam  hic  dtim  levan  t. 
Laudantur  &  cichoracea  &  dmilia  aromatica  amara  ladtefcentia  frigida ,  de 
quorum  efficacia  in  folvendo  vifeido  febrili  ad  §.614.  dictum  fuit .  Decocta 
hinc  hordei,  avenae,  fcorzonerae  ,  radicum  graminis  &  dmilium  demulcen¬ 
tium  &  blande  aperientium  ,  addito  nitro  ,  fncco  citri ,  rob  fambuci  ,  ribe- 
fiorum  ,  optima  hinc  funt  j  qualia  ad  dtim  febrilem  in  Materia  Medica  ad 
numerum  640«  plura  enumerantur  .  Quietem  vero  hic  conducere  patet  ex 
illis  ,  quae  ad  §.  105.  didta  fuerunt  ,  dum  drnul  dolor  artuum  &  capitis 
§.  7J0.  ,  qui  calorem  febrilem  comitari  foient  ,  idem  fuadent .  Cum  autem 
moledus  aegris  talibus  jam  calor  dt  ,  illum  dragulis  impodtis  ,  vel  calefa¬ 
cientibus  remediis  exhibitis  ,  augere  imprudens  foret  $  fed  oportet  fenfim 
removere  illa  ,  quibus  tempore  frigoris  febrilis  onerati  fuerunt  *  curando  fem- 
per  ,  ut  in  moderato  calore  maneant  ,  neque  frigidus  aer  aeduans  corpus  fu~ 
bito  alluat  ,  vel  frigidos  potus  affatim  hauriant  ,  quod  quandoque  aegri  ? 
febrilem  hunc  aedum  impatienter  ferentes  ,  facere  volunt  . 

§.7 64.  T  TBi  crifi  paroxvfmus  (olvitur  (  7fr.)  ,  prodeft,  ptifanJt 

vinosa  ,  jufeuiis  carnium,  decoctis  temperatis,  fudoris 
urinaeque  reddere  materiem  ,•  ficque  haec  non  vi  caloris  ,  medelae, 
flragulorum,  exprimere,  fed  copia  aucta  promovere  quam  blan- 
dillime  ,  &  diu  . 

Ultimum  paroxyfmi  febris  intermittentis  ftadium  illud  ed ,  quando  crid 
paroxyfmus  folvitur  ,  ingenti  plerumque  cum  fudore  ,  &  remidione  omnium 
fVmptomatum  ,  uti  ad  §.  751.  didtum  fuit :  dmul  tunc  adelle  folet  urina  illa 
craffa  cum  fedimento  lateritio  .  Cum  autem  ,  dmulac  ille  fudor  prodit  , 
infigne  levamen  percipiunt  aegri ,  &  brevi  tunc  paroxyfmo  febrili  finis  im¬ 
ponatur  $  huic  evacuationi  indulgendum  efle  non  tantum  ,  fed  etiam  promo¬ 
nendam  die  voluerunt  omnes  Medici»  Fuerunt  enim  in  illa  opinione,  fe- 
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brilem  materiam  eliminari  hac  via  de  corpore  commodiflime  3  quin  imo  8c 
multi  crediderunt ,  au£tis  his  fudoribus  poffe  expelli  etiam  illud  ,  quod  ma¬ 
nens  in  corpore  fequentes  paroxyfmos  renovaret.  Admodum  verofimile  vi¬ 
detur  ,  per  fudores  illos  exire  de  corpore  etiam  talia  ,  quae  tempore  febris 
&  per  febrim  ipfam  a  fanitatis  legibus  deviaverant,  adeoque  fudorem  illum 
femper  utilem  effe  3  neque  tamen  femper  conducere ,  ut  augeatur  per  artem 
ejus  copia  .  Licet  enim  quis  crederet ,  per  hos  fudores  expelli  partem  illius 
caufae  ,  unde  paroxyfmorum  renovatio  pendet ,  tamen  non  ideo  certus  foret, 
reliquum  ejufdem  caufae  illo  tempore  jam  aptum  elle  ,  ut  limul  exiret  j  adeo¬ 
que  audis  fudoribus  illis  nocere  pollet ,  liquidiffimam  humorum  partem  tol¬ 
lendo  .  Patuit  enim  ex  ante  didis ,  omnium  difficillime.  curari  faepe  febres 
intermittentes  in  illis  hominibus ,  qui  fudoribus  quam  maxime  diffluunt.  Ob- 
fervavit  quidem  Sydenhamus  (n)  vernas  febres  intermittentes  ,  praecipue  quo¬ 
tidianas,  fanatas  fuiffe  per  diaphoretica  ,  quae  fudorem  in  fine  paroxyfmi  pro¬ 
moveant  ,  aegro  interim  optime  ftragulis  cooperto  3  quin  imo  tamdiu  in  his 
fudoribus  pergendum  julfit  ,  quamdiu  vires  aegri  patiuntur.  Monuit  tamen 
eodem  in  loco ,  in  febribus  autumnalibus  non  fuccedere  3  &  paulo  ante  di¬ 
xerat  ,  febres  illas  vernas  non  tantum  fponte  fua ,  fed  &  variis  methodis 
tentatas  feliciter  tolli  .  Linde  patet ,  ex  hac  obfervatione  non  poffe  con¬ 
cludi  ,  utilem  efle  ludoris  per  artem  expreffionem  in  fine  paroxyfmi  febri¬ 
lis  :  imprimis  fi  conferantur  illa  ,  quae  aliis  in  locis  habet  idem  Auctor  .  De 
febribus  enim  epidemicis  autumnalibus  agens  (0)  dicit ,  (udori  huic  ,  cum  il¬ 
lo  prodeunte  inquietudo  atque  alia  fymptomata  fatim  evanefcant ,  paululum 
quidem  indulgendum  effe  3  comperti  flimum  tamen  effe  ,  fi  juflo  copiofius  e- 
liciatur  idem  fudor  in  fine  paroxyfmi ,  intermittentem  febrim  in  continuam 
periculofam  mutari .  Similia  etiam  alibi  habet  (p) . 

Ex  omnibus  his  videtur  ergo  concludi  poffe ,  per  fudorem  conflanti  qui¬ 
dem  lege  paroxyfmum  febris  intermittentis  finiri ,  adeoque  huic  indulgendum 
effe  quidem  ,  imo  &  promovendum  effe  talibus  ,  quae  reddunt  fanguini  illud, 
quod  per  fudores  difflatur  $  ut  dum  ptifana  vinofa  ,  vei  carnium  jufculis  ,  ad¬ 
dito  fucco  citri  vel  aurantiornm  ,  fubminiftratur  fudori  materies  3  fimulque 
debilitatis  per  febrim  aegri  viribus  optime  fuccurritur  3  cum  per  fomnum 
qui  plerumque  fequi  folet  ,  leve  &  dilutum  tale  nutrimentum  aequabiliflime 
per  omnia  diflribuatur  .  Anceps  autem  &  faepe  perniciofum  efl  ,  caloris  vi  , 
vel  remediis  fudoriferis  calefacientibus,  aut  flragnlorum  pondere,  fudores 
illos  exprimere  .  Omnium  autem  optimum  efl,  fi  &  diu  &  blande  talis  fu¬ 
dor  exeat  3  imo  potius  au£ta  fit  infenlibilis  perfpiratio  ,  quam  profufus 
fudor  . 


§«  7^-  pOri-o  fymptomati  urgenti  occurratur  juxta  regulas  in 
X  acutis  datas  (  617.  ad  7 a  6.)  . 

De  fymptomatibus ,  quae  febres  comitari  folent ,  antea  di&um  fuit  para  - 
graphis  hic  citatis  ,  adeoque  illorum  curatio  inde  peti  poterit .  Verum,  uti 

S  2  ad 

C  « )  Se&J.  cap.  pag.  tc*.  (0)  Idem  in  Epiflola  1,  Kefponfor.  pag.  377* 
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ad  §.620.  didum  fuit ,  in  fymptomatum  febrilium  curatione  femper  habenda 
ratio  tfk  caufae  &  flatus  morbi  ipfius,  guem  illa  fymptomata  comitantur,  quod 
etiam  in  curandis  fymptomatibus  febrium  intermittentium  fedulo  animadver¬ 
tendum  efl .  Patuit  fic  v.  g.  ex  ante  didis ,  venae  fedionem  ,  &  cathartico- 
rum  &  emeticorum  nimis  frequentem  ufum  nocere  febribus  intermittentibus, 
adeoque  fi  quaedam  fymptomata  tales  evacuationes  pofcere  viderentur  ,  ta¬ 
men  illas  tam  audader  adhibere  non  licet  ,  quam  in  aliis  quidem  cafibus  heri 
folet  .  Sic  ( uti  ad  §.  751.  &  757.  didum  fuit  )  in  quadam  conflitutione  epi¬ 
demica  in  paroxyfmo  febris  intermittentis  aegri  iifdem  plane  fymptomatibus 
tentabantur  ,  ac  fi  apoplexia  vera  labor alfent .  Licet  autem  ad  hoc  fympto- 
ma  tollendum  validae  evacuationes  requiri  viderentur  ,  tamen  iliis  abflinuit 
Sydenhamus  ( q )  ,  cum  noviflet  originariae  hujus  fymptomatis  caufae  ,  fe¬ 
bri  nempe  intermittenti ,  prorfus  adverfari  .  Sic  etiam  ,  dum  diuturnis  fe¬ 
bribus  intermittentibus  accedebat  hydrops ,  non  aggrediebatur  ejus  curam 
purgantibus  ,  quamdiu  febres  hae  aderant ,  fed  exfpedabat  ,  donec  febris  pe¬ 
nitus  exularet  ,  vel ,  fi  hujus  fymptomatis  curatio  eo  ufque  differenda  non 
videbatur  ,  amaris  &  aromaticis  ,  cum  falibus  lixiviofis  vino  fimul  infulis  , 
medebatur  (r) :  fic  &  in  mania  ,  quae  febres  intermittentes  diuturniores,  quar¬ 
tanas  imprimis  ,  quandoque  fequitur  ,  ab  omnibus  evacuantibus  abffinebat  j 
quae  in  aliis  maniae  fpeciebus  tantum  ufum  habent ,  &  folo  vidu  aiialepti- 
eo  ,  potu  generaliori ,  8c  cardiacis  remediis  utebatur  (f) . 

§.766.  OUblata  febri  5  viftu  analeptico  5  medicamentis  corro- 
1*3  borantibus  aeger  reficiundus  ,  dein  auclo  robore  pur¬ 
gandus  per  alvum  aliquoties . 

Didum  fuit  in  Commentariis  §.  757.  fu  blatis  febribus  intermittentibus  ma¬ 
nere  tamen  diu  adhuc  latentem  illam  difpofitionem ,  quae  ,  alia  caufa  ac¬ 
cedente  ,  frigore  v.  g. ,  cibo  indigeftili  affumpto  ,  animi  affedibus  &c.  ite¬ 
rum  aduofa  redditur  &  paroxyfmos  renovat  :  adeoque  curata  jam  febre 
adhuc  alia  fuperfunt  agenda  *  ut  recidiva  praecaveatur  $  atque  etiam  ut  re- 
flituantur  ,  vel  emendentur  illa  ,  quae  ,  per  febrim  praegreffam  mutata  ,  re- 
cefferant  a  fanitatis  legibus  *  Jn  febribus  autem  vernalibus  ,  cum  breves  ef- 
fe  foleant ,  &  fponte  fua  fere  femper  delinant ,  aerifque  calor  augeatur  quoti¬ 
die  ,  non  opus  eft  magna  attentione  ,  ut  recidivae  praecaveantur  ;  verum  in 
autumnalibus  intermittentibus  ,  imprimis  fi  epidemice  gr affatae  fuerint  ,  ma¬ 
jori  cautela  opus .  Longe  enim  pertinaciores  funt  ,  magis  debilitant ,  &  fri¬ 
gus  fenfim  audum  ,  atque  tempenatis  inclementia  ,  magnum  recidivae  me¬ 
tum  faciunt . 

Vidus  ergo  inftituatur  talis  ,  ut  exhibeantur  tantum  illa  ,  quae  facilioris 
digeftionis  funt  ,  interimque  magnam  copiam  materiae  nutrititiae  continent. 
Jnfcula  carnium,  ova  recentia ,  carnes  juniorum  animalium  affatae  ,  pifces 
teneriores  fluviatiles  aili ,  fucco  citri ,  vel  amandorum  refperfi  ,  panis  bene 

fer- 
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fermentatus  ,  vel  &  bifcoctus  ,  lac  ,  praecipua  funt .  Potas  parcior,  fed  mera¬ 
cior  fimul  ,  proderit .  Simul  etiam  cavendum  ,  ne  talia  alimenta  ,  quamvis 
eupspta  ,  nimia  copia  fimuHngnrgitent  aegri,  pod  fanatas  has  febres  fae  pe 
famelici  .  Per  fudores  enim  pod  fingulos  paroxyfmos  aliafque  evacuatio¬ 
nes  ,  (ive  fponte  live  per  artem  facias ,  plurimum  periit  de  humoribus  (anis  , 
fimulque  folidae  partes  plurimum  debilitatae  fuerunt  ,  uti  ad  §*753*demondra- 
tum  fuit  :  adeoque  languent  vel  deficiunt  binae  illae  caufae  ,  copia  nempe  hu¬ 
moris  boni ,  &  vis  (olidorum  in  liquida,  a  quibus  affinilario  ingedorlim  in 
naturam  liquidi  vitalis  fani  pendet  ,  uti  §.  25.  1.  demondratum  fuit .  Patet 
ergo,  nifi  illae  cautelae  in  victu  obferventur ,  a  cibis  difficilioris  dlgedionis, 
vel  ab  optimis  etiam  cibis  nimia  copia  fimul  ingedis,  cruditates ,  fpontaneas 
ingedorum  degenerationes  in  acidum  ,  putridum  ,  glutinofum  &c.  exfpeclan- 
das  elfe  j  unde  non  tantum  febris'  recidiva  metuitur ,  verum  &  ab  eifciem 
vitiis  chronicorum  morborum  origo  pendet ,  uti  poftea  ad  §.  1050.  demon* 
ftrabitur  . 

Somnus  fit  longior  ,  motus  corporis  fi  vires  ferre  poffint ,  optime  condu¬ 
cit  9  fi  major  debilitas  vetat  ,  veCtio  in  rheda  ,  gedatio ,  friCtio  illius  defe- 
flum  fupplere  poffunt .  Sollicite  vitetur  frigus  ,  cujus  efficacia  in  excitan¬ 
da  febre,  quae  jam  fopita  ed  ,  in  Commentariis  §,757.  demondrata  fuit. 

Medicamenta  autem  praecipue  laudantur  talia  ,  quae  debilitatas  partes  fo- 
iidas  corroborant ,  grato  aromate  languentem  faepe  ventriculum  excitant ,  Sc 
contra  frigus  aeris  muniunt .  Cum  autem  in  febribus  intermittentibus  au¬ 
tumnalibus  faepe  corrupta  bilis  adfit  ,  quae  tunc  fponte  quandoque  ,  faepius 
per  artem  ,  furfum  vel  deorfum  evacuatur  ;  pod  febres  illas  fanatas  plerum¬ 
que  debita  copia  bilis  bonae  deficit ,  cujus  tamen  adeo  infignem  ufum  ede 
pro  chylopoiefi  in  Phyfiologicis  demondratur  .  Ob  hanc  caufam  ergo  robo¬ 
rantibus  &  aromaticis  remediis  adduntur  talia  ,  quae  bilis  defectum  fupplere 
valent amara  nempe  illa  ab  omni  aevo  adeo  laudata  pharmaca  ,  abfinthiuin, 
centaurinm  minus,  helenii  radices  ,  gentiana,  myrrha  &c.  :  ex  quibus  cum 
cinamomo  ,  cortice  Winterano  ,  citri  vel  aurantiorum  corticibus  &c. ,  vina 
medicata  parantur ,  quorum  unciae  duae  vel  tres  ter  de  die  vacuo  ventri¬ 
culo  fumtae  quam  optime  huic  indicationi  fatisfaciunt.  Theriaca  illa  ,  dia- 
tefiaron  diCla  a  numero  ingrediendum  ,  cum  aequali  copia  Zingiberis  condi¬ 
ti  mida  ,  &  in  eleCtuarii  formam  redaCta  ,  idem  facit ,  fi  ter  de  die  drachma 
una  vel  altera  talis  confectionis  deglutiatur :  tunc  enim  tota  die  in  primis 
viis  fragrans  tale  aroma  haeret ,  quod  languentes  has  partes  grato  dimulo  ex¬ 
citat  ,  calorem  auget ,  &  amarore  radicum  gentianae  ,  myrrhae  Scc.  bilis  de¬ 
fectum  pulchre  fupplet . 

Podquam  autem  victu  tali  analeptico  Sc  corroborante  medela  aegri  vires  in. 
creverint ,  tunc  purgatio  per  alvum  aliquoties  repetita  conducit .  Sydenha- 
mus  (  cujus  obfervationes  in  curatione  morborum  prae  caeteris  omnibus  fi¬ 
dem  merentur  ,  cum  &  perfpicaciffimus  fuerit  in  morborum  genio  detegendo, 
8c  ingenuum  candorem  in  fuis  fcriptis  ubique  demondret,  etiam  proprios  er¬ 
rores  minime  celans  vel  excufans  )  adeo  neceflfarlum  hoc  credidit  (t)9  ut 

po~ 
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Hotuerit  certo  praedicere  ,  periculofum  aliquem  morbum  poflea  fecaturum  , 
h  purgatio  omifia  fuiflet  poli  febres  autumnales  ,  imprimis  fi  provectioris 
Paulo  aetatis  e  fient  aegri ,  qui  ab  his  febribus  e«ner  ferant  .  Monuit  tamen  f 
^avendum  efie  ,  ne  purgantia  dentur  ,  antequam  febris  penitus  depulfa  fit  . 
Abftinebat  enim  ab  his,  quamdiu  adhuc  vel  levifiima  quaedam  alteratio  per¬ 
cipiebatur  illis  diebus  ,  in  quos  paroxyfmus  incidere  folebat  ?  quin  imo  etiam 
maluit  ,  ut  adhuc  menfis  fpatium  elaberetur  ,  antequam  haec  fumerent  aegri  $ 
&  5  finita  operatione  cathartici  ,  paregoricum  dabat  remedium  ,  ut  tumultus, 
quos  vel  mitifiima  cathartica  excitare  folent ,  compefceret ,  ne  inde  latens 
illa  forte  adhuc  difpofitio  in  nervum  erumperet ,  &  paroxyfmos  renovaret . 
Si  autem  prius  darentur  cathartica  ,  obfervavit  femper  redire  febrim  ,  &  qui* 
dem  longe  adhuc  quam  antea  pertinaciorem  .  Gb  eandem  caufam  longiora 
inter  fingulas  purgationes  intervalla  relinquere  maluit  ,  femelque  tantum  in 
feptimana  juflit  dari  per  duos  trefve  menfes  . 

Non  tamen  in  omnibus  aegris  toties  repetitus  purgantium  medicamento¬ 
rum  ufus  requiritur  ,  neque  femper  hoc  fecifie  videtur  Sydenkamus  5  nam  pau¬ 
lo  poli  apozema  purgans  defcribit ,  tribus  diebus  fuccefiivis  fumendum  ,  dum 
omne  periculum  recidivae  abefiet  j  addiditque  ,  illud  repetendum  efie, 
ties  opus  fuerit  .  Dum  febres  epidemicae  intermittentes  autumnales  hic  prae¬ 
farentur  ante  aliquot  annos ,  aegris  per  duas  trefve  feptimanas  ab  omni  fe¬ 
bre  liberis  ,  dedi  fcrupulum  vel  drachmam  dimidiam  pilularum  Rjffi  ,  illud— 
que  tribus  vicibus  ,  interpofitis  aliquot  diebus  ,  repetii ,  raroque  pluribus  pur¬ 
gantibus  opus  fuit .  Omnes  enim  funCfipnes  integerrimae  manebant ,  nullae 
xn  lingua  fordes  ,  nulla  circa  praecordia  opprefiio ,  vel  ponderis  gravantis 
quafi  fenfus  ,  aderant  amplius  ,  ex  quibus  fignis  imprimis  concludimus  ,  pur¬ 
gantibus  remediis  opus  efie  .  Vidi  tamen  tunc  fimul  fi  haec  purgantia 
negligerentur  ,  urinam  fieri  rubicundam  magis  ,  ad  natam  oculorum  tunicam 
fubfkvefcere  ,  linguam  fieri  fordidam  ,  appetitum  deleri  &c.  Quae  omnia 
fymptomata  tollebantur  ,  vel  minuebantur  faltem  ,  cathartico  quantocyus  pro¬ 
pinato  ,  per  quod  ingens  copia  biliofae  faburrae  expellebatur  . 

$.  767.  O  I  autem  febris  autumnalis  vehemens ;  corpus  ex  aegri* 

tudine  debile ;  morbus  jam  aliquo  tempore  duravit; 
neque  figna  adfint  internae  inflammationis;  neque  collefti  alicubi 
puris,  neque obftru&i  admodum  hujus  illiufve  vifceris  ,  Cortice 
Peruviano  abigetur,  pulveris,  infiufii  ,  extracti,  decofti  ,  fyrupi 
forma,  cum  propriis  additis  requifitis,  tempore  xuops^iocs  debito 
ordine  ,  dofi ,  regimine  ,  adhibito  * 

Sequitur  jam  ,  ut  agamus  de  illa  cura  febrium  intermittentium  ,  quae  per 

corticem  Peruvianum  fit . 

Corticis  hujus  ufus  circa  medium  elapfi  Faecali  primo  in  Europa  inno¬ 
tuit  ,  &  deinde  quam  maxime  increbruit  5  conftititque  tunc  innumeris  &  quo¬ 
tidianis  obfervationibus  ,  omnes  febres  intermittentes  per  corticem  Peruvia- 
num  tolli  pofie  .  Interim  tamen  patuit  fimul  ,  non  femper  aequali  cum 

fuc- 
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fucceflu  hoc  fieri  ,  fed  quandoque  peffitna  mala  fecuta'  fuiffe  ,  quae  attribue¬ 
bantur  huic  remedio  ut  caufae  ;  atque  ideo  a  multis  medicis  condemnabatur 
corticis  ufus  tanquam  noxius ,  cum  tamen  mali  eventus  ,  febrim  (ic  fanatam 
fequentes  ,  jure  aliis  longe  caufis  tribui  poterant . 

Vidimus  enim  ad  §,  753. ,  per  febrim  intermittentem  quandoque  infignes 
admodum  &  morbofas  mutationes ,  taminfolidis  quam  in  fluidis  noftri  cor¬ 
poris  partibus  ,  produci ,  illafque  aliquando  terminari  in  difficiles  chronicos 
morbos  ,  hydropem  ,  fcorbutum  ,  icterum  ,  tumores  fcirrhofos  abdominis  &c. 
Quae  omnia  mala  ,  ex  febribus  intermittentibus  diuturnis  nata  ,  vel  pofi  illas 
fequi  folita  ,  nullo  jure  tribuebantur  cortici  Peruviano  ,  qui  ad  rebelles  filas 
febres  fanandas  adhibitus  fuerat  ;  cum  Medicorum  obfervationes  numerofifli- 
mae  confirment,  omnia  haec  mala  a  febribus  intermittentibus  ,  produ&a  fume» 
antequam  corticis  Peruviani  ufus  Europaeis  innotuerat  .  Praeterea  per  corti¬ 
cem  Peruvianum  tollitur  quidem  febris  intermittens,  verum  non  fimule- 
mendantur  omnes  illae  degenerationes  fluidarum, &  folidarum  partium  corporis, 
quae  per  febrim  factae  fuerant ,  &  poft  febrim  ,  aliis  etiam  methodis  fanatam  , 
fuperftites  inveniuntur  . 

Verum  etiam  conftitit  exiliis,  quae  ad  §.  75:4.  dicta  fuerunt,  inveterata 
mala  ,  &  latentifllmos  ,  nullifque  fere  remediis  fanandos  ,  morbos  ,  cordis  pal¬ 
pitationem  ,  epilepfiam  ,  podagram  ‘&c.  per  intermittentes  tolli ,  vel  falteni 
fufpendi  illorum  a&uofitatem  .  Simul  etiam  patuit  ,  per  eafdem  febres  ad 
longaevitatem  corpus  difponi ,  atque  poflea  homines  ,  has  febres  paffos  ?  fi 
nempe  nec  malignis  fymptomatibus  flipatae  ,  nec  vehementes  nimis  vel  diu¬ 
turnae  fuerint ,  optima  fanitate  frui .  Ubi  ergo  cortice  Peruviano  fugantur 
tales  febres  ,  a  quibus  tot  &  tanta  beneficia  exfpectari  poterant ,  male  confu-  * 
litur  aegris  quidem  ,  verum  haec  damna  medentis  incuriae  ,  non  vero  optimo 
huic  remedio  ,  tribui  debent  . 

Sufpectus  autem  maxime  fuit  multis  corticis  Peruviani  ufus  ,  quod  faep® 
abfque  ulla  fenfibili  evacuatione  febres  intermittentes  tolleret :  ideoque  cre¬ 
diderunt  ,  pofl  febres  fic  fanatas  manere  fuperflitem  in  corpore  femper  mor- 
bofum  fomitem  ,  cujus  pars  lingulis  paroxifmis  debuilfet  expelli  de  corpo¬ 
re  ,  donec  totus  fublatus  foret .  Quamvis  enim  negari  nequeat  ,  quandoque 
in  corpore  adefte  materiam  morbofam  ,  quae  per  febrim  fubaCta  &  mota  fic 
difponitur  optime  ,  ut  expelli  poflit  variis  viis ,  tamen  patuit  ex  illis  ,  quae  In 
Commentariis  §.  75*7.  dicta  fuerunt  ,  febrium  intermittentium  paroxyfmos 
non  excitari  femper  a  fordibus  in  corpore  haerentibus ,  vel  a  fomite  quodam 
tempore  unvps^ioci  accumulato ,  fed  pendere  potius  a  latente  quodam  chara¬ 
ctere  in  fpiritibus  nervofis ,  nervis ,  vel  horum  communi  origine  ,  qui  a  mor¬ 
bo  fis  colleCtis  humoribus  quidem  irritari  potefl: ,  ut  longiores  vel  validiores 
faciat  paroxyfmos ,  &  jam  fopitus  a  fimilibus  caufis  excitari,  fic  tamen  ut 
illis  non  indigeat  femper  ,  ut  in  a£tum  deducatur ,  fed  propria  fua  vi.  paro¬ 
xyfmos  renovare  poffit  .  Simul  ibidem  notatum  fuit  ,  admodum  probabile 
videri ,  corticem  Peruvianum  in  hunc  characterem  folum  agere  ,  dum  febres 
intermittentes  abfque  ullis  evacuationibus  ,  vel  alia  mutatione  fenfibili  cor¬ 
poris  ,  tollit . 

Corticem  autem  Peruvianum  ex  fua  indole  innoxium  effe  remedium  ,  ex¬ 
tra  omne  dubium  efi  y  tuto  enim  ad  alios  etiam  morbos  roborante  fua  vi  cu- 
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randos  ,  debil  iffimis  etiam  hominibus  datur  .  Sic  viris  hypochondriacis  ,  fbe- 
minifque  hyftericis  mane  &  vefperi  fcrupulam  corticis  Peruviani  dedit  Syden* 
hamus  (u)  per  aliquot  feptimanas  $  &  quidem  talibus  ,  in  quibus  ,  diu  mul¬ 
tumque  aegrotantibus  1  deje&a  jam  qua  fi  corporis  oeconomia  foret ,  inteqram- 
que  taediofi  hujus  mali  curam  folo  hoc  remedio  fe  perfecifle  tePatur  ,  addit- 
que  ,  fe  ipfum  libenter  hunc  corticem  ufurpaffe  ,  tum  uxori  liberifque  dedif- 
fe  ,  quoties  res  poftularet .  Cum  quondam  ,  fimplicium  medicamentorum 
hiftoriae  colligendae  intentus  ,  plurium  vires  vel  in  proprio  corpore  tentarem, 
fumfi  mane  jejunus  bihorii  fpatio  integram  corticis  Peruviani ,  in  pollinem 
contriti  ,  unciam  ,  neque  aliquid  inde  detrimenti  percipere  potui  .  infamiae 
notam  falutari  huic  remedio  in  ulli  (Te  novi  quofdani,  qui  palam  illud  damna¬ 
bant  tanquam  nocenti fiimum  ?  clam  vero  eodem  ,  aliis  additis  fucato,  ute¬ 
bantur  ,  dum  curam  febrium  arcanis  remediis  fe  perficere  turpi llime  gloria¬ 
bantur  ,  miferofque  aegros,  largiffimo  pretio  extorto ,  emungebant,  Medi¬ 
corum  nomine  indigni  . 

Verum  uti  optima  quaevis  ,  fic  k  cortex  Peruvianus  imprudenti  ufu  nocere 
poterit  j  adeoque  requiritur  ,  ut  prius  fevero  examine  inquiratur,  an  aliquid 
lateat  in  corpore  ,  quod  febrim  requirit  ,  ut  cito  &  tuto  tolli  polii t ;  uti  etiam 
an  a  febre  ,  fi  relinquatur  ,  exfpe&ari  poffit  infignis  quaedam  utilitas  ,  five  in 
tollendis  inveteratis  malis  ,  live  in  mutando  corpore  fic  ,  ut  ad  firmam  vale¬ 
tudinem  vel  &  longaevitatem  difponatur  (vide  §.754.).  In  tali  enim  cafu 
cortice  abftinendum  foret  .  Contra  vero  fi  metuendum  videatur  ,  ne  per  fe¬ 
brim  diutius  relidam  tales  mutationes  in  corpore  fierent  ,  a  quibus  chronici 
morbi  (vide  §.  7J3.J  aliave  mala  exfpecdanda  forent  ,  corticis  ufus  quantocyus 
etiam  conveniet.  Sic  v.  g.  fi  juvenis  robuffus  quartana  pura  ,  nullis  malis 
fymptomatibus  ftipata  ,  corripiatur  $  fuique  juris  fit  aeger ,  &  debito  vitae 
regimine  uti  poffit ,  praeftabit  femper  ,  ut  haec  febris  relinquatur  ;  cum  con¬ 
flans  obfet vatio  docuerit  Medicos ,  corpus  per  talem  febrim  in  melius  muta¬ 
ri  .  Contra  vero  ,  fi  debilis  ,  fe  nex  ,  vel  profufiffimis  fudoribus  diffluens  a 
leviffima  caufa  homo  ,  fimili  febre  laboret  ,  cortice  Peruviano  opus  erit . 
Praecipue  autem  rationes,  quae  hujus  remedii  ufum  pollulant,  variaeque 
cautelae  in  ejus  ufu  obfervandae  ,  hac  paragrapho  enumerantur  j  quae  omnia 
jam  fingulatim  expendenda  erunt . 

Si  febris  autumnalis  vehemens .  Vernae  enim  febres  faciles  efiTe  ,  &  fponte 
fua  brevi  abire  folent  ,  uti  aci  §.  747*  di&um  fuit  ;  unde  rarus  in  his  corticis 
ufus ,  nifi  intempefiivis  evacuationibus  ten tatae  tales  febres  in  majorem  diu¬ 
turnitatem  excurrant  ,  vel  in  profnfos  valde  fudores  aegri  refolvantur  ;  tunc 
enim  faepius  vidi ,  etiam  vernas  febres  ad  omnes  alias  methodos  rebelles  fuif- 
fe ,  foloque  cortice  Peruviano  tolli  potuifle .  Sivero  febris  intermittens 
autumnalis  non  adeo  vehemens  fuerit  ,  ut  inde  fubita  debilitas  ,  vel  alia 
mala  §*  753.  enumerata  metuenda  videantur  ,  praeftat  cortice  ahfflnere  ,  ii- 
lamque  fponte  fua  ,  vel  methodo  §.  75’S.  ad  §.  767.  deferipta  ,  Rnfirn  eva- 
nefeere  .  Cortex  enim  Peruvianus  ,  uti  optime  monuit  Sydenbamus  aej  ,  in¬ 
ducias  faepius  impetrat ,  quam  febrim  debellat ,  quae  per  duas  trefve  fepti¬ 
manas 
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manas  delitefcens  recrudefcere  folet  ,  Dum  vero  alia  methodo fanata  fuit  fe¬ 
bris  ,  minus  recidivae  periculum  eft  . 

Corpus  ex  aegritudine  debile  .  Si  enim  aeger  vel  ob  propriam  temperiem., 
aetatem  provectam  ,  vel  morbi  intenlitatem  ,  adeo  debilitatus  fuerit ,  ut  me¬ 
tus  fit ,  ne  pluribus  &  validioribus  paroxyfmis  deficeret  $  cortex  Peruvianus 
exhiberi  debet  ,  licet  etiam  alia  ligna  adfuerint ,  quae  ejus  ufum  prohibere 
videntur.  Sic  enim  inducias  impetramus ,  fummo  aegrorum  emolumento, 
qui  interim  idoneo  viclu  refici  poliunt ,  ut  rediturae  poftea  febris  impetum  & 
molefHam  abfque  periculo  fuftinere  poffint  . 

Non  enim  in  tali  cafu  repetito  corticis  ufu  impediendum  femper  eft  ,  ne  fe¬ 
bris  redeat *  raro  enim  hoc  difcrimine  vacat  *  fed  libero  a  febre  tempore  illis 
remediis  utimur  ,  quae  §.  758.  laudata  fuerunt ,  ut  per  illa  folvantur  vifce- 
rum  obftru&iones  ,  aliaque  mala  emendentur  ,  cui  fcopo  ipfa  febris  a  natura 
toties  deftinatur  ,  uti  in  debrium  hilloria  generali  di&um  fuit  .  Magna 
enim  tunc  fpes  eft  ,  nt  poft  duas  trefve  feptimanas  ,  refocillatis  jam  aegri 
viribus ,  reditura  febris  brevi  fpatio  reliquum  perficiat  ,  licque  integerrima 
redeat  fanitas . 

Morbus  jam  aliquo  tempore  duravit .  Maximi  momenti  -  haec  regula  eft  § 
qua  negledta  ,  mors  quandoque  ,  faepius  autem  dira  &  anomala  penitus  fym» 
ptomata  fecuta  fuerunt ,  ipfa  certe  febre  longe  pejora .  Illi  enim  ,  quibus 
adeo  odiofum  febris  nomen  eft  ,  ut  illico  tollendam  ubique  &  femper  velint , 
etiam  in  vernis  tertianis  ,  uno  alterove  tantum  paroxyfmo  defundis,  corti¬ 
cem  dederunt  ftatim  ,  ut  in  iplis  quali  incunabulis  febrim  fupprimerent :  ignari 
febrim  faepe  praelidio  efTe ,  ut  Celfus  (y)  optime  monuit  ,  &  in  Commentariis 
§.  558.  pluribus  demonftratum  fuit .  Juveni  in  tertiana  verna  poft  fecundum 
jam  paroxyfmum  datus  cortex  fuerat  a  Medico  ,  ne  febris  altas  (  ut  dicebat ) 
radices  figeret  *  &  cum  rediret  poft  aliquot  dies  febris ,  cortice  denuo  fup« 
prefia  fuit  ilico  :  vidi  autem  mifero  huic  poftea  alternis  diebus  circa  illam  ho¬ 
ram  ,  qua  paroxyfmus  ingruere  folebat  ,  accidiffe  ofcitationem  ,  pandicuk- 
tionem  ,  miros  borborygmos  ,  abdominis  tumorem  ,  aphoniam  ,  abfque  ulla 
mutatione  puffus  ,  fed  cum  intolerabili  anxietate  ,  duraveruntque  omnia  haec 
molefta  mala  per  binos  menfes  ,  licet  variis  methodis  tentaretur  curatio  „ 
Tot  &  tantis  malis  redemit  mifer  aegrotus  vernae  tertianae  paucos  paroxyf- 
mos  .  I clerum  ,  hydropem  ,  afthma  ,  nervoli  fyftematis  totius  miram  arctoi «v 
quandoque  imprudentem  talem  corticis  Peruviani  ufum  fecuta  fiiilTe  ,  ob- 
fervationihus  Medicis  conftat  (2).  linum  adhuc  mirabilem  cafum  addam  , 
qui  confirmat  modo  dicta  .  Juvenis  quotidiana  intermittente  laborans  fum fe¬ 
rat  lingulis  intervallis  inter  tres  primos  paroxyfmos  drachmas  quinque  corti¬ 
cis  Peruviani :  Levis  horror  tempore  quarti  paroxyfmi  adfuit ,  fed  fequenti 
die,  poft  aliquot  minutorum  horripilationem  ,  circa  pedum  talos  vehenien- 
tifiimum  dolorem  patiebatur  ,  ac  fi  diftorquerentur  ,  &  difcinderentur  omnia/ 
Durabant  haec  tormenta  per  quinque  circiter  horae  minuta  ,  fubitoque  ceffati- 
te  dolore  in  hoc  loco,  eodem  modo  &  fimili  temporis  fpatio  afficiebantur 
genua  ,  poft  haec  femorum  articuli .  Poftea  aderat  durities  ,  tumor  &  dolor 
abdominis*  quibus  ceflantibus ,  thoracem  impetebat  atrox  malum  cum  im- 
TomJV.  T  mi- 
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fhinentis  ftrangulationis  metu  5  poftea  apoplectico  fimilis  decubuit  3  tandem- 
que  penitus  delirabat .  Poti  quinque  vel  fex  minuta  ceffante  delirio  ,  fatis  be¬ 
ne  fe  habebat  5  atque  in  hoc  flatu  permanebat  tanto  circiter  tempore,  quantum 
omnia  memorata  fymptomata  occupaverant ;  tuncque  dsnno  omnia  eadem  ma¬ 
la  fiinili  ordine  &  duratione  redibant  (a) .  Similes  abi  cafus  in  eodem  loco  re* 
cenfentur  ,  ex  quibus  conflat ,  fumma  ratione  Sydenhamum  (b)  monuiffe 
fequentia  :  Curandum  efl  ante  omnia  9  ne  praemature  nimis  hic  cortex  inge¬ 
ratur  ,  ante  fcilicet  quam  morbus  fuo  fe  Marte  aliquantifper  protriverit  (niji 
collabefc'entes  &  jamfrafflae  aegri  vires  eundem  temporius  f umendum  ejfe 
difflaverint)  neque  enim  illud  folum  eft  metuendum  ,  ne  a  praepropero  ejus 
ufu  inefficax  ijie  reddatur  9  &  fpem  aegri  fallat ;  fed  etiam  ne  de  aegri  vita 
agatur  ,  fi  fanguini  ,  omni  firment ationis  nifu  fe  defpumanti 9  eam  dere - 
pente  injiciamus  remoram . 

Quamvis  haec  regula  pra&ica  univerfalem  ufum  habere  videatur  ,  ubi  ta¬ 
men  Unguli  febris  paroxyfmi  periculofo  quodam  fymptomate  ftipantur  ,  quod 
non  niti  cum  febre  tolli  poteft  ,  tunc  cogimur  aliquando  corticem  adhibere 
citius  .  Curabam  ante  aliquot  annos  ,  dum  febresintermittentes  autumnales 
epidemice  graffabantur  ,  mobilem  in  genere  nervofo  foeminam  ,  quae  ante 
quinque feptimanas  fanum  infantem  pepererat ,  tertiana  laborantem.  Secun¬ 
do  paroxyfmo  incipiente,  convellebatur  &  aphona  manebat  per  aliquot  horas. 
Cum  autem  de  gravitatis  fenfu  circa  praecordia  conquereretur  ,  &  purgantia 
vel  emetica  ante  paroxyfmum  data  plurimis  aliis  aegris  fimili  morbo  decum¬ 
bentibus  profaiffefnoviffem ,  dedi  lene  purgans  9  o&o  horis  fumendum  ante 
paroxyfmnm  fequentem  $  ftatueramque  cardiaco  &  opiato  remedio  compefce- 
re  excitatos  tumultus  pofl  finitam  cathartici  operationem  ,  antequam  paro- 
xyfmus  ingrueret .  Verum  bihorio  pofl:  affumtum  purgans  jam  convelleba¬ 
tur  ,  &  diutius  aphona  m  an  fit  ,  quam  praecedenti  paroxyfmo  .  Dedi  tunt 
finito  paroxyfmo  corticis  Feruviani  decoctum  ,  tam  pulchro  fuccelfu  ,  ut  & 
fequens  paroxyfmus  ,  qui  ultimus  fuit ,  vix  ullius*  momenti  effet ,  abfque  ullo 
malo  fymptomate  ,  &:  miro  modo  fe  roboratam  fentiret  aegra  ,  &  longe 
minus  ab  animi  affectibus  ,  etiam  validioribus  ,  mobilem .  Sed  &  ipfe  6jy- 
denhamus  ( c )  in  fimili  cafn  ,  dum  apoplecticis  fimiles  aegri  in  paroxyfmis 
decumberent,  ilico  corticem  Peruvianum  exhibendum  juffit ,  fimulac  paro¬ 
xyfmus  fponte  fua  detineret ?  quin  imo  &  citius  adhuc  ingerendum  voluit , 
modo  fieri  poffet . 

Neque  tigna  adfint  internae  inflammationis  .  Patuit  ex  illis  ,  quae  in  Com¬ 
mentariis  §.  753.  de  effectibus  -febrium  intermittentium  dicta  fuerunt,  pei* 
has  febres  ,  fi  diuturnae  fuerint  &  validae  ,  cruorem  optima  fua  parte  fpo- 
liari  ,  &  refidua  acrem  &  cratium  timui  fieri ,  adeoque  inflammationibus  & 
obftrudtionibus  producendis  aptiffimurn  .  Celeberrimorum  autem  Medico¬ 
rum  teflimoniis  ibidem  confirmatum  fuit ,  inflammationem  &  ejus  feque- 
las  quandoque  ,  licet  rarius  forte  ,  a  febribus  intermittentibus  fieri  ,  &  qui¬ 
dem  plerumque  lethali  eventu  .  Levior  hepatitidis  fpecies  aliquando  inter¬ 
mittentes  autumnales  epidemicas  comitatur  ,  in  quibus  femper  pefiime  cefiit 
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corticis  ufas  ;  dum  ,  fublata  fic  febre  ,  manebat  illud  ,  quod  per  febrim  ip- 
fam  maturandum  &  refolvendum  erat.  Ubi  ergo  dolor  fixus  continuus  ,  fen¬ 
ilis  ardoris  interni,  aliaque  Inflammationis  internae  figna  adfunt ,  cortice  ab- 
ftinendum  erit . 

Neque  collecti  alicubi  puris  .  In  tabidis  faepe  obfervatur  febris  quoti¬ 
diana  ,  quandoque  omnino  intermittens  ,  aliquando  remittens  tantum  9  quae 
a  pure  quotidie  facio  ,  &  deinde  per  fputa  educendo ,  nafci  videtur  .  Per  ta¬ 
lem  febrim  fit  hujus  puris  concodtio  $  quae  fi  cortice  Peruviano  dato  tol¬ 
latur  ,  peffime  femper  fe  habent  tales  aegri ,  &  fummam  patiuntur  anxieta¬ 
tem  9  adeoque  Li  vel  minima  fufpicio  colledi  alicubi  puris  adiit  ,  a  corticis 
11  fu  abffinendum  bmnino  eft  . 

Neque  obfiructi  admodum  hujus  illiufve  vifceris  •  Poft  fervidiffimas  ae* 
fiates  praegreflas  obfervatum  fuit  ,  fequenti  autumno  febres  intermitten- 
tesepidemice  grafiatas  fuiffe,  non  tantum  In  his  regionibus  ,  fed  &  per  to» 
tam  fere  Europam  ,  imprimis  decimo  nono  hujus  Caeculi  anno  ,  quando 
omnium  numerofifiimae  in  hac  urbe  tales  febres  obfervatae  fuerunt .  Videba¬ 
tur  autem  tunc ,  per  fummos  aefius  praegrefibs  liquidiffima  fanguinis  parte 
difiipata  ,  refiduum  fpiflum  &  tenacius  difficilius  per  hepatis  anguffias  tranfire 
potui  (Te,  cum  ibi  omnis  fanguis  ,  a  vifceribus  abdominalibus  rediens  &  ve- 
iipfus  ,  per  venae  portarum  convergentes  ramos  tranfire  debeat ,  abfque  re¬ 
novata  cordis  impellentis  adtione  .  Unde  obflru£tio  hiemata  bilis  debitam 
confedtionem  non  tantum  ,  fed  &  reliquorum  vifcerum  chylopoieticorum 
fundiones  ,  turbabat.  Vidi  tunc  &  in  me  ipfo ,  &  in  aliis  plurimis  his  fe¬ 
bribus  laborantibus  ,  colorem  oeniorum  fnbflavefcentem  &  urinam  fubichri- 
tiam  .  Aderat  anxietas  &  ponderis  gravantis  Cenfus  circa  praecordia  ,  naufea, 
faffidium  ,  &  in  quibufdam  obtufns  in  hypochondrio  dextro  dolor."  Cum  au¬ 
tem  ingenti  aegrorum  numero  obruti  Medici ,  Sc  imprimis  in  populofi {fimis 
urbibus,  corticem  Peruviannm  exhibebant  in  his  febribus  ,  plerumque  pef¬ 
fime  ceffit ,  imprimis  ,  fi  non  contenti  inducias  impetrafie  ,  ut  refocillarentur 
aegri ,  redeuntem  febrim  ilico  dato  iterum  cortice  comprimerent ,  vel  con¬ 
tinuato  corticis  ufu  ejus  reditum  caverent .  Multis  enim  abdomen  intume- 
fcebat ,  facies  cerea  erat ,  &  pelfime  languebant  tota  hyeme  fequente  ,  plu- 
res  perierunt  ,  dum  fenfim  putrefacta  ,  quae  vifceribus  infar&a  haerebat , 
faburra  ,  &  verno  tepore  mota  ,  dyfenteria  vel  diarrhoea  putridiifima  feque- 
faatur  :  quibufdam  etiam  ingenti  copia  fanguinis ,  tabefacio  ut  videbatur  he¬ 
pate  ,  furfum  vel  deorfum  expulfa  ,  cita  &  inexfpe&ata  mors  veniebat .  libi 
autem  leni  emetico  expulfa  biliofa  faburra  ,  quae  in  his  febribus  incipien¬ 
tibus  primas  vias  gravare  folebat  ,  dabantur  decocta  graminis  ,  cichorei ,  ta- 
raxaci ,  quinque  radicum  aperientium  &  fim ilium  ,  addito  meile  ,  rob  fambu- 
ci ,  fale  polychrefto  &  fimilibus  ,  febris  ipfa ,  haec  ingefta  remedia  movens 
per  omnia  vafa  ,  folvebat  feliciifime  vifcerum  obfiructiones ,  &  optime  cura¬ 
bantur  aegri,  paucique  admodum  ex  ingenti  aegrorum  numero  perierunt.  Sa¬ 
lutarem  hujus  methodi  eventum  pofiea  aliis  annis  ,  dum  fimiles  febres  graf- 
fabantur  ,  expertus  fui  $  neque  unquam  dedi  corticem  Feruvianum  ,  nifi  quan¬ 
doque  magna  aegrorum  debilitas  aliquas  inducias  pofceret  ;  tuneque  tamen 
perrexi  in  ufu  fimilium  folventium  &  aperientium  remediorum  ,  donec  febris 
rediens  nunc  citius  ,  nunc  ferius  ,  curationem  abfhlveret.  Religio  tamen  fuit, 
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pofl  tales  inducias  impetratas  ,  renatam  febrim  repetito  corticis  ufu  tollere  , 
cum  femper  hoc  periculofum  fit  ,  fi  vel  minima  fufpicio  obftrudtorum  vif- 
cerum  adfuerit  .  llnde  etiam  Sydenhamus  ( d  )  ,  qui  fatis  audacler  cortice 
Peruviano  ufus  fuifle  videtur,  monet  fequentia  :  Animadvertendum  autem* 
quod  fi  as o, er  ,  non  objlante  abundanti  cautela  fiuperius  tradita  »  nihilominus 
recidivam  patiatur  (quae  in  quartana  ipja  rarius  accidit  ,  quam  in  tertianis 
vel  quotidianis  ),  tamen  prudentis  medici  erit 9  non  nimium  pertinaciter  infi~ 
Jlere  methodo  corticis  per  di&a  intervalla  exhibendi  ,  fcd  pro  fiuo  judicio  aliis 
modis  curationem  aggredi  ,  * 

Patet  ergo  ex  hadtenus  dictis  ,  corticem  Psruvianum  ex  fua  indole  efle  in¬ 
nocuum  remedium,  quod  fatis  tuto  corpori  humano  applicari  poteA  b  uni¬ 
cum  tantum  incommodum  ejus  ufum  longum  &  repetitum  fequens  notavit 
Sydenhamus  (e)  ,  quod  nempe  in  rheumatifmum  fcorbuticum  inciderent  ae¬ 
gri,  qui  tamen  antifcorbuticls  remediis  facile  curabilis  erat  .  Praeter  illud 
autem  nihil  mali  aegris  accidifle  unquam  ab  ejus  ufu  teftatur  . 

Simul  etiam  affirmare  licet  ,  corticem  Peruvianum  tollere  febrim  folam  ,  & 
fublata  febre  manere  illas  mutationes  fluidarum  8c  folidarum  partium  corpo¬ 
ris  ,  quae  vel  aute  febrim  praeexftiterant ,  nondum  fublatae  per  febrim  ,  vei 
febris  tempore  aut  per  febrim  ipfam  productae  fuerant  .  Libi  ergo  febris 
infervire  poterat,  quod  toties  flt  ,  ut  felicius  Sc  citius  tollerentur  vel  emen¬ 
darentur  illa  ,  quae  in  folidis  aut  fluidis  degeneraverant  a  fanitatis  legibus  , 
corticis  Peruviani  ufus  nocet  :  uti  etiam  fi  a  febre  intermittente  merito  fpe- 
rari  pofTIt  inveterati  cujufdam  mali  cura  ,  epilepfiae  v.  g. ,  vel  corporis  ad 
longaevitatem  &  firmiorem  fanitatem  difpofitio  . 

Sic  etiam  facile  conciliari  poterunt  diverfae  Medicorum  de  cortice  Peru- 
viano  opiniones,  dum  quidam  illius  ufum  damnant  ubique,  alii  contra  laudant, 
&  omnes  ad  experiendam  provocant .  Certe  nullum  abfolute  &  femper  utile 
remedium  efl  ,  fed  tempeftivo  ufu  tale  fit  tantum  . 

Cortex  autem  Peruvianus  roborante  virtute  infiguis  quidem  efl: ,  &  hoc  re- 
fpedtu  pulcherrime  in  qnibufdam  morbis  prodeft  ,  uti  dictum  fuit  •>  illa  tamen 
ejus  efficacia,  qua  febres  intermittentes  fugat,  inde  pendere  non  videtur  , 
cum  ab  alio  nullo  roborante  remedio  idem  effedtus  tam  certo  fequatur  .  Un¬ 
de  merito  fpecificum  remedium  dicitur  ,  cujus  efficacia  ,  folo  hoc  effe&u 
cognita  ,  latens  illud  (vide  7^7.)  ,unde  febris  intermittentis  paroxyfmus  ex¬ 
citatur ,  &  flato  tempore  renovatur  ,  tollitur,  vel  pro  tempore  iners  red¬ 
ditur  ,  licet  caeteroquin  ab  ejus  ufu  nulla  iniignis  mutatio  in  corpore  ap¬ 
pareat  . 

Neque  repugnat  modo  dictis ,  quod  nonnullos  cortex  Peruvianus  quando¬ 
que  purget  ,  ac  fi  catharticum  remedium  fumpfi  flent  (f)  3  nam  illud  rarum 
«A  ,  &  plurimi  abfque  ulla  omnino  evacuatione  fenfibili  febre  liberantur  per 
cordcem  , 

Teflatur  quidem  celebris  Medicus  Hippolytus  Franci  ficus  Alber  tinus  (g) , 
pofl  febres  intermittentes  9  cortice  Peruviano  fugatas  ,  fecutas  fuifle  inftgnes 

eva- 

(  d)  Epifh  Refponf  1.  pag.  3'S<r.  (e  )  Ibidem  pag.  376.  &  Sedi.  Vl.cap. 
pag.  .  (/)  Sydenham* ibidem  pag.  377.  37S. 
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evacuationes  per  alvum  fudores  ,  fputa  ,  urinam  &c.  Praefertim  autem  pole 
corticem  afiumtum  aegros  effudilfe  quandoque  halitum  quemdam  odore  gra¬ 
vem  ,  k  Foetidum  adeo  quandoque  ,  ut  adftantes.rnoleftifliiTie  afficeret  ,  talem- 
que  halitum  perdurafle  ,  donec  alia  quaedam  excretio  per  alvum  ,  urinam  &c. 
prodiret .  Fuit  autem  Albertinus  in  illa  opinione  ,  tunc  bonum  elle  exfpe£taa- 
dum  fucc-edum  ,  neque  Fere  recidivam  metuendam  efTe  ,  fi  poft  corticem  Pe- 
ruvianum  exhibitum  criticae  tales,  nt  vocat ,  evacuationes  fequantur  .  Ubi 
vero  contrarium  occurrit  ,  recidivam  metuendam  elfe  ;  tuneque  fuafit ,  repe- 
tendum  die  corticis  ufum ,  donec  talibus  evacuationibus  obortis  perfedla  re¬ 
diret  fanitas  . 

Interitu  tamen  ,  uti  ad  §.  757.  monitum  Fuit ,  negari  non  poteft  ,  cortice 
Peruviano  exhibito  Febrim  cellare  ,  antequam  illae  evacuationes  dant  1  adeo- 
que  corticis  illa  vis ,  qua  febrim  fugat ,  non  pendet  ab  evacuatione  cujufdam 
materiae  morbofae . 

Cum  modo  dida  legeram  ,  incepi  fedulo  .attendere  ,  quid  i-n  aegris  fieret , 
poftquam  illis  corticem  Peruvianum  dederam  .  Gravem  illum  halitum  ,  de 
corpore  aegrorum  exfpirantem  ,  obfervare  haclenus  mihi  non  contigit  ,  ve¬ 
rum  aliquoties  vidi  in  tertianis  autumnalibus  pertinacioribus  dato  cortice  , 
poftquam  febris  per  tres  ,  'quatuor  ,  quinque  dies  filuera.t  ,  alvum  aliquoties 
fluxifife*,  quandoque  k  vomuifle  aegros  cum  levamine  .  Quibufdatn  tamen, 
non  obftantibus  illis  evacuationibus  ,  recidiva  contigit  ',  aliis  non  .  Notavi 
praeterea  &  quibufdam  Febrim  per  corticem  fanatam  fiuilTe  ,  beet  nullae  fenfb 
biles  evacuationes  obftervatae  fuerint ,  abfque  recidiva  tamen  .  Illi  autem  , 
quibus  alvi  fluxus  vel  vomitus  dontigit ,  de  fenfu  gravitatis  circa  praecordia 
conquefti  Fuerunt ,  limulae  Febris  cortice  dato  cefTaverat  . 

Cum  autem  ,  tefte  ipfo  Albertim  ,  variae  evacuationes  per  urinam  ,  alvum, 
fputa  ,  fudores  kc.  fequantur  in  tali  cafu  ,  k  quandoque  tardiflime  ,  admo¬ 
dum  veroiimile  videtur ,  corpus,  depulfa  Febre  ,  vires  fuas  recolligens  ,  k 
roborante  corticis  Peruviani  virtute  inftauratum  ,  expellere  variis  viis  illa, 
quae  tempore  Febris  a  fani  tat  is  legibus  degeneraverant  ;  vel ,  fanata  febre  ,  ex 
ingeftis  alimentis  (  voraces  enim  plnres  poft  corticis  ufum  fiunt )  non  bene  di- 
geftis  accumulata  fuerunt  in  primis  viis  5  illafque  evacuationes  non  pendere  , 
proprie  loquendo,  ab  efficacia  corticis  Peruviani ,  cum  faepe  diutifiime  poftea 
obfervantur  tantum.  Interim  tamen  fatis  probabile  videtur  ,  quandoque  per 
tales  evacuationes  tolli  caulas  occafionaies  ,  quae  fopitum  illum  characfterem  , 
a  quo  paroxyfmi  renovatio  proprie  dependet  (vide  §.  757.) ,  excitare  potui f- 
fent  ile  ,  ut  poftea  ablatis  iliis  caulis  ,  unde  excitatus  Fuerat ,  propria  vi  pa- 
roxyfmos  renovare  pergeret .  Ex  iliis  autem  ,  quae  haclenus  dicla  Fuerunt  , 
patere  puto  ,  non  carere  periculo  illam  methodum  ,  qua  ,  non  apparentibus 
talibus  r evacuationibus  ,  repetitur  corticis  ufus  hac  fpe  ,  ut  fi:  tandem  pro¬ 
deant  ;  cum  illae  evacuationes  corticem  exhibitum  diu  poftea  faepe  fequen- 
tes  ,  huic  remedio  adferibi  polle  non  videantur  $  k  faepe  tales  caulae  in  cor¬ 
pore  lateant  ,  quibus  ipfa  febris  optimum  remedium  eft  non  tantum  ,  fed  Se 
quapdoque  unicum  . 

Sequitur  jam  ut  videamus ,  quaenam  in  ufu  corticis  Peruviani  notanda  fint, 
poftquam  conftitit ,  Febrim  per  hoc  remedium  tollendam  elfe  ,  vel  faltem  pro 
aliquo  tempore  fopiendam  ,  ut  ,  induciis  fic  impetratis  ?  fra&ae  aegrorum  vires 
feftaurari  pofiint .  ,  ^  Pa- 
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Patet  ex  illis  Au&oribus  ,  qui  de  cortice  Peruviano  fcrioferunt  illo  tempo- 
re  ,  quando  ejus  ufus  in  Europa  primo  increbruit  ,  quod  tunc  datus  fuerit 
(  in  fubjlantia,  ut  dici  folet  )  forma  pulveris  vino  infuit  &  diluti .  Poftea  , 
cum  imprudenti  hujus  remedii  adminiftratione  mali  quandoque  effectas  feque- 
bantur  ,  aliquid  maligni  in  cortice  latere  putantes  quidam  Medici  varias  ejus 
praeparationes  commendaverunt  }  &  imprimis  folliciti  fuerunt  multi  ,  ne 
ipfa  corticis  fubftantia  ingereretur  ,  nefcio  quid  mali  inde  praevidentes  $  fed 
iimpidiilima  tantum  infufa  ,  etiam  filtro  depurata  faepius  ,  tantum  exhibenda 
voluerunt .  Ex  illis  autem  ,  quae  dicda  fuerunt ,  fatis  conftitit  ,  nullum  a 
cortice  periculum  imminere  .  Poterit  ergo  dari  forma  pulveris  ,  vel  addito 
fyrupo  quodam  cfficinali  ,  aut  meile  ,  parari  inde  electaarium  .  Infufa  ex 
cortice  parantur  optime  vino  ,  &  fpiritu  vini  inde  fa£U  tindura  pariter  in 
officinis  proflare  folet .  Codionem  autem  fert  abfque  virium  jadura  cortex 
Peruvianus,  &  quidem  longiorem  requirit  ,  ut  fatur: tiffimum  inde  fiat  deco- 
dum,  turbidum  tunc,  flavefcens  /fpumefcens  ,  &  cum  adftridione  amaricans. 
Si  jam  tale  decodum  leni  igne  infpiflatur  ad  mellis  fpiffitudinem  ,  habebitur 
extradum  corticis  Peruviani  ,  quod  tali  fu b  forma  ,  inftar  eleduarii ,  exhi¬ 
beri  poterit  ,  vel  fyrupo  cuidam  officinali  mifceri  ,  vel  addito  pulvere 
glycyrrhizae  v.  g.  in  maffam  folidiorem  redigi  *  unde  catapotia  formari 
queunt:  in  Materia  Medica  ad  hunc  numerum  variae  tales  formulae- haben¬ 
tur  .  Ubi  autem  amarum  corticis  faporem  faftidiunt  nimis  aegri ,  vel  a  ju¬ 
nioribus  impetrari  nequit ,  ut  corticem  aut  varia  ejus  praeparata,  affumant  j 
tuto  &  aequali  cum fucceffu  clyfmate  injedum  corticis  decodum,  vel  ejus 
pulvis  aqua  dilutus  ,  idem  omnino  efficit ;  nifi  quod  majori  corticis  copia  , 
tripla  nempe  plerumque  opus  fit  ,  quam  fi  per  os  affumatur  .  Lino  autem  al- 
terove  clyfmate  ex  meile  cum  fale  gemmae  ,  vel  fimili,  prius  tunc  eluenda 
alvus  eft  ,  ne  faeces  in  craffis  inteftinis  haerentes  obftent  \  atque  poftea  diutius 
clyfmata  ex  cortice  Peruviano  parata  vacuis  inteftinis  retineri  pcfiint  .  Si¬ 
mul  etiam  notandum  ,  haec  clyfmata  ,  cum  fcopus  fit  illa  retinere  in  cor¬ 
pore  uncias  quinque  vel  fex  non  debere  excedere  in  adultis,  vel  unciam 
unam  aut  alteram  in  junioribus ,  ne  mole  fua  inteftina  ad  excretionem  irri¬ 
tent  .  Vidi  in  junioribus  faepius  hanc  methodum  fuccefiifTe  :  &  Helvetius 
Parifenfs  Meclicus  (h) ,  qui  fe  hujus  methodi  primum  inventorem  jadat , 
magnum  fic  curatorum  aegrorum  numerum  recenfet :  corticis  autem  pul¬ 
verem  ,  aliquot  aquae  unciis  dilutum  ,  adhibuit  prae  caeteris  ,  nulla  alia 
re  addica  . 

Cum  propriis  additis  requifltis  .  Certe  cortex  folus  ad  hanc  curam  fuffi- 
clt ,  adeoque  hoc  refpedu  nihil  omnino  ipfi  addendum  videtur  ,  Mifcuerunt 
quidam  cortici  varia  alia  ,  &  quidem  oppofitae  indolis  ,  remedia  ,  acida  nem¬ 
pe  foffilia  ,  fales  alcalinos  volatiles  fixos  ,  fales  neutros  ,  ut  ammonia- 
cum  &c.  j  purgantia  ,  opiata  (i) ,  aromata  alii ,  ut  nempe  noxii  quid  ,  quod 
in  cortice  haerere  immaginabantur  ,  emendarent .  Interim  tamen  ex  omnibus 
his  additis  patuit ,  corticis  Peruviani  illam  vim  ,  qua  febres  curat ,  non  faci- 
•  •  Je 

(  h  )  Method.  cmres  febres  ita  curandi ,  ut  nihil  cre  afiumatur  pag.4. 

(i  )  Infiitut.  Bononienf.  pag»  411. 
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le  mutari  pofte  ,  cum  iimilis  fere  effedtus  fequatur  ,  live  folus  ,  five  cum 
variis  additis  exhibeatur }  nifi  quod  purgantia  fimul  exhibita,  deturbando  cor¬ 
ticem  citiiTime  per  alvum  ,  ejus  efficaciam  enervare  videantur  :  unde  Syden - 
hamus  talibus  aegris ,  quibus  ex  peculiari  idiofyncrafia  a  cortice  Peruviano 
alvus  movebatur  ,  uti  acathartico  fortiori  (olet  ,  fimul  laudanum  dedit ,  uc 
hanc  evacuationem  ,  &  morbo  St  corticis  operationi  contrariam  ,  tolleret  (kj  ? 
vomitum  autem  molefium ,  fi  aderat ,  prius  fucco  citri  cum  fale  abfinthii 
mido  ,  dein  laudano  liquido  dato  ,  fedabat :  caeterum  nihil  aliud  cortici  ad¬ 
debat  ,  nifi  quod  vehiculi  indar  fervire  poterat ,  aut  amarum  faporem  emen¬ 
dare  ,  fi  juniores  aut  delicatuli  forent  aegri .  Quandoque  adduntur  quaedam 
remedia  cortici ,  ut  ejus  color  &  fapor  mutentur  ,  St  infciis  aegris  ingeri  pof- 
fit  ,  ne  vano  metu  perculfi  cortici  fumto  adfcribant  podea  omnes  illos  mor¬ 
bos,  qui  reliquo  vitae  decurfu  illis  contingent ,  uti  quandoque  non  fine  de¬ 
trimento  famae  Medicorum  fadluui  fuiffe  novi .  Ita  v.  g.  (ales  alcalini  fixi 
additi  cortici  ,  dum  in  aqua  decoquitur  ,  efficiunt ,  ut  decoclum  limpidum 
coccineo  colore  faturato  praeditum  fit ,  dum  fine  his  additis  turbidum  Sc 
flavefcens  appareat.  Ob  fimilem  rationem  cortyees  citri,  arandorum,  cinamo- 
mum  aliave  remedia  adduntur  ,  ut  fapor  mutetur  . 

Tempore  dnvpsZ'#?  *  Dum  primo  in  Europam  deferebatur  cortex  ,  bi¬ 
nae  ejus  drachmae  ,  in  pollinem  tenuifllmum  tritae  ,  tribus  circiter  horis  an¬ 
te  paroxyfmum  infundebantur  in  phiala  vini  albi  generofifiimi ,  St  ingruen¬ 
te  febrili  horrore  ,  primoque  paroxifmi  indicio  vel  levifiimo  ,  univerfa  haec 
dofis  afiumebatur  ,  St  dein  aeger  ledto  committebatur  $  uti  patet  ex  Schedula 
Bgmana  didla  ,  quae  corticis  ufum&  praeparandi  moclum  continebat,  St  apud 
B.wthdinum  (  l  )  aliofque  multos  Audiores  ,  qui  de  cortice  fcripferunt ,  vi¬ 
deri  pot  eft  .  Conffitit  tamen  ,  quibufdam  ,  licet  rarius,  peffime  cefiilfe  cor¬ 
ticis  ,  hoc  tempore  dati ,  ufum  *  St  Sydenhamus  (m)  obfervavit  ,  quofdam  fic 
periifie  ,  unde  magna  huic  remedio  infamia  aceeffit  .  Credidit  autem  non 
fine  ratione  ,  funeftum  talem  effedlum  inde  facium  fuiffie  ,  quod  incipiens 
fic  paroxyfmus  fuffiaminaretur  ,  adeogue  impediretur ,  quo  minus  frigoris 
febrilis  periculofum  illud  ftadium  (  vide  §.  749. )  fuperare  pofibnt  aegri ,  fed 
in  illo  fuffocarentur  .  Tutifiimum  ergo  erit  finito  paroxyfino  incipere  cor¬ 
ticis  ufum  ,  St  divifis  dofibus  illum  fic  exhibere  ,  ut  debita  ejus  quantitas  af- 
fumi  poffit  ,  antequam  fequens  exfpedtetur  paroxyfmus  . 

Ubi  vero  febres  intermittentes  geminatis  &  produdUs  paroxyfmis  indolem 
continuarum  febrium  aemulantur  ,  uti  in  autumno  faepe  contingit  (  vide  §. 
748. ) ,  fic  ut  tantum  remifiio  ,  non  vero  intermifiio  perfedla  ,  obfervetur  $  in 
tali  cafu  Sydenhamus  (n)  tempore  remifiionis  ,  quam  proxime  a  paroxyfmo 
delinente ,  quantum  conjedlura  poterat  affiequi  ,  incepit  dare  hoc  remedium  , 
St  deinde  quarta  quaque  hora  fic  pergebat,  ne  quidem  ipfum  paroxyfmum 
morans  :  quia  non  dabatur  aliud  tempus  ,  ut  debita  corticis  copia  ingeri  pof- 
fet  .  Monetque  ,  feliciter  luccefsiife  femper  hanc  methodum  ,  nifi  afsiduo 
ledti  Calore  ,  vel  cardiacorum  calefacientium  ufu  ,  fgbres  intermittentes  in  vere 

coii- 

(10  Sydenh.  Epifb  Refpcnf.  1.  pag.  3  Sz.  (/)  Thom.ftarthol.hiftor.anatora#' 
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continuas ,  quae  nempe  abfque  remifsione  uno  impetu  decurfum  fuum  abfol- 
vunt ,  mutatae  fuiflent  :  in  tali  enim  cafu  corticem  Peruvianum  nihil  quid- 
quam  profecifle  plus  femel  fe  obfervafie  teftatur  .  Imo  alio  in  loco  (  o )  diferte 
monet  ,  in  epidemicis  continuis  febribus  ,  &  in  morbis  inflammatoriis* ,  pleu- 
ritide  ,  peripneumonia  ,  angina  &c.  non  tantum  non  profuiffe ,  fed  &  plane 
obfuilE  corticis  ufum  . 

Debito  ordine  .  Talem  imprimis  laudavit  Sydenhamns  ( p  )  ut  debita 
quantitas  divifis  dofibus  fic  exhiberetur  ut ,  aequali  temporis  intervallo  lin¬ 
gulis  dollbus  exhibitis  ,  omnis  ejus  copia  afiumta  fit ,  antequam  fequens  pa- 
roxyfmus  exfpedatur  .  Sic  v«  g.  ad  quartanam  curandam  binis  diebus  inter¬ 
calaribus  dabat  omni  quadrihorio  dofim  corticis  Peruviani  ,  adeoque  unciam 
ejus  in  duodecim  partes  aequales  dividebat .  libi  vero  febrium  intermitten¬ 
tium  paroxvfmi  minus  diftant  a  Te  mutuo ,  faepe  non  adeo  tutum  videtur  , 
breviori  tempore  tantam  copiam  ingerere  ,  ut  omnis  haec  quantitas  aifte  fu¬ 
turum  paroxyfmum  aflumi  pollet  .  Sic  quidem  non  penitus  tollitur  proxi¬ 
me  fecuturus  febris  infultus ,  minui  tamen  plerumque  folet ,  &  deinde  ,  per¬ 
gendo  tempore  dvvcfla*  in„corticis  ufu  ,  cura  perficitur.  Imo  etiam  con- 
iuluit  alibi  Sydenhamus  ( q  )  in  quartanae  per  corticem  Peruvianum  curatio¬ 
ne.  ut  fanguinem  dt&o  medicamine  ferfjn^  longiore  que  a  paroxyfmis  intervnl - 
lo  leviter  injiciamus  ,  quam  ut  uno  omnino  iBu  paroxyfmum  confodere  tente - 
must>  hoc  enim  paBo  &  plus  temporis  remedio  conceditur ^  quo  fuum  opus  ple¬ 
nius  ahfolvat ;  (9*  evitatur  quidquid  id  eji  periculi ,  quod  aegro  poterit  oriri  eX 
fu  bito  ijio  intempefiivo  nimis  ['afflamine  ,  quo  paroxyfmum  jam  invalefcen - 
tem9  atque  omni  fe  ope  exferentem*  conamur  opprimere  .  llnde  tunc  voluit, 
ut  mane  &  fero  ,  diebus  a  paroxyfmo  liberis  ,  fumerent  aegri  magnitudinem 
nucis  mofcatae  de  eleduario ,  ex  uncia  una  corticis  Peruviani  ,  &  binis  unciis 
fyrupi  rofarum  rubrarum  ,  conficio  . 

Doli  .  Unciam  unam  corticis  ad  quartanam  debellandam  in  adultis  requi¬ 
ri  obfervavit  Sydenhamus  (r)  ?  reliquas  vero  febres  fex  drachmis  (  tribus  nem¬ 
pe  quartis  unciae  partibus  )  pofle  fic  expugnari  ,  ut  inducias  faltem  conce¬ 
dant  .  Cum  autem  ex  ante  didis  fatis  conflet ,  corticem  ex  fua  indole  nihil 
periculi  habere  ,  non  opus  efl  dofin  adeo  fcrupulofe  limitari .  Ut  autem  re¬ 
cidiva  ,  pofl  quartanam  curatam  uncia  una  corticis  Peruviani  ,  caveatur  , 
jubet  ut  odava  die  pofl  ultimam  dofin  afifumtam  iterum  uncia  corticis  af- 
fumatur  eodem  ordine  ,  ut  didum  fuit  j  imo&  tertia  vel  quarta  vice  hoc  re¬ 
petendum  voluit  pofl  idem  temporis  intervallum  }  maxime  fi  ptaegriffis  va¬ 
lidis  evacuationibus  debilitatus  fuerit  aeger  ,  vel  aurae  frigidiori  fe  expo- 
fuerit  incautius  .  Alibi  f/)  ad  tertiam  vicem  ufque  ,  interj_d;s  femper  qua- 
tuordecim  diebus  ,  corticis  ufum  repetendum  voluit . 

Notandum  tamen  quam  maxime  ,  fi  pofl  unciam  corticis  affumtam  ceflet 
febris  quidem  ,  verum  aegri  langueant  ,  de  ponderis  gravantis  fenlu  circa  prae¬ 
cordia  conquerantur  ,  urina  colorem  ideritium  habeat  ,  aut  adnata  oculorum 
flavefcere  incipiat?  minime  tutum  efl,  febris  recidivam  praecavere limill 

cor- 
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corticis  quantitate  fumta:  verum  ilico  folventiffimis  remediis  exhibitis  opor* 
tet  >exfpedare  febris  reditum,  per  quam  optime  poterunt  tolli  illa  mala 
quorum  ligna  poft  corticem  exhibitum  apparuerunt .  Peftime  enim  femper 
cefTifte  vidi ,  fi  in  tali  cafu  in  corticis  ufu  pergeretur  :  ratio  autem  ex  ant® 
didis  facile  patet . 

Uncia  una  corticis  in  fubftantia  fufficere  folet  $  fi  vero  decori  forma  fu-» 
matur  ,  dupla  quantitas  requiritur:  ubiautemcper  clyfma  injicitur ,  tripla 
plerumque  copia  adhiberi  debebit  $  &  quandoque  adhuc  major  ,  imprimis  fi 
haec  clyfmata  non  fatis  diu  ab  aegris  retineri  potuerint  .  Obfervavit  etiam 
Sydenhamus  ( t )  ,  quo  magis  febris  ,  live  fponte  fua  ,  five  regimine  cali- 
diori ,  ad  continuitatem  accedat ,  eo  majori  corticis  quantitate  opus  fuifle 
adeo  ut  aliquando  fefquiuncia  ,  vel  Sc  duabus  unciis  ,  fe  ad  febres  tales  fu* 
gandas  indiguiffe  teftetur  . 

Regimine  .  Illud  non  adeo  exadum  requiri  obfervavit  Sydenhamus  (u)  ;; 
eupeptos  tamen  Sc  euchymos  cibos  merito  commendavit ,  quia  per  febrim, 
praegreflam  debiliores  aegri  difficilioris  digeftionis  edulia  non  ferunt  abfque 
noxa  ,  Sc  recidivae  periculo  ,  cum  fcpitus  ille  charader  (  vide  §.  757. )  tam 
facile  excitetur  denuo .  Cum  autem  faepe  admodum  famelici  fint  aegri ,  poli 
febrim  cortice  fugatam  ,  cavendum  eft ,  ne  fimul  &  femel  nimiam  ciborum 
copiam  ingurgitent ,  fed  parca  copia  fimul,  &  repetitis  vicibus  fumant.  Fru¬ 
ctibus  tamen  horaeis  Sc  liquoribus  frigidis  femper  interdixit  Sydenhamus  (x)c 
Vini  ufum  modicum  non  tantum  conceilit  ,  verum  etiam  quam  maximi 
laudavit  .  Imprimis  autem  cavendum  eft  ,  ne  frigidiori  aurae  fe  temere  ex¬ 
ponant  aegri  5  a  nulla  enim  re  majus  recidivae  periculum  eft  ,  uti  ad  §,  75*7, 
didum  fuit . 

Notavit  praeterea  Sydenhamus  ( y),  difficilius  per  corticem  fanari  febres 
intermittentes  ,  fi  inter  ejus  ufum  aegri  jugiter  ledo  incarcerentur  . 

Cum  autem  §.  766.  monitum  fuit ,  fublata  febre  intermittente  &  reftau- 
ratis  aegri  viribus ,  conducere  purgantia  aliquoties  etiam  repetita  ,  notandum 
eft,  poftquam  febris  corticis  Peruviani  ufu  fugata  eft,  nulla  purgantia  ex¬ 
hibenda  elTe  ,  cum  vel  leviffimum  enema  ex  lade  faccharato  in  recidivae 
difcrimen  certiflime  aegrum  conjiciat  (2)  .  Quod  imprimis  ideo  animad¬ 
vertendum  eft,  quoniam  plurimi,  videntes  febres  has  abfque  ullis  evacua¬ 
tionibus  fenfibilibus  faepe  tolli ,  conabantur  poftea  purgantibus  deturbari 
morbofam ,  quam  in  corpore  adhuc  latere  credebant ,  fabucram  , 
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liin  &  Epithemata  faepe  juvant;  &  Iniin&iones  /pinae 
dorfi  ;  &  adfiringentia  epota  . 


Praeter  illa ,  quae  hadenus  recenfita  fuerunt ,  laudantur  Sc  alia  quaedam 
adverfus  febres  intermittentes  remedia ,  quorum  aliquando  felices  fucceffus 
obfervati  fuerunt .  0 

Tom.lr,  V  Epith®- 

(/)  Epifb  1.  Refponf.  pag.  3  S4.  {«)  ihid.  pag.  3 

0 * )  Ibidem  .  (y)  Differt.  Epift.  pag,  4^7, 

(*)  Idem.  Epifh  1.  Refp.  pag.3  SS. 
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Epithemata  .  Quae  variis  quidem  corporis  locis  applicantur  quandoque  y 
plerumque  tamen  cardiae*,^  carpis  ,  fub  poplitibus  ,  vel  axillis  ,  imponi  folent 
aliquot  horis  ante  paroxyfmi  futuri  tempus  .  Si  autem  in  memoriam  revo¬ 
centur  illa -j  quae  in  Commentariis  §.  757.  difta  fuerint  ,  non  adeo  abfonum 
videbitur  ,  a  talibus  applicatis  aliquid  exfpectari  pofle  ,  cum  latens  ille  cha- 
rafter,  unde  paroxyfmi  renovatio,  pendet  ,  in  Tubtiliflimo  duido  ,  nervis  , 
vel  horum  communi  origine  haerere  videatur ,  adeoque  faepe  mutari ,  vel 
deleri  polTit  per  talia  ,  quae  Tubuli  fragrantia  iu  nervos  Sc  fpiritus  nervofos 
agere  poliunt .  Hiftoria  Medica  plura  habet  exempla  febrium  intermitten¬ 
tium  per  epithemata  curatarum.  Sic  de  fe  ipfo  narrat  Boylsus  (a)\  quod 
a  quotidiana  violenta ,  fruffia  per  ufitatam  Medicinae  methodum  tentata  , 
mirum  in  modum  fanatus  fuerit  ,  dum  carpis  applicaretur  puls  ,  ex  falis 
nigri  &  lupuli  Anglici  recentiflimi  duobus  manipulis ,  cum  quarta  parte  li¬ 
brae  uvarum  Corinthiacarum  ,  fimul  contufis  parata  .  Plura  alia  fimilia  ,  ut 
fuliginem  cum  terebinthina  ,  millefolium  facculo  inclnfum  flomacho  appli¬ 
catum  &c.  (  b  )  laudat  .  Erigerum  ,  five  fenecionem  vulgarem  dicium  ,  in 
pultem  contufum  ,  frigide  applicatum  cardiae  ,  die  intercalari ,  febres  inter¬ 
mittentes  curafle  legitur  (c)  .  Tuto  fatis  fimilia  remedia  tentari  poffunt  $ 
St  imprimis  in  junioribus  y  qui  faepe  pharmaca  omnia  refpuunt ,  ufum  habent j 
forte  quod  in  hac  aetate  facillime  mobile  genus  ner vofum  a  talibus  externe 
applicatis  magis  afficiatur  .  Fatendum  tamen  eft  ,  non  femper  per  haec  fe¬ 
bres  intermittentes  tolli  ^  nam  &  Boyleus  (  d  )  ipfe  fatetur ,  pultem  illam  ex 
lupulo  ,  fale  ,  &  uvis  Corinthiacis  ,  aliquando  fucceflu  caruiiTe  . 

Alia  fimilia  laudantur ,  quae  partes ,  quibas  applicantur  ,  ftimnlant  ,  irri¬ 
tant  ,  inflammant ,  imo  &  erodunt  faepe  \  Sc  in  toto  corpore  majori  calore 
excitato  frigus  incipientis  paroxyfmi  praeoccupant  .  Sic  in  vicino  pago  ru* 
{ficus  fuit ,  qui  plures  a  febribus  intermittentibus  curavi-t ,  dum  ranuncu¬ 
lum  pratenfem  in  pultem  contritum  intra  manuum  digitos  alligabat  ,  unde 
dolor  moleffiis  ,  calor  , .  &  erofio  fequabantur  tenerae  in  his  locis  cutis ,  k  fi- 
mul  faepe.  fubita  febris  curatio  . 

Talium  autem  epithematum  formulae  in  Materia  Medica  ad  hunc  numerum 
habentur  . 

Inun&iones  fpinae  dorfi  .  Haec  fuit  Veterum  Medicorum  methodu.  ,  ut 
frigus  febrile  praeVerterent  balneo  ,  fri£fione  valida  ,  St  calefacientium  li¬ 
nimentorum  inunctione  $  uti  patet  ex  illis  ,  quae  ad  §.7 56.  758.761.  dicta 
fuerunt .  Cum  autem  ex  dorfi  fpina  nervofi  trunci  numerofi  exeant  ,  &  , 
uti  faepius  di&um  fuit ,  liquidi  nervofi  quaedam  inertia  (  vide  §.755.)  pa¬ 
roxyfmi  febrilis  initium  comitari  videatur  $  ideo  tota  dorfi  fpina  pannis  la¬ 
neis  calicfis  valide  perfricatur  una  vel  altera  hora  ante  futurum  paroxyfmum, 
it  deinde  penetrabili  aromatico  linimento  inungitur  .ante  focum  :  cujus  lini¬ 
menti  formula  pariter  in  Materia  Medica  ad  hunc  numerum  habetur  .  Pul¬ 
chrum  faepe  fucceffum  talis  inuncfio  fpinae  dorfi  in  his  febribus  curandis. 

habet, 

0*)  De  utilitate  philofophiae  expenmentalis  Exercitat.  V.  cap.  io.§.  7.  pag.  27^ 
(4)  Ibid. 6.  7.  pag.  276.  &  in  additionibus  ad  priorem  fetdionem  partis  fecundae 
pag.  4K-  (0  Medkal  EfTays  Tom.II.  pag.  47.  (d)  De  utilu.phllof.Experi- 

ment.  Exercit.  Y.  cap.  10.  pa^,  17^. 
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habet  ,  &  aliquoties  plerumque  repeti  debet  ante  fequentes  paroxyfmos :  ra¬ 
ro  enim  ftatim  fanat ,  licet  plerumque  levamen  afferat .  Unde  Celfus  (e)  fi- 
miiem  methodum  laudans  addit  fequentia  :  Neque  defijiendum  efl^etiamji  hor* 
ror  redit  ,  faepe  enim  pertinacia  juvantis  malum  corporis  vincit  a 

Adldringentia  epota  .  Plebejis  hominibus  ufitatum  quandoque  fuit  ex  alu¬ 
mine  &  nuce  myriftica  paratum  pharmacum  ,  cuius  formula  in  Materia  Me¬ 
dica  ad  hunc  numerum  habetur  ,  8c  aliquando  fucceflum  habuit.  Alii  planta¬ 
ginem-,  tormentillam  &  fimilia  adftringentia  laudaverunt .  Jam  apud  Hippo - 
cratem  (f)  videtur  commendari  fimilium  ufus .  In  tertiana  febre  enim  ,  ii 
quarta  vice  prehendat  ,  purgans  remedium  dari  jubet  ,  ubi  vero  aeger  non 
videbatur  indigere  purgante  remedio  ,  pentaphylli  radices  acetabuli  quantita¬ 
te  ex  aqua  tritas  dabat  .  Satis  conveniunt  adftringentia  ,  ubi  vel  ex  propria 
temperie  ,  vel  per  morbum  ipfum ,  nimis  diffolutos  humores  habent  aegri  ,  Sc 
profufis  fudoribus  diffluunt :  ubi  vero  ,  liquidiffimis  partibus  difflatis  ,  fangui- 
nis  craftities  jam  adeft  nimia  ,  vel  dum  vifceribus  obftru&is  potius  refolven- 
tibus  &  attenuantibus  opus  eft  ,  facile  patet,  damnofum  efte  adftringentium 
remediorum  ufum  * 


§.  7 69.  T  TT  lingularis  fiat  curatio  fingulartim  ,  notetur  1«  inter¬ 
ii  mittentes  veras  quo  minori  fpatio  quiefeunt,  eo  finiri 
citius  ,  &  contra.  2 .  eo  itidem  plus  accedere  ad  acutarum  genium* 
&  in  has  mutari.  3.  caufam  eo  mobiliorem  forte,  &  copiofiorem  ha¬ 
bere.  4.  hinc  vernales,  fuper veniente  calore  ,  fponte  folv i.  p.  autum¬ 
nales  ,  accedente  frigore  ,  increfcere.  6 .  inde  liquere ,  quibus  febri¬ 
bus  medicina  faciunda  ,  &  qualis  « 

Ha&enus  di&um  fuit  de  generali  cura  febrium  intermittentium  :  fequun- 
tur  jam  quaedam  adhuc  corollaria ,  quae  ex  praecedentibus  deducuntur, 
&  ad  prognofin  &  curationem  in  variis  intermittentium  fpeciebus  perti¬ 
nent  . 

}•  Fuit  Sydenhamus  in  illa  opinione  ,  uti  ad  §.  757.  di&um  eft  ,  illud  im¬ 
primis  diferimen  effe  inter  febres  continuas  &  intermittentes  ,  quod  continuae 
febres  conceptam  femel  effervefeentiam  uno  decurfu  &  continuo  abfolvant , 
intermittentes  vero  febres  partitis  vicibus  illud  facerent .  Credebat  autem  , 
fimile  fere  temporis  fpatium  impendi  &  in  continuis  &  in  intermittentibus 
febribus  ,  ut  per  febrim  fangninis  maffa  repurgaretur  .  Adeoque  ex  hac  do¬ 
ctrina  pateret  ratio  ,  quare  febres  intermittentes  ,  inter  quarum  paroxyfmos 
minus  temporis  intervallum  eft  ,  citius  finirentur.  Quoufque  hoc  verum  fit? 
antea  di&um  fuit  .  Inde  autem  fequeretur  quotidianam  febrim  citius  finien¬ 
dam  effe  tertiana  ,  hanc  quartana  &  fic  porro.  Videtur  autem  haec  re<mla 
non  adeo  univerfaliter  vera  effe  .  Otiar  tanam  ex  fu  a  indole  tertiana  febre  lon¬ 
giorem  effe  ,  communis  omnium  Medicorum  confenfus  docet  3  unde  etiam 

V  2  Hippo - 


(/)  Morbis  Lib.  II.  cap.  i$..Charter. 


(e')  Lib,  III.  cap.  ia.  pag.  141. 
Tom.  VII.  pag.  $6?.. 
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Hippocrates  ( vide . Commentaria  §•  J$8.) quartanam  febrim,  &  longiffimam  ? 
&  fecuriilimam  dixit  . 

Contingit  quidem  aliquando  ,  tertianam  febrim  ad  plures  menfes  excurre¬ 
re  ,  fed  rarius ,  &  plerumque  tunc  perverfa  curandi  methodus  adhibita  fuit 
per  validas  Sc  repetitas  evacuationes  ,  uti  antea  monitum  fuit }  &  quartanae 
febres  fimili  methodo  tractatae  per  annos  quandoque  manent .  An  autem  in 
quintanis  ,  fextanis&c.  febribus  obtineat ,  eo  pertinaciores  effe  9  quo  majus 
inter  paroxyfmos  intervallum  (It  ,  non  facile  dixerim ,  cum  raro  admodum 
in  his  regionibus  occurrant  tales  febres  .  Saltem  ex  iliis  ,  quae  ad  §.  746. 
recenfitae  fuerunt ,  Medicorum  obfervationibus  videtur  conflare  ,  illud  non 
femper  contingere  ,  cum  quintana  febris  v.  g.  pod  paucos  paroxyfmos  defierit 
aliquando  ,  quandoque  Sc  decimum  octavum  menfem  fuperaverit . 

Qjotidiana  autem  febris  videtur  frequentiffimam  hujus  regulae  exceptionem 
facere  ,  cum  faepe  longe  pertinacior  At  febre  tertiana  ,  uti  frequenter  obier- 
vavi  ipfe  ,  &  apud  alios  Aubtores  notatum  inveni.  Sic  Hnfmannus  [g)  tefta- 
tur  ,  longiorem  effe  febrim  quotidianam  ,  Sc  ad  plures  faepe  menfes  trahi. 
Galenus  h)  quotidianae  fomitem  pituitam  flatuebat ,  frigidum  nempe  len¬ 
tum  &  glutinofum  humorem ,  qui  longe  difficilius  fubigi  poterat  Sc  expelli  , 
quam  bilis  ,  cui  tertianarum  originem  tribuebat  .  Ex  quibus  videtur  deduci 
poffe  ,  quod  &  majorem  quotidianae  febris  diuturnitatem  agnoverit,  led  &  ali¬ 
bi  (/J  diferte  dixit ,  longam  effe  quotidianam  febrim,  8c  periculo  non  va¬ 
care.  Forte  &  huc  fpe£iat  fequens  Hippocratis  Aphorifmus  (  k^)  1  Quibus  ac - 
cejjiones  fiunt  ,  quacunque  hora  febris  dimiferit%  fi  pofiera  die  eadem  hora  pre¬ 
henderit  ,  difficilis funt  judicationis.  In  Commentariis  fuis  in  hunc  locum 
Galenus  (l)  hujus  aphorifmi  talem  effe  fenfum  voluit :  fi  v.  g.  quis  coeperit  fe¬ 
bricitare  hora  tertia  ,  &  alia  quavis  hora  febris  dimiferit ,  fequenti  die  eadem 
hora  tertia  redierit  febris ,  uti  Sc  eadem  hora  die  proxime  fequenti ;  &  fic  por¬ 
ro  >  tunc  diuturniori  tempore  tales  aegros  laboraturos  effe  .  Verum  talis  fe¬ 
bris  tunc  vera  quotidiana  intermittens  eft  ,  atque  liceret  inde  concludere  , 
quod  Hippocrates  illas  febres  longas  effie  ,  &  folutu  difficiles  teflatus  fuerit  . 
Videtur  autem  ,  fi  hoc  fenfu  intelligatur  ille  aphorifmus  ,  optime  notatum 
fuiffe  ,  fi  pofiero  die  eadem  hora  febris  prehenderit  ,  ut  nempe  quotidiana  fe¬ 
bris  didinguatur  a  tertiana  duplicata  ,  cum  qua  Celfus  (m)  illam  confudifle 
videtur.  In  tertiana  enim  duplicata  raro  vel  nunquam  eadem  hora  fequenti 
die  paroxyfmus  incipit ,  fed  paroxyfmi  alternis  diebus  fibi  mutuo  tam  quoad 
acceiiionis  tempus ,  quam  quoad  fymptomata  comitantia  ,  refpondent .  Mo¬ 
net  quidem  Galenus  in  loco  modo  citato  ,  quofdam  alium  fenfum  huic  apho- 
rifmo  dediffe  ,  dum  volebat  fic  inteliigendum  effe  :  fi  quis  v.  g,  febre  cor¬ 
reptus  fit ,  8c  hora  duodecima  defierit  febris  ,  fi  tunc  fequenti  die  hora  duo¬ 
decima  nova  accedio  contingat  ,  tunc  judicatu  difficilem  talem  morbum  fore. 
Verum  monet  illos  ,qui  fic  fentiebant  ,  nec  ratione  nec  experimentis  opinio¬ 
nem 

(g)  Medicin.  Rationaf.  &  fyflcmat.  Tom.  IV.  part.  t.  pag.  $$. 

(b)  De  Febribus  Lib.  I.  cap.  4.  Gharter.  Tom.  VII.  pag.  150. 

(i)  Meth.med.ad  Glaucon.  Lib.T.  cap.9.  Gharter.  Tom.X. 

( k )  Se&.lV.aphor.^o.  Charter.  Tom.iX.  pag.ic  1. 

<0  ibidem.  Lib.III,  cap.^.pag.i  16. 
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nem  fuam  dabilire  polle  ,  cnm  alia  opinio  experientia  probetur  *- 

2.  Si  enim  quotidianae  febris  paroxyfmus  diutius  excurrat  ,  vix  ullum  eft 
verae  intermiffionis  tempus  ,  fed  remiffio  tantum  ;  imo  quandoque  in  veras 
continuas  abeunt  *  uti  optime  Celfus  (n)  de  quotidianis  febribus  agens  monuit, 
dicens  :  Bjtrfur  aliae  fic  definunt ,  ut  ex  toto  fiequatur  integritas  :  aliae  fic  , 
ut  aliquantum  quidem  minuatur  ex  febre  ,  nihilominus  tamen  quaedam  re¬ 
liquiae  remaneant ,  donec  altera  acc  effio  ac c$ dati  ac  faepe  aliae  vix  quidquam 
aut  nihil  remittunt ,  fed  ita  %  ut  coepere  ,  continuant  .  In  tertianis  etiam, 
imprimis  autumnalibus  ,  faepe  contingit  ,  ut  productis  &  geminatis  paroxyf- 
mis  continuas  febres  aemulentur  ,  in  quartanis  rariffime ,  quia  tantum  inter 
lingulas  paroxyfmos  intervallum  eft  .  Unde  &  Celfus  ( a )  dixit :  Quartana  ne¬ 
minem  'jugulati  fed,  fi  ex  ea  faBa  e)}  quotidiana ,  in  malis  aeger  efi :  quod  ta¬ 
men  »  nifi' culpa  vel  aegri  vel  curantis  ,  nunquam  fit .  Triplicari  quandoque 
quartanas  conflat  ?  adeoque  potient  productis  paroxyfmis.  in  continuas  etiam 
mutari ,  quamvis  rarius  hoc  contingere  videatur  :  interim  tamen  obfervatur 
quandoque  ,  febres  autumnales ,  dum  primo  aggrediuntur  ,  continuas ,  fracto 
podea  morbi  impetu  in  quartanas  verti ,  uti  antea  ex  Sydenhamo  monitam 
fuit .  Quintanas  autem  &  reliquas  intermittentium  fpecies  ,  quarum  paro-» 
xyfmi  adhuc  longius  didant  ,  in  continuas  mutatas  fuiffe  ,  quantum  novi , 
nullis  obfervationibus  condat  . 

3.  Videantur  de  hac  illa  quae  in  Commentariis  §»  7^7.  habentur  . 

4.  5.  Videantur  illa  ,  quae  ad  §,747.  de  hac  re  diffla  fuerunt  .  Simul  etiam 
in  Commentariis  §.  757.  notatum  fuit ,  frigus  inter  illas  caufas  >quae  fopitum 
illum  febrilem  chara&erem  ,  nondum  tamen  omnino  deletum  ,  excitare  va¬ 
lent  &  in  a&um  deducere  ,  praecipuum  locum  habere  .  Minime  ergo  mirum 
videbitur  ,  fi  frigus  accedens  autumnalem  febrim  augeat,  cum  filentem  exci¬ 
tare  valeat.  Praeterea  in  cura  febrium  intermittentium  notatum  fuit,  pro¬ 
de  fle  faepe  ,  fi  paulo  magis  calefcant  aegri  tam  pare  dn  vpe%l<xs  ,  &  imprimis 
circa  tempus  ingruentis  paroxyfmi ;  blandus  autem  verni  acris  tepor  illud 
praedat ,  quod  per  artem  tentamus  . 

6.  Vernae  febres  intermittentes  ,  uti  in  praecedentibus  di&um  fuit,  adeo 
benignae  funt  indolis  ,  ut  nullam  medelam  requirant  ,  fed  fponte  fua  cedere 
foleant  plerumque  .  In  illis  tantum  hominibus,  quibus  debilior  fanguinis  cra- 
fis  facillime  fic  foivitur  ,  ut  profufo  &  multum  debilitante  fudore  diffluant , 
pertinaces  quandoque  inveniuntur  ,  roborantibus  ,  &t  imprimis  cortice  Peru- 
viano  ,  tunc  curabiles  .  Autumnales  longe  difficiliores  funt  ,  &  magnam  fae¬ 
pe  medici  attentionem  &  multa  artis  molimina  requirunt ,  ut  curari  poffint  „ 
Pro  vario  autem  genio  conditutionis  epidemicae  ,  per  obfervata  fidelia  cogni¬ 
tae  ,  aetate  temperie  8cc.  aegrorum  diverfis  ,  colluvie  in  primis  viis  haerente, 
vifcerum  obdru£tionibus  febrim  comitantibus  occ.  diverfa  medela  requiritur  ; 
de  quibus  omnibus  a&urn  fuit . 

Licet  autem  adeo  varia  requiri  videantur  ,  tamen  ad  duas  clades  didin&as 
haec  redigi  poffunt,uti  optime  notavit Sydenhamusf  p):Vel  enim  methodum  qua 
fe  natura  liberare  folet  ab  hoc  morbo  ,  {caute  folli cit eque  obfervando  indicium 

fume - 

00  Elidem  i  Coi)  Ibidem  cap.If.pag.146. 
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[umere  oportet 9  quo  fermentationem  obortam  acceleremus ,  atque  itdadfanita - 
aegros  perducamus;  vel  in  ipfam  ctiufam  fpecificam  penetrando  danda  erit 
opera,  ut  remediis  ejjicacibus  acfpecificis  obviam  eatur  «  Sic  v.  g.  in  tertianis 
autumnalibus  faepe  obfervatur  ,  tempore  paroxyfmi  aegros  furfum  vel  deorfum 
copiam  biliofae  faburrae  evacuare  ,  &  quidem  magno  cum  levamine  *  unde  & 
in  tali  cafu  per  artem  hoc  imitantur  medici .  Ita  videmus  ,  in  fine  paroxyfmi, 
fudore  orto  ,  levari  omnia  fymptomata  ;  unde  &  optimo  cum  fucceffu  ille  fu- 
dor  promovetur  datis  talibus  ,  quae  copia  au&a  hunc  fudorem  movent  quam 
blandiffime  &  diu  (  vide  §.  764. )  .  Sic  obfervatum  fuit ,  quartanam  autumna¬ 
lem  ,  hyemali  frigore  au&am  ,  verno  tepore  feqnenti  fenfim  folvi  &:  evanefce- 
re  :  unde  &  meclici  pulchro  fucceffu  diaeta  roborante  ex  eupeptis  cibis  ,  & 
potu  meraciori  ,  vires  firmant ,  ut  fuflinere  pofiint  illud  ,  quod  ferendum  efl 
diu  ,  vinifque  medicatis ,  ex  aromatibus  Sc  amaris  fa£fis  ,  corpus  contra  fri¬ 
gus  muniunt ,  &  languentes  vifcerutn  chylopoieticorum  a&iones  excitant.  Ubi 
autem  menfe  Februario  vernus  tepor  adfpirare  incipit ,  imprimis  tunc  cavent, 
ne  indigeflili  quodam  cibo  affumto  ,  vel  alio  quocunque  diaetae  vitio  ,  turbe¬ 
tur  corpus  *  quod  8c  optime  Celfus  (q)  monuit,  dicens :  Cum  pero  vetus  quar¬ 
tana  raro ,  ni  fi  vere  folvatur ,  utique  eo  tempore  attendendum  ejt  ,  ne  quid  fiat  9 
quod  valetudinem  impediat .  Quia  autem  circa  illud  tempus  infignis  mutatio 
in  animalium  corporibus  fieri  obfervatur  ,  8c  morborum  epidemicorum  con- 
Slitutio  immutatur  ,  uti  in  praecedentibus  faepius  monitum  fuit  5  prudenti  ufu 
remediorum  calefacientium  effeclus  verni  teporis  augere  tentant  medici  ,  opti¬ 
mo  plerumque  cum  fucceffu  ;  cum  contra  ,  fi  antea  talia  remedia  adhiberen¬ 
tur  ,  faepe  periculo  non  vacaret  'haec  methodus  .  Confuiuit  hinc  Sydenha- 
mus  ( r )  ,  ut  circa  illud  tempus  aegri  infignem  aliquam  aeris  mutationem 
fubeant ,  fi  ve  in  calidiorem  aliquam  regionem  commigrando  ,  fiv e  mutando 
faltem  locum  ,  in  quo  primum  hoc  morbo  correpti  funt  .  Non  citius  autem 
hoc  faciendum  voluit,  quam  circa  Februarii  initium,  libi  vero  talis  loci  mu¬ 
tatio  commode  fieri  nequit  ,  ipfo  hoc  tempore  calida  remedia  dabat ,  ut  uno 
quaji  iBu  languefcente7n  illam  depurationem  potenter  promoveat  %  &  fi  Jieri 
poterit,  perficiat.  Sic  &  Celfus  (f)  monuit  prodeffe  ,  fi  in  vetere  quartana 
fubinde  mutetur  vi&us  genus,  &  ante  acceiTionem  forberent  aegri  acetum  , 
finapi  ,  vinum  Graecum  (alfum  ,  piper  ,  caftoreum,  lafer,  myrrham.  Per  haec 
enim,  jimiliaque  corpus  agitandum  efi  ,  ut  moveatur  ex  eo  fiat  u  r  quo  detinetur 
(t) .  Citius  autem  fi  propinarentur  calida  haec  remedia,  quartanam  duplicarent, 
vel  in  continuam  mutarent  quandoque  ;  uti  Sydenhamus  prudenter  monuit,  & 
jam  notaverat  Galenus  (u)  .  Ex  quibus  omnibus  patet ,  methodum  genera¬ 
lem  febres  intermittentes  curandi ,  ab  antiquis  medicis  jam^  adhibitam  ,  &  re- 
eentiorum  teifimoniis  confirmatam  ,  tantum  fere  eflfe  imitationem  illorum  , 
quibus  natura  fe  ab  his  morbis  liberare  folet . 

Altera  autem  methodus  ,  quae  in  ipfam  caufam  fpecificam  febrium  pene¬ 
trat,  uti  Sydenhamus  dixerat,  a  priori  diverfa,  vel  talis  efi-,  ut  turb  uido  corpus 
rnutet,  vel  tollat  illam  latentem  difpofitionem,  unde  paroxyfmi  renovantur, uti 


dum 


(fi)  Idb.lll.  cap.T^.pag.1479  (r)  Se£t.r.cap.<r*P3g«  1 1 f.T  1 

(/)  tib.Tir.cap.i6.  pap.i47.  (?)  ibidem. 
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dum  purgantibus  vel  emeticis  utimur  non  adeo  ad  evacuandum, corpus  ,  quam 
ad  mutandum  potius  (  vide  §.  760. ) ;  vel  dum  liquido  tenui  aromatico  epoto* 
calore  foci  vel  ledii  ,  frictionibus,  inunctionibus  fpinae  darii  ,  epithematibus 
&c.  conamur  primum  febrilis  paroxyfmi  tempus  ,  te  primam  ejus  caufam 
fuperare  (  vide  §.  756. ) .  Illa*  tamen  curatio  febrium  intermittentium  ,  quae 
per  corticem  Peruvianum  flt ,  imprimis  fpeciiica  dici  meretur  ,  cum  abfque 
ullis  turbis  vel  evacuationibus  perflciatur  .  Quando  autem  haec. cura  conve¬ 
niat  ,  te  qua  lege  tuto  sdminidrari  poffit ,  §>  767.  didtum  fuit . 

Febrium  generalis  hidoria  te  curatio  jani  tradita  fuit ,  deinde  fymptomata 
maxime-  communia  ,  quae  febres  comitari  folent ,  expenfa  fuere  tam  in  fu  a 
indole ,  quam  curatione  .  Ultimo  denique  aCtum  fuit  de  febrium  cladibus 
generalibus  ,  continuis  nempe ,  remittentibus  ,  intermittentibus ,  te  notata 
fuerunt  illa  ,  quae  lingulis  his  cladibus  tam  in  diagnoii  te  prognofi  ,  quam  in 
curatione  propria  inveniebantur ,  te  diverfa  erant  ab  illis  ,  quae  in  generali 
febrium  hidoria  te  curatione  tradita  erant .  Sequitur  nunc  ut  agatur  de  mor¬ 
bis  acutis  ,  quos  febris  comitatur  quidem  ,  fed  qui  tamen  non  a  &bre  ,  fed  % 
funCtione  laefa  organi  per  lingularem  inflammationem  ,  nomen  habent  . 

■V  ♦  ' 
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§.  770.  TkTilnc  morbi  Acuti  confiderandi  ,  qui  Febre  flipati  acuta, 

tamen  fingularem  inflammationem  inducunt  huic  il- 
live  organo  5  unde  ab  ejus  fundtione  laefa  toti  morbo  imponitur  no¬ 
men  .  Tales  funt  Phrenitis,  Coma,  Carus,  Angina,  Peripneumonia, 
Haemoptoe,  Pleuritis,  Inflammatio  Mammarum,  Diaphragmatis , 
Ventriculi,  Hepatis,  Lienis,  Mefenterii,  Inteftinorum  ,( Dyfenteria, 
Ileus,  Volvulus, Tenefmus,  Haemorrhoides, Colica  biliofa),  Renum, 
Veficae  ,  Ureterum,  Uteri,  Jundturarum,  Exteriorum  in  Morbillis, 
Variolifque , 

Quinam  dicantur  morbi  acuti ,  in  Commentariis  §.5^64*  diCtum  fuit  3  ta¬ 
les  nempe  ,  qui  cito  vel  tollunt  hominem  ,  vel  cito  ipli  finiuntur ,  te  in.qui- 
bus  fine  intermiffionibus  acceiliones  te  dolores  graves  urgent  .  Simul  ibidem 
monitum  fuit ,  febrim  acutam  vocari ,  quando  te  velociter  te  cum  periculo 
decurrit . 

Quamvis  autem  omnes  morbi  datirn  enumerandi  febre  acuta  dipentur  , 
adeoque  ex  illis ,  quae  ha&enus  de  febribus  tradita  funt  ,  multum  lucis  ho¬ 
lum  morborum  curationi  affundatur  5  uti  etiam  ex  illis,  quae,  in  Capitulo 
de  Inflammatione  habentur  5  tamen  operae  pretium  erit  de  praecipuis  feorftm 
dicere  ,  cum  ratione  variarum  partium  affectarum  plura  'lingularia  in  Dia- 
gnoll ,  Prognoli ,  te  Curatione  habeant ,  quae  notari  merentur . 


Cum 
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Cum  autem  his  morbis  Angularis  inflammatio  hujus  illiufve  organi  adiit , 
non  (impliciter  vocantur  febres  acutae,  fed a  fun&ione laefa  nomen  habent  ; 
uti  optime  notavit  Galenus  ( x ) .  Poftquam  enim  de  ephemeris  febribus  egerat, 
dicit:  Aliarum  vero  febrium  quaedam  ex  inflammatione  ,  quaedam  ex  hu¬ 
moribus  accenduntur  .  Et  quae  ex  inflammatione  ,  vel  ut  inflammatarum 
partium  quaedam  fymp  tornat  a  funt ,  morbufque  ab  affeBo  organo  denomina¬ 
tionem  fere  accipit ,  ut  phrenitis  ,  peripneumonia  ,  &  ahi  fimiles  . 

Tota  er°o  diverfitas  horam  morborum  pendet  a  parte  arrecta  ,  quam  occu- 
nat  inflammatio  i  &  poffunt  illi  morbi  in  alios  ,  (imiliter  inflammatorios , 
mutari  dum  manente  febre  acuta,  &  inflammatione,  mutatur  tantum  lo¬ 
cus  corporis  verfus  quem  materia  inflammatoria  deponitur  ,  Sic  inflamma¬ 
tiones  pleurae ,  pulmonis  ,  diaphragmatis  in  phrenitidem  mutantur  toties  , 

uti  poftea  dicetur  .  . 

Ita  an  mna  inflammatoria  levatur  ,  dum  externa  colli  &  pe&oris  tegumenta 

phlegmone  vel  eryfipeiate  occupantur-,  materia  inflammatoria  ,  quae  prius 
fauces  internas  angebat,  nunc  exteiiores  partes  oblidente  • 

In  his  ergo  morbis  majus  vel  minus  difcrimen  pro  maxima  parte  pendet  a 
loco  verfus  quem  per  febrim  deponitur  materia  inflammatoria  *  de  qua  re  vi¬ 
deantur  illa  ,  quae  in  Commentariis  §.  593.  de  exitu  febris  m  alium  morbum 

^ Tria" er 00  in  morbis  acutis  inflammatoriis  confideranda  funt .  Febris  acuta 
continuat  Inflammatio  ,  &  Organum  ,  cujus  funbiones  ,  per  inflammationem 
illud  occupantem  ,  laefae  funt  \  feduloque  attendendum  ,  quo  ufque  generalis 
febrium  &  inflammationis  curatio  ante  tradita  his  morbis  conveniat ,  &  quid 

praeterea  in  lingulis  requiratur ..  #  .  ...  .  .  •  , 

Recenfentur  autem  morbi  illi  acuti  inflammatorii ,  a  capite  incipiendo  9 
deinde  verfus  alias  partes  defcendendo  y  unde  phrenitis  primum  locum  obti¬ 
net  ultimum  uteri  inflammatio quibus  deinde  inflammationes  jun&u rarum 
&  exteriorum  partium  corporis  in  morbillis  &  variolis  junguntur  .  Interim 
tamen  in  fequentibus  idem  ille  ordo  non  femper  fervatur.  De  comate  enim 

antea  inter  fymptomata  febrilia  didum  fuit :  de  Caro  autem  ,  cum  levis  apo¬ 
plexia  fit,  melius  poft  traditam  apoplexiae  hiftoriam  dicetur  .  Cum  autem 
haembpto&i-  praegreffam  toties  phthifis  fequatur  ,  de  illa  in  capitulo  de  Phthift 
acetur.  Mammarum  autem  inflammatio  cum  raro  contingat  nih  puerperis 
vel  labantibus  ,  de  illa  inter  puerperii  morbos  dicetur  .  Lienis  inflammatio 
ex  hepatitidis  hiftoria  facile  intelligi  poterit ,  uti  ad  §.  §S8.  monetur .  Sic 
etiam  mefenterii  inflammatio  eadem  requirit ,  quae  in  intefhnorum  mflam- 
rnattone  habentur  :  unde  etiam  hauriri  poffunt  illa ,  quae  ad  dyfenteriam , 
ileum  volvulum  ,  tenefmum ,  haemorrhoides  ,  fpebant  ,  quatenus  nempe 
omnes’ hi  morbi  inflammationi  ortum  debent.  Colica  autem  biliofa  ex  he¬ 
patitidis  hiftoria  imprimis  cognofci  poterit  .  Illa  y^ro  ,  quae  ad  ureterum 
&  velicae  inflammationem  pertinent ,  partim  ex  nephritidis  hiltona  ,  paititn 
exiliis,  quae  de  calculo  poftea  dicentur ,  hauriri  poterunt.  De  uteri  in¬ 
flammatione  pariter  peculiari  capitulo  non  agitur  in  his  AphoriLmrs  ,  verum 

inter  morbos  puerperii  de  hac  quaedam  dici  poterunt ,  cum  puerperis  fre- 

r  qaen- 


(  x  )  Method.Mcd.  ad  Giaucon*  Lib.T.  cap.j.  Charter.T0rn.Xpag.349. 
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quentiflimns  fit  hic  morbus .  Jun6hirartim  inflammatio  ex  illis ,  quae'  de  rhen-* 
matifimo  oc  podagra  dicentur  ,  pariter  intelligi  poterit  .  Cum  autem  juniori» 
bus  frequens  fit  variolarum  morbus  ,  de  illis  pofl  morbos  infantum  dicetur. 
De  morbillis  non  habetur  fingulare  capitulum,  forte  quia  ex  illis  ,  quae  de 
exanthematibus  febrilibus  difta  fuerunt  ,  haberi  poliunt  illa  ,  quae  ad  horum 
curationem  pertinent . 


P  HRENITIS. 

§.  771.  O  I  fcrox  &  perpetuum  deliriuqi  a  Cerebro  primario 

affe£to  cum  febre  acuta  continua  oritur  ,  vocatur 
Phrenitis  Vera. 

Si  a  malo  aliunde  in  Cerebrum,  delato  in  febre  ,  inflamma-» 
tione  ,  &c.  Phrenitis  Symptomatica  ?  Trecpeuppotrilvn  9  defipiem 
tia  3  dicitur  .  \ 

Mens  Graecis  $pnV  dicebatur ,  8c  w/vas  pro  lapientia  Graeci  paffim  ufur- 
pant :  unde  <?psv~rt?  dicitur  quafi  twi/  <pptr»v  vocra  ,  uti  dpfyTvts  r&y  ap?pw  , 
ac  7r \evptns  rwv  t r\svpuv  (  7  )  .  Videtur  enim  ufu  apud  Medicos  Veteres 
obtinu.ifle  ,  ut  partis  afFe£tae  nomini  adderent  terminationem  itis7  quando  in¬ 
flammatorium  imprimis  ejufdem  partis  morbum  defignare  volebant ,  uti  patet 
in  hepatitide  ,  nephritide  &c.  Illius  ergo  partis  corporeae  ,  unde  hnmana  la¬ 
pientia  pendet ,  morbum  phrenitidem  dixerunt  \  quam  &  ideo  Plinius  (z) ,  re- 
cenfens  figna  lethalia  in  hoc  morbo  ab  Hippocrate  memorata  ,  vocavit  fapien - 
tiae  aegritudinem  .  Cum  aufcem  &  maniaci  &  melancholici  infaniant  ,  optime 
phrenitidem  ab  his  morbis  diftinxit  Celfus  (a)  ,  dicens  :  Incipiam  ab  infania  , 
primamque  hujus  ipfius  partem  aggrediar  ,  quae  &  acuta  ,  in  febre  efl  m 
Graeci  fpsvinv  appellant .  Ut  autem  diflingueret  phrenitidem  a  delirio ,  de  quo 
§,700,  inter  fy mptomata  febrilia  acium  fuit ,  notavit ,  interdum  quidem  in 
accelTione  aegros  defipere,  &  loqui  aliena  ,  fed  levato  acceffionis  impetu  men¬ 
tem  redire  .  Phrenitis  vera  tum  demum  efl  ,  eum  continua  dementia  efje  in¬ 
cipit ;  aut  cum  aeger  ,  quamvis  adhuc  f api  at  ,  tamen  quafdam  vanas  imagi - 
nes  accipit  :  perfeBa  efh  ubi  mens  illis  imaginibus  addiBa  eft  . 

Notatum  autem  fuit  in  Commentariis  §.  700.  ,  ubi  illa  interna  cerebri  dif- 
pofitio  ,  delirii  caufa ,  tam  valida  efl  ,  ut  aequipolleat ,  vel  &  fu  per  et  illas 
mutationes  fenforii  communis  ,  quae  ab  obje&is  externis  in  fenfuum  organa 
agentibus  fiunt,  fequi  judicium  &  animi  affe&us  faepe  validiffimos ,  atque 
tunc  adeffe  ferox  delirium  ,  dum  fibi  aliifve  nocere  tentant  aegri, 

Tom.ir.  X  per. 

(2  )  Salmaf.  Epi pag.79.  UilU Nat.  JLib.Vlh  cap.71.  pag.i CG 
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Perpetuum  ergo  delirium  cum  febre  acuta  continua  adeft  in  phrenitide  vera  : 
SlLudque  delirium  plerumque  ferox  effe  folet ,  ob  validam  mutationem  fenforii 
communis .  Non  femper  tamen  illa  ferocia  adeft  ,  uti  in  Commentariis  §.700. 
probatum  pariter  fuit  9  dum  nempe  ideae  a  tali  morbofa  mutatione  fenforii 
communis  natae  non  habent  libi  junctum  illud  placens  vel  difpiicens  ,  unde 
animi  affectus  excitantur  ,  fed  adiaphorae  funt .  Dari  enim  tales  phrenitides, 

&  peffimas  quidem  ,  in  quibus  aegri  obfcure  delirant ,  abfque  ulla  ferocia  ,  ex 
Hippocrate  &  Galeno  ibidem  demonftratum  fuit  .  < 

Alterum  ,  quod  in  phrenitide  vera  notandum  ,  eft  ,  cerebrum  in  hoc  mor¬ 
bo  primario  affectam  effe  j  id.  eft ,  morbi  caufam  non  alio  corporis  loco  na¬ 
tam  ,  &  inde  in  cerebrum  delatam  fuiffe,  fed  in  ipfo  cerebro ,  vel  membranis 
illud  involventibus  ,  a  primo  initio  morbi  adf  liffe  ,  licet  per  febris  impetum 
augeri  poffit  praeiens  jam  in  cerebro  vitium  .  Veram  enim  &  exquilitam  phre- 
mtidetn  tunc  tantum  dixerunt  Veteres  Medici  ,  quum  cerebrum  ipfura  pri¬ 
mario  affectum  eft  .  Sic  Galenas  (b)  dixit :  Phrenitis  fiquidem  exquifita  9 
non  permifta  alteri  morbo  9  fit  bile  flava  locum  9  in  quo  princeps-  animae  pars 
refidet  9  prehendente  .  Et  alibi  (c)  :  Flava  bilis9  fi  in  cerebrum  ipfiufique  mem¬ 
branas  fe  firmaverit t  phrenitides  efficit .  Priufquam  autem  fe  firmaverit 9  per 
ipfarum  venas  diffluens,,  non  phrenitides  9  fed  in  febrium  vigoribus  deliria  in¬ 
vehit  .  Quamvis  autem  hodie  novimus,  ab  aliis  etiam  caulis  phr  e  nitidem  pro¬ 
duci*,  &  non  femper  a  flava  bile  $  demonftrant  tamen  loca  allegata  ,  Galenum 
in  illa  opinione  fuiffe  ,  quod  in  phrenitide  vera  cerebrum  ejufve  membranae 
primario  affecta  fint ,  uti  etiam  alibi  (d)  diferte  monuit ,  dicens  :  neque  enim 
per  confenfum  in  eo  morbo  cerebrum  afficitur  $  fed  propria  &  primaria  affe- 
Bione  (  u«r  thond^actv  re  £  n puroncljetav)  laborat  .  Idem  Sc  habet  Caelius 
Aurelianus  (e)  ,  qui  Graecorum  Medicorum  ,  prout  in  varias  fedas  abierant, 
lentendas  diligenter  collegit  ,  fequentia  ex  Afclepiade  notans  :  Phrenitis  eft 
corpuficulorum  Jiat  io  >  five  obtrufio  in  cerebri  membranis  frequenter  fine  con - 
fenfu  9  cum  alienatione  &  febribus  . 

libi  vero  illud  ,  quod  jam  in  cerebro  ejufve  membranis  haereps  phreniti- 
dem  facit ,  prius  in  alio  loco  corporis  natum  vel  collebtum  fuit  ,  &  mor¬ 
bum  fecit  turbando  functiones  illarum  partium  ,  quibus  inhaeret  9  deinde  per 
p,ffT iraaiv  ,  liberata  parte  prius  affe&a  ,  ad  cerebrum  ejufve  membranas 
delatum  facit  ferox  &  perpetuum  delirium  cum  febre  acuta  continua  ,  voca¬ 
bitur  talis  morbus  quidem  phrenitis  j  verum  quia  cerebrum  non  primario 
affectum  fuit ,  fed  fecundario  tantum,  non  dicenda  erit  phrenitis  vera,  fed 
fymptomatica  .  In  utroque  tamen  cafu  eadem  pars*  affe£ta  eft  ,  fimilis  mate¬ 
ria  morbi ,  inflammatoria  nempe :  tota  diverlitas  inter  phrenitidem  veram 
&  fymptomaticam  tantum  in  eo  confiftit  ,  quod  in  fymptomatica  illud  ,  quod 
cerebrum  turbat ,  prius  in  alia  parte  haefent ,  poftea  adceiebrum  delatum. 
Cum  enim  hic  de  morbis  inflammatoriis ,  acuta  febre  ftipatis  ,  fermo  tantum 
fit ,  non  agitur  de  talibus  caulis,  qiiae  in  aliis  locis  corporis  haerentes  Cere¬ 
brum  turbare  valent ,  mira  deliria  ,  <k  ferocimma  quidem  ,  producere  ,  li¬ 
cet 

(  b  )  Conamenti,  m  Li h.l.  Prorrheticor.Hippocrat.Charter.Tom.VlII.pag.694- 
(  c  )  Commem. a.  in  Lib.T.  Epidem.  Charter.  Tom.lX.  pag.69. 

(  d  )  De  locis  a  ficti.  Lib.V.  cap.4.  Charter.Tom.VlI.  pag.qSp. 

(  e  )  Acutor.  Morbor.  Xib.I.  in  Praefat'.  pag.i. 
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cet -maneant  in  priftina  fede  hae  caufae,  neqne  ad  cerebrum  ipfum  vel  ejus 
membranas  per  metaftalin  deferantur  *  de  qua  re  videantur  illa  ,  quae  in  Com¬ 
mentariis  §.701.  di£ta  fuerunt  ,  Probatum  enim  ibi  fuit ,  fordes  circa  prae¬ 
cordia  collegas  omnes  cerebri  fumStiones  turbare  poffe  j  fic  tamen  ut  excudis 
his  fordibus  redeat  ilico  functionum  cerebri  integritas  :  unde  merito  con¬ 
cludebatur  ,  nullam  topicam  caufam  in  cerebro  adfuitfe  illo  tempore  ,  dum 
ejus  funCtiones  turbatae  erant ,  fed  omnium  illorum  malorum  caufam  &  fomi¬ 
tem  in  aliis  &  longe  diditis  locis  haelMe  . 

NecelTaria  autem  efl  haec  diftin<§tio  inter  phrenitidem  veram  &  fymptomati- 
carn,  quia  in  curatione  utriufque  hujus  mali  magna  faepe  diverlitas  requiritur, 
uti  poflea  ad  §.  782.  dicetur  .  Solet  autem  quandoque  &  m ctp«<ppo(rvvri  , 
Vel  &  defipientia,  vocari  phrenitis  talis  fymptomatica  $  verum  minus  proprie, 
cum  hoc  nomine  &  delirium  ,  quod  non  perpetuum  efl  ,  fed  in  vigore  tantum 
febrium  adefl  ,  dixerint  veteres  j  uti  ex  pluribus  locis  Galeni  (f)  patet ,  atque 
etiam  in  Commentariis  §.  700.  monitum  fuit .  Uti  jam  varia  deliriorum  ge¬ 
nera  funt  ,  pro  vario  gradu  morbofae  cerebri  difpofitionis  ,  fic  &:  idem  In 
phrenitide  verum  efle  facile  patet ,  uti  etiam  Galenus  (g)  monuit ,  dicens  : 
Quippe  phrenitici  quidam  in  rebus  fub  afpe&um  cadentibus  dignofcendis  nihil 
errantes  a  naturali  intelle&us  judicio  aberrant :  alii  contra  cogitatione  qui - 
dem  falluntur  minime  9  fenjibus  tamen  difformiter  moventur  :  funt  praeterea 
qui  fenfus  Jimul  &  cogitationis  vitio  laborant .  Exemplis  autem  tam  in  aliis 
hominibus ,  quam  in  fe  ipfo  ,  modo  didta  confirmat . 

§.  772.  A  Ntecedunt  Veram  ,  calor  ,  dolorque  internus  capitis 
Jl  \  ingens  ,  &  inflammatorius  ;  (anguinis  copia  nimia  ; 
difpofitio  inflammatoria  ;  rubor  oculorum  ,  faciei ;  (omni  turbulen- 
ti,-  defipientia  levis ;  adolefcentia  ;  calidorum  ulus  ;  infolatio,  vigi¬ 
liae  ;  ira  ;  moeror  ;  protervia  (eu  ferocitas  j  oblivio  fiibitaneaj  ficci- 
tas  totius  y  maxime  cerebri ;  colle&io  floccorum  . 

Agendum  jam  erit  de  illis  ,  quae  utramque  phrenitidem  ,  tam  veram  ,  quam 
fyinptomaticam  ,  antecedunt .  Cum  enim  adeo  periculofum  Jfit  hoc  malum  , 
&  tam  difficulter  curabile  ,  ubi  invaluerit ,  omni  ope  attendendum  eft  ,  ut  co- 
gnofcatur,  an  illud  jure  metuendum  fit ,  ficque  hoc  cognito  ilico  applicari 
poffint  efficaciflima  remedia  ,  quibus  phrenitis  futura  caveri  ,  vel  nafci  jam 
incipiens  tolli  ilico  polii t  .  Novimus  autem  ,  phrenitidem  inflare  ,  fi  prae- 
greffae  fuerint  tales  caufae  ,  quae  inflammationi  producendae  aptae  funt ,  im¬ 
primis  in  capite  ,  vel  eandem  aliis  in  locis  natam  verfus  caput  determinant  s 
uti  etiam  ,  fi  in  febribus- acutis  appareant  ligna  laelionis  functionum  cerebri . 
Omnia  autem  haec  jam  feorfim  expendenda  erunt . 

Cafor  ,  dolorque  internus  capitis  ingens  ,  &  inflammatorius  .  libi  de  li¬ 
gnis  inflammationis  agebatur  §.  382.  ,  demon  Aratum  fuit ,  dolorem  pun£to« 

X  2  rium 

(f)  V*fde  Foefii  Oeconomiam  &  Gorraei  Definitiones  ad  vocabulum  nxpdfpcrvvH. 
(g  )  De  Locis  afte&is  Lib.IV.  cap.z.Charter. Tona?  VII.  pag»4y4. 
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rium  ,  ob  libras  minimas  vafculorum  dillentorum  rupturae  proximas  ,  &  ca¬ 
lorem  majorem  acleffe  in  omni  inflammatione  ,  ana  cum  febri  ,  &  pulfationis 
fenfu  .  Et  ex  his  imprimis  lignis  de  praefentia  inflammationis  internae  judi¬ 
camus  ,  cum  reliqua  ligna  ,  ut  tumor  ,  rubedo  ,  durities  &c.  tantum  in  par* 
tibus  externis  corporis  inflammatis  videri  poffint  .  libi  ergo  in  febre  acuta 
dolor  ingens  &  continuus  capitis  adeft ,  cum  fenfu  rnagni  caloris  ,  &  pulla¬ 
tionis  ,  novimus  inflammationem  metuendam  effe  in  cerebri  meningibus , 
quam  inflammationem  proximam  caufam  effe  phrenitidis  verae  poftea  aci  §. 
776.  demonftrabitur  .  Cerebri  enim  corticem  ,  licet  inflammatum  ,  non  clo- 
lere  ,  admodum  veroiimile  videtur  ex  illis  ,  quae  in  vulnerum  capitis  hifto- 
ria  dick  fuerunt .  Conftitit  enim  tunc  ,  fungos  cerebri  ligari ,  abfcmdi ,  erodi 
potuille  abfque  dolore  .  Adeoque  dolor  ille  internus  capitis  a  valis  per  cere¬ 
bri  membranas  difperlis  fanguine  inflammatoria  denlitate  immeabili  didentis , 
nafci  videtur  .  Unde  etiam  Calenus  ( h )  pertinacis  capitis  doloris  caufam  in 
cerebri  meningibus  pofuit .  Verum  quidem  eft  9  non  omnem  capitis  dolorem 
in  febribus  acutis  inflammationem  meningum  cerebri  delignare  ,  nam  &  per 
confenfum  ,  aliis  partibus  corporis  affectis  ,  capitis  dolor  nafcitur  ;  uti  v.  g. 
dum  corrupta  bilis  circa  praecordia  haeret ,  quod  antea  jam  faepius  dictum 
fuit,  &  a  G  aleno  (i)  pariter  monitum  .  Verum  calor,  &  reliqua  inflamma¬ 
tionis  internae  capitis  ligna  ,  facile  demonflrant ,  cui  caulae  dolor  ille  ca¬ 
pitis  debeatur  .  Unde  &  optime* Trallianus  (  kj  phreniticos  diffinxit  ab  illis, 
qui  ob  fympathiam  partium  delirant  (  de  qua  re  videantur  dicta  ad  §,701.)  , 
quod  in  phrenitide  caput  fit  calidius  . 

*  Patet  hinc  ratio  ,  quare  Hippocrates  capitis  dolores  intenfos  &:  continuos 
cum  febre  damnaverit  tanquam  exitiofos  (/)  ,  atque  eofdem  in  morbis  acutis  , 
nifi  falutaris  narium  haemorrhagia  fuperveniret ,  phrenitidem  praenunciare 
monuerit  (m)  . 

Sanguinis  copia  nimia  .  Demonffratum  fuit  in  Commentariis  §.  106. ,  a 
Cola  nimia  fanguinis  copia  arteriarum  ,  tam  {anguiferarum  quam  lymphatica¬ 
rum  ,  dilatationem  fieri  ,  inflammationem  produci ,  &  plura  alia  ,  quae  inde 
pendent,  mala  .  Simul  autem  ibidem  probatum  fuit,  encephali  fundliones 
imprimis  a  plethora  turbari .  Quae  omnia  plurimum  augentur  ,  dum  per  fe¬ 
brilem  calorem  rarefactus  fanguis  vafa,  quibus  continetur ,  magis  adhuc  diffen- 
dit :  adeoque  patet ,  quare  plethora  inter  antecedentes  phrenitidem  caufas  me- 
jdto  numeretur  . 

Difpolitio  inflammatoria  .  Haec  dicitur  adeffe  ,  quando  homines  ex  pro¬ 
pria  temperie  in  morbos  inflammatorios  vergunt .  In  illis  autem  hoc  obti¬ 
net  imprimis  ,  quibus  vafa  robufta  St  contracta  ,  humores  denli  funt  &  acrio¬ 
res  ,  ot  celerius  moti  .  Pulfus  his  hominibus  majores  &  crebriores  effe  folent, 
corpus  gracile  ,  agile  ,  robuffum  ,  calidum  .  Duris  laboribus  quotidie  exer- 
,  citata  corpora  hanc  difpolitionem  acquirunt .  Confirmatur  haec  diagnofis  ,  Ii 
antea  morbis  acutis  inflammatoriis  laboraverint . 

Ru- 


C  b  )  locis  affectis  Lib.Ifl.  cap.13.Charter.T0m.VIh  pag«44$. 
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Rubor  oculorum ,  faciei  .  .Defignat  enim  ,  fanguinem  majori  copia  8c 
impetu  ad  caput  deferri ,  adeoque  Sc  vafa  magis  diftendi  .  Per  faciem  qui¬ 
dem  externae  carotidis  rami  pro  maxima  parte  fanguinem  diftribuunt ,  'fed 
ad  oculos  k  per  internae  carotidis  ramulos  fangnis  fertur .  Unde  ex  hoc 
figno  novimus  internas  capitis  partes  fimiliter  affici .  Ob  hanc  caufam  ru¬ 
bor  faciei  k  oculorum  inter  ligna  futurae  haemorrhagiae  §»  741,  numerata 
fuerunt  . 

Somni  turbulenti  ..  Si  una  ctim  lignis  praecedentibus  ,  quae  inflammato¬ 
riam  fanguinis  difpolitionem  ,  ejufque  majorem  determinationem  verfus  ca¬ 
put  ,  defignant ,  oriatur  fnoiefiiflimns  ille  affedlus ,  quem  coma  vigil  (  vide 
§•  7°S* )  vocare  folent  medici  (  quando  nempe  ipfo  in  fomni  limine  cum  terro¬ 
re  mox  evigilant  aegri  3  vel  li  obdormiverint ,  horrendis  infomniis  turbantur  ) 
novimus  ,  jam  affici  cerebrum  ob  impeditum  liberum  tranfftum  fanguinis  per 
vafa  ,  adeoque  brevi  phrenitidem  k  alia  peflima  mala  exfpedtanda  elfe  3  uti 
alia  occalione  ad  §.  735.  dictum  fuit .  Unde  etiam  Hippocrates  (  n  )  fornnos 
profundos ,  non  turbulentos  ,  pro  firmae  judicationis  lignis  habuit  3  contra 
Vero  turbulentos  fornnos  damnavit . 

Defipientia  levis.  Quando  in  aegris  idearum  ortus  non  refpond, et  externis 
caulis  ,  fed  internae  cerebri  difpofitioni ,  tunc  delirium  ad  effe  dicitur  ,  uti  §. 
700.  patuit :  atque  ibidem  diditum  fuit ,  varios  delirii  talis  gradus  effe  polle  . 
Levis  autem  defipientia  dicitur  ,  cum  illas  ideas  ab  interna  k  morbofa  cere¬ 
bri  dilpofitione  natas  non  comitatur  judicium  ,  neque  fequuntur  validi  animi 
affectus  ,  tunc  enim  ratiocinio  k  aditantium  perfuafione  adhuc  deleri  poliunt 
natae  hae  ideae  .  Interim  tamen  ,  fi  pergant  eaedem  caufae  agere  ,  facile  pa¬ 
tet^,  ferocis  k  perpetui  delirii  juftum  metum  effe  .  Praeterea  in  Commen¬ 
tariis  §.700.  monitum  fuit ,  quandoque  levem  tantum  defipientiam  appare¬ 
te  ,  licet  caufae  fenforium  commune  mutantes  fatis  validae  fuerint.  Quales 
erant  illae  tremulae  &  obfcurae  defipientiae,  quas  Hippocrates  valde  phreniti¬ 
cas  jure  vocavit  ,  uti  ibidem  dicfurn  fuit  . 

Adolefcentia .  Aetatis  florem  morbis  acutis  inflammatoriis  maxime  ob¬ 
noxium  effe  ,  omnia  medicorum  obfervata  teftantnr  :  ubi  vero  jam  in  fenium 
vergunt  homines  ,  minus  his  morbis  conflidlantur ,  fed  chronicis ,  k  per- 
tinacifilmis  quidem  ,  potius  affliguntur  .  Non  autem  adolefcentibus  tantum  , 
fed  k  adultis  in  fummo  vigore  aetatis  ,  fimiles  morbi  frequenter  contingere 
folent .  Unde  dixit  Hippocrates  (0):  Ab  anno  decimo  quarto  ufque  ad  quadra - 
gejimum  fecundum  natura  corporis  morborum  omnis  generis  ferax  fit.  Et  ali¬ 
bi  (  p  ),  aetatum  varios  morbos  recenfens  ,  juvenibus  fanguinis  fputum,  tabem, 
febrim  acutam  ,  aliofque  morbos  contingere  monuit  3  juvenilem  vero  aetatem 
praetergreflis ,  una  cum  aliis  morbis  acutis  inflammatoriis  ,  phrenitides  fieri 
dixit . 

Calidorum  yfus  .  Toties  hoc  triftibus  exemplis  conftitit ,  dum  optimae 
fpei  juvenes  ,  vinis  generofis  vel  &  fpiritibus  fermentatis  liberalius  haufHs  , 
in  morbos,  acutiffiiflos  inflammatorios  inciderunt  ,  k  phrenitici  perierunt  . 
Exemplis  quibnfdam  ex  Hippocrate  k  Galeno  allegatis  illud  conftitit  in  Com- 

men- 

(n)  Coae.  Praenot.  N.i?z.  Ch, arter.  Tom.  VIII.  pag.  S60,  ( 0 )  Ibid.  RT.  $12, 
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trientariis  §•  $86.  &t ,  ubi  de  lingularibus  febrium  caufis  agebatur  .  Innume¬ 
ros  fere  cafus  Hifloria  Medica  habet  ,  quibus  idem  confir  matur  . 

Infolatio .  Imprimis  fi  non  bene  tecto  capite  aeflivi  Solis  radiis  hornis 
nes  diu  exponuntur:  tunc  enim  fic  caiefcere  poliunt  capitis  integumenta  & 
ipfa  calvaria  ,  ut  fanguis  a  nimio  calore  coagulari  jam  incipiat  ,  unde  peffi- 
ma  &  faepe  fubito  lethalis  phrenitis  nafcitur  .  Verum  quidem  effc ,  moleftum 
talem  caloris  gradum  cavere  homines  quantum  poliunt  femper  ,  ingrato  fen- 
fa  moniti  j  tamen  per  aperta  loca  iter  facientes  aeftivis  fub  ardoribus  quan- 
doque  haec  pati  coguntur  :  unde  faepe  integri  exercitas  fingentem  flragem 
patiuntur  .  Nihil  magis  periculofum  ,  quam  fi  Solis  radiis  expolito  capite 
quis  dormiat .  Memini  binos  meliores ,  faniffimos  certe  8c  robuftiflimos  ,  in¬ 
tra  bihorium  ficperiiffe  5  dum  foeni  acervo  incumbentes  ,  nudo  ^  capite  meri¬ 
diano  Soli  expolito  ,  obdormivifTent  .  A  fociis  enim  expergefaCti  titubabant  , 
incondita  quaedam  obmurmurabant,  &:  paulo  pofl  moriebantur  ambo  .  Ne¬ 
que  hoc  mirum  videbitur  ,  fi  attendatur  ,  lignum  ,  lapides  ,  metalla  &c.  So¬ 
lis  aeflivi  radiis  expolita,  fic  caiefcere  polle  ,  ut  tangentis  manum  laedant  . 
Ita  Manajfes  maritus  Juditk ,  dum  in  diebus  mellis  hordeaceae  inflaret  lu- 
per  alligantes  manipulos  ,  mortuus  legitur  ( q  )  ,  venit  enim  aeflus.  fuper  caput 
ejus  .  >  *  ' 

Vigiliae  .  Nimiis  vigiliis  atteri  folida  minima  imprimis  cerebri  ,  dum 
nulla°intetpofita  quiete  pergunt  omnes  cerebri  fun£ti©nes  *  difflari  tenuifli- 
mam  (anguinis  partem,  adeoque  reliquum  incraffar i  ,  antea  vidimus  ad  nu¬ 
merum  1 2.  §.  60$.  ?  uti  etiam  humoribus  ab  eadem  caufa  majorem  acrimo¬ 
niam  conciliari  .  Verum  auCta  fanguinis  fpiflitudo  cum  acrimonk  comite 
pellimis  inflammationibus  producendis  aptiflima  efl ,  uti  conflat  ex  illis  ,  quae 
in  hifloria  inflammationis  dicta  funt .  Simul  etiam  conilitit  ex  dictis  ad^§. 
708.,  pervigilium  in  febribus  pro  caufa  fua  plerumque  habere  leviflimae  in¬ 
flammationis  cerebri  prima  initia  .  Adeoque  vigiliae  nocebunt  ut  fignum  fu¬ 
turae  phrenitidis  ,  &  ut  caufa  hunc  morbum  producere  valens.  Unde  &  Hip¬ 
pocrates  (  r  )  dixit :  A  vigilia  convulfio  aut  delirium  malum  . 

Ira  .  Quae  non  fine  ratione  brevis  furor  dicta  fuit  ?  fumma.enim  ira  excan- 
defcens  homo  nihil  differt  a  furibundo  phrenitico  :  ingens  enim  aedus  accen¬ 
ditur  ,  pulfus  plenus  celer  validus  fit ,  truces  &  fcintillantes  prominent  oculi, 
(anguine  faepe  fuffufi  ;  facies  torva  &  vultuofa  apparet ,  quaevis  periculofa 
fpernit  iratus  ,  fibi  aliifque  nocens  quam  faepiffime  : 

Nunc  face  fuppofita  fervefcit  fanguis  ,  ira 
Scintillant  oculi  :  dicifque  ,  f aci f que  *  quod  ipfe 
Non  fani  hominis  non  Janus  juret  Orejies  (/). 

Cum  ergo  adeo  per  iram  turbentur  cerebri  functiones . ,  motus  humorum 
longe  reddatur  citatior  ,  omniaque  figna  doceant  ,  fanguinem  majori  copia  Sc 
impetu  verfus  caput  ferri ,  facile  patet  ,  fi  febris  acuta  fequatur  ex  valido 

.  hoc 

(q)  Jadith.  cap.  S.  verf.  a.  &  3. 

(O  Aphor.  1$.  Sed.  VII.  Charter.  Tom.IX.pag.  $00. 

(/)  A.  Perfii  Sat.  3.  in  fine. 
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hoc  animi  affectu  ,  phrenitidis  periculum  imminere.  Tale  exemplum  phreni¬ 
tidis  ex  ira  natae  habet  Hi  id  anus  (t)  . 

Moeror  .  Imprimis  fi  generofi  &  infignibus  animi  dotibusi  praediti  ho¬ 
mines  cum  adverfa  fortuna  conflictentur  ,  &  taciti  fuas  calamitates  premant . 
MJancholiam  &  maniam  a  moerore  fieri,  poftea  -in  Melancholiae  hiftoria 
patebit :  verum  mania  a  phrenitide  tantum  differt  ,  quod  abfque  febre  fit  . 
Si  ergo  in  tali  cafu  ab  alia  quacunque  caufa  febris  acuta  accendatur  ,  fere 
ferriper  phrenitis  fequi  folet .  Imo  oc  quandoque  fubito  in  nervum  erumpit 
diu  fuppreffus  moeror  ,  licet  nulla  alia  caufa  accefferit .  Vidit  hoc  in  vidua 
nobili  Celeberrimus  Bcerhaavius ,  quae  una  cum  marito  omnem  fpem  educan¬ 
dae  nutnerofae  prolis  perdiderat  ,  fola  tamen  fuae  calamitatis  eonfcia  pr effe¬ 
rat  hunc  moerorem  i  cum  levi  febre  decumbere  videretur  ,  ferox  refponfum 
dedit  Medico  placidiffimorum  morum  .matrona  ,  dum  fana  effet  *  &  bihorio 
poft  furibunda  ,  laceratis  veftibus  nuda  ,sper  cubiculum  decurrebat  .  A  moe* 
rore  natam  phrenitidem  notavit  &  Hippocrates  (  u  )  in  De  alcis  uxore  9  quam 
febris  horrida  &  acuta  ex  moerore  prehendit  »  quaeque  ab  initio  morbi  ad  vi- 
gefimum  primum  diem  morbi  ufque  ,  quo  periit  ,  perpetuo  phrenitica 
fuit . 

Protervia  Ceu  ferocitas  ,  oblivio  fubitanea  ,  colledio  floccorum  .  Omnia 
enim  haec  defignant ,  incipere  turbari  fenforium  commune  ,  atque  imprimis 
fumma  ad  haec  attentio  requiritur  ,  quia  citam  medelam  pofcit  hoc  ma¬ 
lum  ,  antequam  jam  confirmatum  fuerit .  Unde  (imulae  meticulofus  antea 
homo  audaciam  fpirat  &  minas ,  placidus  antea  ferox  refponfum  dat  ami¬ 
cis  vel  Medico  ,  vel  fi  potum  aliudve  quid  petens  paulo  poft  immemor  jam 
fe  hoc  rogaffe  neget  j  ilico  fumma  remedia  adhibenda  funt  »  ut  imminens 
jam  phrenitis  caveatur  .  Videantur  illa ,  quae  de  his  &  aliis  pluribus  ,  fimi- 
libas  fignis  habentur  in  Commentariis  §.702.-,  ubi  de  omnibus  hisadum 
fuit.  .  ^  ^  1  \ 

Siccitas  totius ,  maxime  cerebri .  Totum  corpus  humidum  &  molle  in 
fanis  eft  ,  etiam  in  externa  fuperficie  ,  multo  magis  in  interioribus  ;  uti  do¬ 
cent  vulnera  in  cava  corporis  penetrantia  ,  &  vivorum  animalium  fediones  « 
Aequabilis  autem  haec  corporis  humidicas  pro  optimo  figno  in  morbis  merito 
habetur  ,  cum  denotet  ,  omnia  vafa  pervia  ,  omnffque  humores  meabiles  effe* 
Contra  vero  ,  ubi  exficcatur  corpus,  novimus  tenuiflimi  laticis  penuriam  effe, 
fanguinemque  immeabilem  majora  vafa  diftendere  ,  unde  vicina  minora 
comprimuntur  3  uti  pluribus  in  Commentariis  §.  739.  didam  fuit  .  Cerebri 
autem  talem  ficcitatem  ,  adeoque  humorum  imrneabilitatem  in  cerebri  vafis  , 
adeffe  novimus  ex  ficcitate  vicinarum  partium  ,  quae  ab  iifdem  arteriis ,  ac 
encephalon  ,  humores  fu  os  accipiunt  .  Hinc  oris  interni  &  linguae  ficcitas  , 
&  vox  clangofa  inde  nata  ,  illud  demonftrant .  Unde  aridam  linguam  pro 
phrenitidis  figno  habuit  Hippocrates  ,  uti  ad  §.702.  didum  fuit.  Verum 
imprimis  oculorum  ficcitas  &  fqualor  interiora  capitis  (imiliter  affeda  effe 
indicant ,  cum&  carotidis  internae  rami  per  illos  diftribuantur  .  Patet  hinc 
ratio  ,  quare  contradas ,  ftrigofas ,  faucium  partes  in  acutis  ,  uti  etiam  dum 

®  aegri 

(t)  Cent.  i.obferv.  17.  pag.  24. 

iu)  Epi dem.  3.  aegrot.  15-.  Charter.  Tom.  IX.  pag.  pag.  3©, 
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leari  poftquam  hiaverint ,  difficulter  os  claudere  poffunt ,  deliria  portende¬ 
re"  atque  inde  phreniticos  Caelos  perniciofe  habere  dixerit  Hippocrates  (x)  : 
omnia  enim  haec  ariditatem  harum  partium  demonftraot .  Uti  etiam  ,  qua¬ 
re  vocem  clangofam  ,  &  oculos  fordidos  &  pulverulentos  infamam  porten- 

dere  monuerit  alibi  ( y )  •  ,  ,  ,  . 

Omnia  autem  illa  figna  ,  quae  phrenitidem  veram  praecedunt ,  pulcherri- 

me  collepit  Galenus  (z)  ,  faflfus  fe  illa  ex  antiquioribus  Medicis  haultife  .  Sic 
autem  habet :  Nam  interdum  vigilias  praecedere  ;  ftve  etiam  fpmnos  mam- 
fejiis  phant armatibus  turbatos  ,  ut  &  clament  nonnulli  er  exibant  ,  videre 
ei  ;  interdum  vero  irrationalis  accedit  oblivio  ,  ut  laborantes  aliqui  ,  quum 
matellam  petierint,  mejere  tamen  negligant ,  aut  quum  lotium  emittunt  , 
matellam  ipfam  prodere  haud  quaquam  meminerint ;  vel  majori  cum  tumul¬ 
tu  ,  aut  temeritate  refpondeani .  praefertim  ubi  aliquis  antea  fuit  moderatus. 
At  &  hi  omnes  exiguo  utuntur  potu  ,  &  refpirntio  magna  er  rara  efi,  er  pul- 
fut  minores  magi f que  nerwfot  hahefit :  nonnmquam  occiput  dolor  infep  at  . 
Ouum  vero  jam  proxime  ad  phrenitidem  accedunt ,  ocu.os  lacentve  en.en  er 
fqualidos  ,  er  ex  altero  ipforum  acris  lacryma  effunditur  ,  ac  deinde  lemas 
‘ habent ,  er  venas  ipforum  fanguine plenas  ,  erfangms  Jitljat  e  naribus.  Qigp 
tempore  neque  jam  plane  ut  mentis  compotes  refpondent,  floccos  avel.unt  ,  er 
fepucaS  carpunt.  &c.  Quid  dicam  de  lingua  af per  a  ,  auditu  quandoque  he¬ 
betiori  ,  tum  quod  interdum  moefi  jaceant  vix  refpondent  es  ,  vel  quum  pars 
quaedam  dolorificum  patiatur  affe&um ,  etiamji  vehementius  aliquis  eam 
tangat ,  ipfi  haud  quaquam  fentiant  . 


Alteram  vero  omnis  fere  morbus  acutus  cum  febri  •  dolor  lateris 
non  pleuriticus  cum  levi  perturbatione  animijlnflammatio  pleurae* 
pulmonis  3  diaphragmatis ,  quae  peffima  ;  hanc  prae/agit  lingua  m- 
gra,  alvus  fiippreffa  ,  urina  retenta  3  foeces  albae  (  hae  lethales  ubi¬ 
que),  urina  pallida  3  decolor,  tenuis,  ferocitas  ,  ruboi,  uiina 

cum  fufpenfo  nigro, vigiliae,figna  infiantss  inflammationis  in  capite. 

Symptomatica  autem  phVenitis  ,  quae  a  malo  aliunde  .in  cerebrum  delato 
pendet")  quemvis  fere  morbum  acutum  cum.  febre  fequi  potent.  JAmon- 
liratum  enim  fuit  §.  ^87.  per  febrim  liquidiflima  exprimi. ,  1  eliqua  mera  - 
fari,  adeoque  humores  immeabil  es  fieri  j  unde  facillime  m  minimis  encepha¬ 
li  vafis  obflru&io  &  inflammatio  fieri  poterunt.  Praeterea  dum  nimis  lm- 
petuofo  motu  febris  in  mortem  tendit  ,  (  vide  §.  $92*J  p-finnas  inflamma¬ 
tiones  in  vifceribus,  &  fubito  quidem  lethales  ,  metuendas  elle  conltitit.  .  Liti 
etiam  ,  dum  deponendo  materiam  febrilem  in  varia  corporis  loca  febns  in, 

alium  morbum  definit  (  vide  §.  593.  )  .  .  ..  .  . 

Verum  praeter  haec  obfervata  praeflea  teflantur  ,  natos  in  varus  ocis 


(  a?  )  Prorrhetic.  I ib.  I.  *ext.  ii,  Charter.  Tom.  VIU.  pag,  707. 

(  y  )  J P id.  text.  17,  pag.  yiz*  (  3  )  Lenis  affectis  Lifr.  V,  cap.  4* 

Charter.  Tom.  VII.  pag.  4S7. 
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corporis  dolores  inflammatorios  ?  cum  febre  acuta  ,  quandoque  abfque  bo- 
nis  (ignis  evanefcere  ,  &  dein  periculofiflima  metaftali  materiam  roorbolain 
verfus  cerebrum  derivari ,  ficque  phrenitidem  fymptomaticara  facere  .  No¬ 
tabile  exemptum  apud  Hippocratem  (a)  habetur  .  Calvo  enim  in  Larijfa  de¬ 
repente  femur  dextrum  doluit  ,  primo  jam  die  febris  acuta  ardens  adeiat  * 
Secundo  die  femoris  dolor  quidem  remifit  ,  verum  abfque  bonis  lignis  :  ^fe¬ 
bris  enim  intendebatur ,  non  dormiebat  aeger  ,  extrema  corporis  frigebant  &c« 
Tertio  die  femoris  dolor  ceflavit  ,  fed  mentis  alienatio  ,  &  multa  jacrario  ac- 
cefTerunt :  quarto  autem  die  circa  meridiem  celerrime  periit»  Similem  cafum 
vidi  in  muliere  ,  cui  oborta  febre  continua  acutiflimus  doioi  iinifiiam  furam 
occupabat  :  applicuerant  autem  lintea  fpiritu  vini  madida  parti  do*enti ,  & 
poA  bihorium  ,  dolore  furae  evanido  ,  delirabat  peflime  5  paulo  poft  convul- 
fa  periit  fecundo  morbi  die  *  Dictum  fuit  in  Commentariis  §  59So  homi¬ 
nibus  etiam  fanifilmis  ,  abfque  ulla  caufa  pcaegreffa ,  nafci  quandoque  febrim, 
per  quam  in  hac  illave  parte  corporis  excitatur  fubito  phlegmone  validifll- 
ma  ,  &  depolita  materia  illa  inflammatoria  definere  febrim  }  eventum  autein 
fimilium  morborum  pendere  imprimis  parte  affedta  ,  quam  per  febrim  de¬ 
polita  materia  occupat .  Verum  femd  fic  in  locum  quemdam  depolita  ma¬ 
teria  potefl  inde  exire  iterum  ,  &  ad  alias  partes  corporis  transferri  :  Sic  ery- 
fipdas  afcrintro  foras  verti ,  &  contra,  in  Commentariis  §.  724,  dictum  fuit. 
In  Anginae  hiAoria  patebit ,  levari  morbum  ,  dum  pedtus  &  collum  rubef- 
cunt  5  perniciem  certam  inflare  ,  dum  verfus  interiora  denuo  recurrit  ille  ru¬ 
bor  ,  uti  etiam  li  angina  in  pulmonem  vertitur  ,  ficut  Hippocrates  obferva- 
vit.  Idem  jam  in  plenritide  ,  peripneumonia  ,  fimilibufque  fieri  poterit ,  ut 
morbi  illi  abfque  bonis  lignis  levari  videantur  ,  dum  interim  mala  metaftafis 
cerebrum  afficit .  Memini  me  quandoque  talem  pleuntidis  epidemicae  fpe- 
ciem  vidi  fle  ,  cui  morbo  ,  nili  ab  initio  jam  balneis  pedum  ,  epifpaflicis  ,  litu 
corporis  erecto  &c.  profpiceretur  familiaris  erat  in  phrenitidem  primis  etiam 
diebus  mutatio  *  Imprimis  autem  illa  proclivitas  in  phrenitidem  obfervatur 
in  illis  morbis  ,  in  quibus  inflammatoria  quidern  difpofitio  manifefla  efl  ,  ta¬ 
men  non  adeo  pertinaciter  parti  cuidam  corpori  inhaeret  inflammatio ,  fed 
magis  quali  vaga  &  mobilis  materies  morbi  videtur  .  Huc  forte  pertinet 
dolor  lateris  non  pleuriticus  cum  levi  perturbatione  animi ,  cujus  Hippo - 
crates  (b)  meminic  ,  dicens :  cum  lateris  dolore  ,  non  tamen  pleuritico  9  '&* 
turbulentis  tenuibus  lenibus  (raparfJsiav  ivttUw)  hi  phrenitici  fiunt* 

Turbulenta  autem  illa  tenuia  lenia  fatis  apte  videntur  de  leni  perturbatione 
animi  intelligi  polle  .  Affinis  huic  fententiae  locus  etiam  alibi  apud  Hippo - 
cratem  (c)  habetur  :  Lateris  dolor  ,  ex  fputis  biliofis  ,  fi  abfque  ratione  eva*« 
nUerit ,  in  furorem,  aguntur .  Laterum  enim  dolores  ,  ut  pleuritici  vocari  poA 
fint ,  fatis  acuti  &  punclorii  e  fle,  debent ,  infpirationem  prohibentes  ,  una  cum 
tnfli  fere  perpetua  (vide  §.  875»)  ?  adeoque  non  repugnat  ,  laterum  dolorem  , 
cum  febre  etiam  ,  abfque  plenritide  efle  polle  .  Hinc  etiam  videtur  Hippo* 
TomJfd*  ^  cratets 


(  Epidem*  3.  aegrot. 7.  Gharter.  Toni»  IX.  pag»  £  P a 
(  b  )  Coacar.  Praenot.  N.  41  i«Charter.  Toni. VIII. pag.  S-76. 

C c )  Prorrhet  i  eorum  Libro  I»  Charter.  Toni»  VIII.  pag,  767»  &  Coae.  Praepot. 
\T.  41 S.  ibid.  pag.  $76, 
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crates  (  d) ,  dum  hybernos  morbos  recenfet ,  in  eodem  aphorifmo  &  pleuri- 
tides ,  &  lacerum  dolores  ,  enumerafle  .  Neque  cantum  in  lateribus  ,  fed  & 
in  aliis  corporis  locis  leviores  tales  dolores  inflammatorii  obfervantur  ,  cum 
maxima  propenfione  in  phrenitidem  fymptoma cieam  .  Sic  teftatur  Sydenha- 
mus  (e),  fe  febrim  quandam  epidemicam  obfervaffe  ,  in  qua  fanguis  venis 
edurus  pleuriticorum  fanguinem  haud  raro  aemulabatur,  atque  fub  primum 
morbi  infuitum  dolor  colium  &  fauces ,  fed  levior  quam  in  angina  ,  occupa¬ 
bat  :  tanta  autem  proclivitas  in  phrenefin  erat  in  hac  febre  ,  _  ut  quandoque 
fponte  fu  a  in  hac  tenderet ,  vel  faltem  a  regimine  paulo  calidiori,  jugi  in 
ledo  decubitu  ,  &  fimilibus  certiflime  phrenitis  accederet  .  Ubi  notandum 
eft  ,  quod  uti  in  priori  cafu  dolor  lateris  fed  non.  pleuriticus  aderat  ,  iic  cc 
hic  dolor  colli  &  faucium  ,  fed  levior  quam  in  angina  ,  obfervabatur . 

Confiderandum  autem  ,  quod  in  pleuricide  &  (imilibus  morbis  inflamma¬ 
toriis  ,  qui  liberam  refpirationem. impediunt ,  fanguis  per  pulmonem  diiiicul- 
ter  tranfire  poffit  ,  unde  cor  dextrum  fe  commode  evacuare  nequit ,  adeoque 
nec  venofus  fanguis  a  capite  rediens  in  (inum  dextrum  &  auriculam  potent 
propelli  }  unde  arteriis  pergentibus  fanguinem  verius  encephalon^ deterre  , 
dum  tamen  venae  eundem  fanguinem  reducere  nequeunt ,  omnia  va^a  (angui¬ 
nea  diflinta  manent ,  comprimuntur  reliqua  ,  adeoque  omnes  cerebri  functio¬ 
nes  turbantur  .  Haec  efl  altera  phrenitidis  fymptomaticae  ,  peflrmae  quidem 
oc  plerumque  cito  iethalis  ,  fpecies,  quae  a  morbis  inflammatoriis  aliarum 
partium  producitur :  verum  in  tali  cafu  phrenitis  abfque  metaitaii  materiae 
snorbofae  nafeitur  j  priores  enim  moidfi  manent ,  uti  facile  patet.  Diaphrag¬ 
matis  autem  inflammatio  omnium  fenilium  morborum  acutorum i,  qui  pme- 
nitidem  fymptomaticam  producere  folent  ,  peflima  efl  ,  uti  poi.ea  patebit  , 
quando  de  Paraphrenitide  peculiari  capitulo  dicetur  .  . 

Sequitur  jam  ut  confideremus  illa  figna  ,  quae  docent  ,  ahos  moroos  m 

phrenitidem  lymptomaticam  vergere  .  .  r  .  . 

Lingua  nigra  .  Defiqnat  enim  vel  defedum  tenuis  lymphae  langumis  ? 
vel  majora  vafa  ,  immeabili  fanguine  diflenta ,  vicina  minora  comprimere, 
unde  fiflulae  arteriofae  exhalantes ,  in  linguae  fu  per  fi  cie  pofitae  ,  exarelcunt 
&  gangraenofae  fiunt  .  Hinc  ex  lingua  nigra  ,  imprimis  fi  ficca  jimui  tuent  , 
peifima  humorum  conditio  praefagitur :  de  qua  re  videantur  illa,  quae  m 
Commentariis  §.  7^9.  dicha  funt  .  Atque  ideo  linguam  aiperam  &  ari¬ 
dam  inter  phrenitidis  figna  recenfuit  Hippocrates  ,  uti  ad  §.  702.  monitum 


Alvus  fuppreffa  ,  faeces  albae  .  Notum  efl  ,  per  alvum’  &  urinam  ex- 
pelli  de  corpore  illa  ,  quae  diutius  religa  nocerent,  dum.  ex  humoriDUs  la¬ 
nis,  ner  ipfam  circulationem  mutatis  &  acrioribus  redditis  ,  leparantur  talia 
faeculenta  ,  five  &  ex  ingeftis  nutrimentis  acUonesp  ventriculi  &  inteflmoriini 
paflis  refidnae  faeces  accumulantur ,  pariter  eliminandae.  In  morbis  autena 
acti t is  ,  ob  auctam  circulationis  velocitatem  ,  dum  olea  &  fales  (anguinis  a- 
criora  fiunt ,  (  vide  §.  100.  &  689.  )  &  bilis  imprimis  acrior  reddita  m  cor¬ 
ruptelam  tendit  ,  major  adhuc  nece  (litas  efl,  ut  illae  excretiones  maneant.  U- 


(  d)  Aphor.  a?.  Sed.  III.  Charter.  Tom,  IX.  pag.  11$. 

(«  )  la  Schedula  monitor,  de  novae  febris  ingrejfa  pag«  1  * 
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bi  ergo  alvus  (apprimitur  ,  vel  urina  retinetur  ,  manent  illa  in  corpore  ,  quae 
excerni  debebant  .  Idem  autem  obtinet  ,  fi  per  urinam  aut  alvum  excretio 
quidem  fiat ,  verum  in  excretis  non  adfint  illa  ,  quae  debebant  expelli  de 
corpore  $  uti  fit ,  dum  faeces  alvinae  albicant ,  urina  pallida  ,  decolor  8c  te¬ 
nuis  eft .  Novimus  enim  ,  tunc  retineri  in  corpore  acria  illa  ,  quae  par  has 
vias  exire  debebant  ;  atque  eadem  vel  fanguini  permifta  manere  ,  vel  inde  fe- 
creta  jam  &  in  inteftinis  vel  vefica  colle&a  haerere  ,  &  a  venis  bibulis  harum 
partium  reforberi  denuo  eadem  ,  pro  parte  faltem ,  &  fanguini  permifceri . 
Verum  acriora  talia  ,  dum  cum  fanguini  moventur  tenerrimis  imprimis  va- 
fis  nocebunt  ,  unde  fere  femper  tunc  cerebri  fun&ionum  laefio  fequitur  ,  uti 
patet  in  illis»  qui  perfera  ifchnria  moriuntur  •  Vix  enim  obfervatur  infignis 
quaedam  humorum  degeneratio ,  quin  fimul  functionum  encephali  turbatio 
appareat .  Dum  in  pallidis  virginibus  loco  boni  fanguinis  crudus  humor  per 
vafa  fluit ,  vertigines  ,  aurium  tinnitus  ,  motuum  mufcularium  tarditas,  cor¬ 
dis  palpitationes  ,  lyncopae  &c.  toties  obfervantur .  In  fcorbuto ,  podagra 
retropulfa  ,  &  plurimis  aliis  morbis ,  fimilia  apparent  .  Imo  adeo  facile  irri¬ 
tabilis  eft  encephali  fabrica  ,  ut  alterius  fani  animalis  fanguis  ,  venis  humanis 
receptus  ,  per  vafa  encephali  impune  fluere  nequeat .  Memoriae  enim  prodi¬ 
dit  Dionyfius  (f)9  dum  fanguinis  tranfufionem  ex  vitulo  in  venas  humanas 
tentaflent  temerario  anfu  quidam,  miferos  homines  ,  in  quibus  haec  experi¬ 
menta  iaftituta  fuerant ,  infanivilfe  paulo  pofl  ,  &  furibundos  expiraffe.  Pa¬ 
tet  ergo  ,  ubi  retinentur  excernenda  ,  vel  excreta  non  continent  illa  ,  quae 
expelli  de  corpore  debebant ,  juflum  in  morbis  acutis  elfe  phrenitidis  metum  , 
Hinc  alvus  intercepta  damnabatur  in  febricitantibus  ab  Hippocrate  ( g)  t 
&:  alibi  (h)  inter  opiftnotoni  futuri  figna  fuppreeflam  alvum  numerat  .  Galenus 
(i)  quidem  in  Commentariis  hujus  loci  notat  ,  alvum  interceptam  non  eflfe 
proprium  aflfe&ionis  cerebri  fignum  ,  interim  tamen  fatetur  ,  illam  intercepta 
alvo  augeri  &  deteriorem  reddi .  Quod  St  confirmatur  in  Concis  Praenotioni- 
b us  (  ^  )  »  ubi  fic  habetur  :  Qju  in  febribus  eocfudant  $  capite  dolentes  9  alvo 
fupprefa  ,  ‘convulji fiunt « 

Albae  autem  faeces  fi  per  alvum  exeant ,  novimus  bilem  ,  quibus  faeces 
alvinae  tingi  folent ,  retineri  *  adeoque  per  febrim' ipfam  acriorem  fieri  ,  fol- 
vi  ,  putrefcere  ,  fanguini  mifceri  $  unde  iterum  eadem  mala  exfpe&anda  funt. 
Hinc  alba  alvi  excrementa  damnavit  Hippocrates  £  /)  ,  &  quidem  fpeciatim 
in  phreniticis  (  m  )  $  quibus  fimilia  phiribus  aliis  in  locis  inveniuntur  ( n  )  . 

Ubi  autem,  obftru&o  duclu  communi  vel  cyflico  ,  bilis  exitus  in  intefti- 
na  impeditur  ,  difficilis  quidem  morbus  efl,  &  faeces  alvinae  albefcunt  faepius, 
interinp  tamen  non  femper  lethale  fignum  eft  5  cum  refoluto  hoc  obflaculo 
turabilis  talis  morbus  fit$  uti  poftea  in  Capitulo  de  Hepatitide  Iftero  multi « 

Y  2  pUci 

(/)  Operat,  fle  Chirurg.  8.  flemonflrat.  pag.  498. 

{g  )  De  Morbis  Lib.I.  cap.4.Gharter.  Tom.  VII.  pag.  737. 

(  b  )  ProrrheticrLib.  f.  Charter.  Tom.  VIII*  pag. 

(  z  )  Ibidem. 

(  k  )  N.i??.  Ibidem  pag.  860. 

(i  )  In  Prognoflic.  Charter,  Tom.  VIII.  pag.  6*9. 

(w)  Prorrheticor.  Lib.  I.  text.  13.  ibifl.  pag.  708. 

(  n  )  Ibid.  pag.736.  6i  in  Coacis  praenot.  N.  6cz,  6oG*  pag.SSS.SSp* 
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plici  dicetur  .  Longe  pejus  inde  praefagium  habetur  ,  fi  abfque  i&eri  fignis 

faeces  albae  fuerint . 

lirina  retenta,  urina  pallida,  decolor,  tenuis..  Cum  naturaliter  fre- 
quentior  fit  urinae  excretio  ,  quam  alvi  ,  hinc  etiam  longe  periculofior  urinae 
retentio  diuturna  .  Omnium  autem  maxime  in  morbis  acutis  ,  quia  Cales  & 
olea  fanguinis  ,  auflfca  circulationis  velocitate  acriora  reddita  ,  per  hanc  viam 
elui  debent  ,  quod  nifi  fiat ,  pefiima  quaevis  metuenda  effle  fatis  patet.  Hinc 
urinarum  in  morbis  acutis  interceptiones  peiTimas  effe  dixit  Hippocrates  (  o  )  : 
&  alio  in  loco  (p)  ,  veficam  interceptam  tum  alias  ,  tum  cum  capitis  dolore  , 
convulfivum  quid  habere  ,  monuit .  Cum  autem,  bile  in  fanguinem  regrefia, 
urina  coloratior  eflfe  foleat ,  ficque  per  urinam  illud  biliofum  fanguini  miAum 
eluatur  ,  uti  in  i&ericis  ,  &  aliis  morbis  biliofis  ,  obfervatur  $  li  in  tali  cafu 
urina  intercepta  fuerit  ,  fummum  aderit  periculum ,  cum  per  ipfam  circula¬ 
tionem  in  majorem  acrimoniam  tendat  omni  momento  bilis  fanguini  permlfla  . 
Unde  patet  ratio,  quare  Hippocrates  (g)  dixerit :  In  bilkfis  urinae  interceptio 
brevi  occidit  . 

;  Ubi  vero  urina  quidem  non  intercipitur  ,  verum  pallida,  decolor,  &  tenuis, 
prodit ,  eadem  mala  exfpecbmda  fgnt  ,  quia  pariter  retinetur  illud  in  corpore, 
quod  excerni  debebat  .  Majorem,  enim  attritum  fluidorum  ad  fe  mutuo  &  ad 
vafa  intenfiorem  urinae  colorem  fequi,  atque  inde  calorem  internum  eognofci, 
in  Commentariis  §.  673.  probatum  fuit  :  &  vel  in  fanis  hominibus  ,  .pofl  va¬ 
lida  corporis  exercitia  ,  intenfior  urinae^color  apparet.  Fatet  ergo  ratio,  qua- 
3*e  in  morbis  acutis  tam  infaufli  ominis  fit  urina  pallida  &  decolor  .  Unde  in¬ 
ter  phrenitidis  inflantis  figna  ab  Hippocrate  recenfetur  (r)  ,  Videantur  &  ilia, 
'quae  in  Commentariis  712.  de. tali  urina  didla  fuerunt .  ^ 

Urina  cum  fufpenfo  nigro  .  Et  haec  urina  in  locis  modo  citatis  pro 
phrenitidis  futurae  figno  ab  Hippocrate  habita  fuit ,  &  generaliter  nubeculae 
siigrae- urinis  innatantes  ab  eodem  damnatae  fuerunt  (  J) .  Incipientem  enim 
humorum  negrofin  defignant,  uti  alia  occafione  in  Commentariis  §.741.  dicluni 
fuit  j  ubi  plura  de  hac  re  habentur  . 

-  .  Quando  nempe  non  fitiunt  aegri  ,  licet  validae  fitis  caufae  adfint 

in  corpore  ;  defignat  ergo  hoc  fymptoma  turbari  jamfienforium  commune  , 
neque  amplius  affici  ab  iliis ,  quae  antea  fitim  faciebant .  Videantur,  quae  ad 
§.637,  didfla  fuerunt  }  uti  etiam  illa  ,  quae  in  Commentariis  §.  739.  de  fici 
inexplebili ,  fuhito  fnblata  in  febre  ardetite,  habentur,  libi  enim  fitis  minui¬ 
tur  ,  dum  fimul  linguae  major  humiditas  &  alia  bona  figna  docent  ,  morbum 
decrefcere  ,  optimum  lignum  efi  . 

Ferocitas  ,  rubor  ,  vigiliae  ,  figna  inflantis  inflammationis  in  capite  . 
Omnia  enim  haec  denotant ,  phrenitidis  caufam  jam  ad  effle  in  capite  ,  vel  bre- 
yi  adfuturam  :  oc  cie  fingulis  dichini  fuit  in  priore  hujus  paragraphi  feci ione  . 

§.773.  Utra- 

(0  Prorrhet.  lib.  I.  Ghartef.  Tom.  VIII. pag.  534.  00  Ihld.  pag.  7$6. 

(q)  Coae.  Praenoe.  N.  $-9?..  $bid/pag-  s$7*  0*j  Prorrhetlc.  Lib,  i.  texr.  4,  ibid. 

pag.  <$99.  &  Coae.  Praenot.  N.9  Si.  ibid.  pag.SSd.  (f)  In  PiognoiiicXharter. 

Tom.  VIII.  pag.  6$ 4. 
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§.  773.  T  TTraque  (772.)  ubi  praefens  eft ,  haec  habet  fympto- 

mata.  1.  Idearum  fenfilium  depravationem,  ut  & 
fcnfuum  internorum  ,  &  rationis ,  &  affectuum.  2.  ferocitatem  au¬ 
ctam  &  efferam,  inquietem,  vel  faepe  fomnos  turbulentos.  3,pul- 
lum  durum  ,  rdpirationem  raram  ,  &  magnam.  4.  faciem  plerum¬ 
que  rubram  valde,  vtiltuofam ,  adfpectu  horrendam  %  oculos  pro¬ 
tuberantes,  trucefque  ,  ftillicidium  narium  8 


Sive  jam  cerebrum  primario  affectum  phrenltidem  produxerit  ,  live  malum 
aliunde  in  cerebrum  delatum  idem  fecerit  ,  illo  tempore  ,  dum  morbofa  talis 
caufa  cerebrum  afficit ,  obfervantur  quaedam  mutationes  ,  &  praecipue  Iu  il¬ 
lis  fundionibus  ,  quas  a  cerebro  pendere  novimus  (vocantur  Symptomata),  ex 
quibus  diagnolis  praefentis  hujus  morbi  habetur  .  Talia  autem  funt  fequentia 

1.  Patuit  exiliis,  quae  alia  occaiione  in  Commentariis  §.700.  ,  quando 
de  delirio  febrili  agebatur  ,  dicla  fuerunt ,  ab  interna  cerebri  diipoiitione  ex¬ 
citari  poffe  ideas  in  nobis,  quae  non  refpondent  caulis  externis  in  fenfuum 
organa  agentibus  ,  atque  ideas  illas  lic  ffltas  ,  pro  magis  minufve  valida  mu¬ 
tatione  feniorii  communis  ,  divertas  effe  ,  ita  ut  vel  facile  delebiles  fint,  &  ra¬ 
tiocinio  corrigi  poffint  5  vel  contra  tam  fortiter  afficiant  delirantes  ,  ut  h r- 
raifiime  libi  perfuafum  habeant  aegri  ,  extra  fe  tales  caufas  exiffere  ,  quae  in 
fenfuum  organa  agentes  olim  fimiles  ideas  produxerant  ,  unde  &  tunc  judi¬ 
cium  ,  animi  affectus  ,  &  corporis  violentiffimi  faepe  motus  ,  ideas  tales ,  ab 
interna  cerebri  difpofitione  excitatas,  comitantur ;  atque  hinc  varii  gradus  de¬ 
lirii  febrilis  deducti  &  explicati  fuerunt .  Cum  autem  probatum  fuerit  ad 
§.701.,  cerebri  rneduiioli  morbofatn  affectionem  In  delirio  adeffe  ,  illamque  ab 
obffrubtione  quacunque  ,  impedito  influxu  ,  transfluxu,  effluxa  per  cerebrum, 
violentiori  humorum  motu  &c.  fieri  poffe  ;  fatis  patet,  illa  ,  quae  ibidem  didta 
fuerunt  ,  etiam  in  phrenitide  obtinere  ,  cum  in  utraque  fpecie  ,  vera  nempe 
&  fymptomatica  ,  humorum  per  vafa  cerebri  motus  adeo  turbetur  ,  ob  in¬ 
flammationem  meningum  8c  quandoque  corticis  iplius  cerebri ,  Sc  febrim  a- 
cutarn  continuam.  Omnia  ergo  ,  quae  de  idearum  depravatione  ,  judicio  inde 
fequenti ,  imaginatione  laefa  &c.  in  delirio  febrili  dista  fuerunt ,  huc  etiam 
pertinent  . 

Cum  autem  leviffima  mutatio  illius  organi  corporei,  unde  humanitas  noffra 
pendet  >  fufficere  poilit  ,  ut  abfque  ulla  caufa  externa  nafcantur  ideae  ,  live 
novae  omnino  ,  five  fimiles  Illis ,  quae  antea  a  caulis  externis  in  feniutim  or¬ 
gana  agentibus  excitatae  fuerant ,  facile  apparet ,  quantopere  haec  omnia  tur¬ 
bari  debeant ,  clum  inflammatio  interna  capitis  oblidet.  Adeo  mirabilis  igna¬ 
ris  hominibus  apparuit  quandoque  ideo  ille  morbus  ,  ut  daemonum  praedi  glis 
potius  ,  quam  naturalibus  caulis  ,  adfcriptus  fuerit.  Sic  memorat  T ournefor* 
tius  (t)  in  Graecia ,  limulae  delirant  aegri,  nullum  amplius  a  Medicis  au¬ 
xilium  peti ,  fed  exorcifmis  aegros  nocles  diefque  fatigari  :  li  vero  aegri  hoc 
morbo  pereant ,  prohibent ,  ne  fepuitura  cadaveris  patriis  ceremoniis  peraga¬ 
tur 


(  t  )  Voyage  da  Levant.  Lettre  IV.  pag.  66, 
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tur  quia  follicet  aegri  non  fatis  animofe  diabolo  reftiterant  *  Quamvis  au¬ 
tem  in  phrenitide  ,  turbato  fenforio  communi ,  innumerae  &  diverfiflimae  in¬ 
ter  fe  poflint  fieri  cogitationum  mutationes  ,  frequentiflime  tamen  contingit  , 
ut  conTuetas  artes  vel  opificia  peragere  tentent  aegri  abfque  nlia  intermiffio- 
Ae  s  vel  fi  paulo  ante  morbum  ingruentem  aliquid  ipfis  contigerit  quod  va¬ 
lide  mentem  affecerit ,  illius  memoria  renovatur  continuo  .  Quptidranae  in 
praxi  obfervationes  hoc  docent ,  &  Abderitarum  integram  civitatem  affli¬ 
gens  morbus  infigne  hujus  rei  teftimonium  exhibet  •  Narrat  enim  Trucia-* 
7iu$  (u)  ,  celebrem  tragoedum  Archelaum  media  aeftate  ,  magno  fub  aefiu  , 
coram  Abderitis  Andromedae  fabulam  egifle ,  multofque  rediilfe  ex  theatro 
febricitantes  ,  imopoftea  omnes  in  tota  civitate  febre  correptos  fuiffe&  con¬ 
tinua  ,  &  a  primo  ftatim  die  valida  .  Circaffeptimum  autem  diem  quibufdam 
largam  narium  haemorrhagiam  ,  aliis  copiofum  fudorem  ,  febrim  folviffe  . 
Ridicula  autem  perturbatio  horum  aegrotantium  mentes^  obfidebat ,  omnes 
quippe  tragoediam  agebant  ,  jambos  recitabant ,  &  imprimis  Euripidis  An¬ 
dromedam  flebiliter  canebant  .  Patet  autem  ex  caufis  hunc  morbum  praegref- 
fis ,  &  ipfa  morbi  hiftoria  ,  vera  phrenitide  laboraffe  Abderitas  ,  Ec  tragoediae 
memoriam  9  quam  tanto  cum  oblectamento  audiverant ,  per  morbum  reno¬ 
vatam  toto  morbi  tempore  manhffe  7  atque  una  cum  morbo  receffiffe  •  ^Septi¬ 
mo  enim  die  morbum  folutum  fuiffe  notat  l^ucianus  ,  totamque  civitatem 

feptimanis  tragoedis  plenam  fuiffe*  _  _ 

2.  Perpetuum  delirium  Phrenitidem  comitari  ,  §.  77 dictum  fuit  :  fimul 
autem  monitum  fuit  tunc  ,  illud  faepe  ,  non  femper  tamen  ,  ferox  elle  .  Fe¬ 
rocitas  enim  tunc  adefle  dicitur  ,  quando  aegri  delirantes  fibi  aliifve  nocere 
tentant  .  Pro  variis  autem  animi  affedibus  ideas ,  ex  interna  Ec  morbofa  fen- 
forii  communis  mutatione  natas  ,  comitantibus ,  haec  ferocitas  adefif  vel  non. 
Sic  enim  ridiculam  potius  quam  ferox  erat  Abderitarum  delirium  :  Ec  in  le- 
thali  Phrenitide  quandoque  aegri  floccos  carpunt ,  feflucas  de  pariete  avellunt 
taciti  faepe  ,  vel  admodum  tranquille  delirantes  ,  uti  antea  in  Delirii  Febrilis 
hiftoria  didum  fuit .  Interim  tamen  femper  magna  cautela  adhibenda  eft  , 
quia  &  tacita  illa  Et  tranquilla  phreniticorum  deliria  fubito  quandoque  in  im¬ 
manem  furorem  mutantur  .  Sic  memini  ,  hortulanum  tertia  die  phrenitidis 
verae  ,  in  qua  tacite  tantum  delirabat  &  floccos  carpebat  ,  uno  momento  le¬ 
do  exiliiffe  ,  Ec  celerrimo  curfu  adfcendiffe  in  fuperiorem  domus  partem  ,  de- 
que  feneflra  praecipitem  fe  dediffet  mifer  ,  nifi  uxor  advolans  retinuiffetj  dum- 
que  illa  cum  marito  ludatur ,  Et  vicinos  in  auxilium  vocat  ,  convellitur 
aeger  ,  Et  moritur  fubito  . 

Curh  autem  pervigilium  (vide  §.708.)  leviffimae  inflammationis  cerebri 
prima  initia  pro  fua  caufa  plerumque  habeat  ,  atque  auda  hac  caufa  in  coma 
faepe  mutetur  5  patet  facile  ratio  ,  quare  inquies,  vei  Ec  fomni  turbulenti, 
phrenitidem  toties  comitentur  . 

3.  Enumerantur  illa  ,  quae  in  vitalibus  fundionibus  mutata  in  hoc  mor¬ 
bo  apparent .  Pulfus  autem  durus  fere  in  omnibus  morbis  inflammatoriis 
febrem  acutam  continuam  comitem  habentibus  ,  obfervatur .  Denotat  au¬ 
tem  ,  cruorem  denfum  valde  Ec  compadum  effe  ,  Ec  arteriarum  fines  capilla¬ 
res 


(  u  )  Tom.I.  in  Capitulo  'i  Quomodo  biftorU  Jit  covftribenda,  pag.6? 7. 
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res  inflammatoria  tenacitate  ob&ructas  (x) .  Unde  k  durum  &  ntrvofum  phre¬ 
niticorum  pulfum  eflfe  monuit  Galenus  (y  ) .  Simul  etiam  ibidem  notat,  plu¬ 
rimas  varietates  in  phreniticorum  pubibus  obfervari ,  quandoque  enim  tre¬ 
muli  ,  undoii  ,  inaequales  apparent  .  Hoc  autem  imprimis  obtinere  videtur, 
morbo  jam  adulto,  k  praecipue  fi&:  cerebellum  ipfum  incipiat  affici  ,  tunc 
enim  vitales  functiones  turbari  debere  nolimus . 

Cum  autem  cerebellum  ab  iifdem  vafis  ac  cerebrum  fuos  accipiat  humores, 
k  iifdem  tegatur  membranis ,  vix  fieri  poterit ,  validam  inflammationem  in¬ 
terna  capitis  diu  occupare  ,  quin  k  illud  (imul  afficiatur  :  Unde  Galenus  in 
loco  ftatim  citato  notiivit,  phreniticorum  pulfum  raro  magnum  efie ,  fed. 
faepius  parvum  .  Sed  k  ob  hanc  caufam  videtur  k  in  refpiratione  obfervari 
mutatio  in  phreniticis  :  diu  enim  manent  ,  antequam  aerem  hauriant ,  fed 
tunc  valide  infpirant ,  k  exfpirant  ,  atque  iterum  longo  tempore  morantur  , 
antequam  de  novo  refpirent  .  Haec  efl  illa  refphatio  ,  quam  magnam  k 
longo  temporis  intervallo  faciam  ( dvcmvtd^syov  $  h xp°'v*  ) 
vocat  Hippocrates  (z)  ,  k  delirium  portendere  monet  ,  qualem  etiam  notat 
adfuifle  in  Phihfco  (a)  ,  qui  deliravit  cum  febre  acuta  continua  ,  k  Texta  die 
periit  $  uti  k  in  Dealcis  uxore  ,  quae  phrenitica  mortua  efl  (b)  . 

4.  Omnia  enim  haec  figna  notant  ,  fanguinem  majori  copia  k  impetu  ver¬ 
ius  caput  tendere  ,  Praeterea,  dum  inflammatio  capitis  interiora  occupit , 
liber  {anguinis  tranfitus  per  vafa  impeditur  r  adeoque  fanguis  ,  per  carotides 
pulfus  ,  majori  copia  per  externos  illarum  ramos  diflribuetur  \  unde  facies  va¬ 
fis  fanguineis  didentis  turgebit  magis  &  rubebit,  &  quidem  tanto  magis  ,  quo 
difficilior  fuerit  per  vafa  encephali  humorum  tranfitus  .  Patet  hoc  evidentif- 
fime  in  apoplecticis ,  qui  turgidam  k  rubram  faciem  habent  ad  mortem  ufque, 
etiam  in  tali  cafu  ,  quando  a  lenta  k  frigida  caufa  morbus  originem  duxit . 
Patet  hinc  ratio  ,  operare  Hippocrates  (c)  probum  faciei  colorem,  k  torvum 
illum  vultum  (  -npocrwnov  hlnv  artivtipunov  )  in  aegris  damnaverit ,  imprimis 
In  acutis  morbis  (d) .  Fervidiflima  percitus  ira  homo  talem  vultum  habet 
(vide  Commentaria  §.  104.) ;  k  aegri  fic  affe£U  paulo  pofl  fumma  faepe  cum 
ferocia  infaniunt  .  Stillicidium  autem  .  narium  denotat  pariter  ,  fic  urgeri 
impetu  k  copia  fanguinis  vafa  ,  ut  folvi  incipiant  k  fanguinem  .  dimittere  5 
fed  irrito  tamen  conatu  ,  quod  plerumque  ob  fanguinem  immeabilem  vafis  in¬ 
farctum  fit  ,  qui  ilico  concrefcens  viam  obturat .  Larga  autem  haemorrha¬ 
gia  phrenitis  praefens  optime  fojvitur  ,  k  in  morbis  acutis  futura  faepe  prae¬ 
cavetur  *  uti  poftea  ad  §.  779.  dicetur  .  Videantur  k  illa  ,  quae  in  Commen¬ 
tariis  §.  741.  de  haere  habentur® 
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(  b  )’  tpidem.  3.  aegros.  if.  Charter.  Tortr.IX.  pag.po^. 

(  c  )  Prorrhetic.  Lib.T.Charter.  T om.  VIII.  pag,  731« 

(  d  )  Coae.  Praenot*  Nam. z  2  4.  ibici,  pag.864. 
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§•  774- 


phrenitis:  f-774* 

Rognofis  hi  (ce  fere  defcribitur . 

Phrenitis  vera  3° ,  4°  >  7°que  die  necat ,  raro  hunc 

tranfgreditur . 


PericulollfTimum  hunc  morbum  effe  ,  nemo  dubitat  5  fed  &  faepe  cito  letha- 
Jem  nifi  fubito  efficaciflimis  remediis  fuccurratur. .  Pro  vano  autem  impetu, 
&  diverfa  partis  affe&ie  indole  ,  citius  vel  ferius  m  mortem  tendunt  morbu 
Cum  autem  phrenitis  vera  ,  quae  cerebrum  primario  afFe<ftum  cum  ftbr-  acu- 
ta  continua  ponit  (vide  §.771.) ,  tenerrimam  &  facdlune  deftruendam  co  po 
•  mrrem  occuoet  .  fatis  patet,  quare  raro  feptimum  diem  tranlgreiuatur  . 
In  phrenitide  vero  fymptomatica  diutius  faepe  morbus  trahitur  , ,  quia  prius 
malum  in  alio  loco  corporis  haeret ,  antequam  ad  cerebrum  deferatur  .  Con 
firmant  hanc  prognofin  Hippocratis  obfervata .  Vhilifcut.j),  quem  te.  t  a 
morbi  die  delinum  cum  febre  acuta  corripuit  narium  ^hc,Ennupofe  ha- 
buit,  &  refpirationem  magnam  &  raram  (pnremtidis  fignaj ,  fexta  morbi 
reriit  Philifles  (  f)  ,  cui  diuturno  tempore  caput  doluerat  ,  ex  potibus 
febre  continua  correptus ,  &  ,  poft  doloris  augmentum  in  capite  ,  fecundo  die 
circa  meridiem  vehementer  infanivit ,  quarto  die  jam  convulfus  ,  quHuo  d  e 
periit  mane  .  Sic  &  aliam  mulierem  phreniticam  feptima  die  psruffe  memo¬ 
rat  (g) :  &  aegrotum  ,  qui  primo  morbi  die  jam  phreniticus  /uerat ,  'Eiarto 
obii*  notat  (6) .  Galenus  (i)  autem  in  Commentariis  fius  m  hunc  gm 
modo  dictam  prognofin  confirmat  ,  omnes  nempe  ab  initio  moroi  phren  t  co 
aemos  intra  feptimum  diem  mortuos  e(l'e  ,  perpaucos  hunc  terminum  fuperaf- 
fe^  Mirabatur  autem  maxime  ,  optima  famtate  hactenus  nuentes  ho  ines 
adeo  fubito  invadere  hunc  morbum  ,  tam  cito  lethalem  :  fuit  autem  in  dU 
opinione  ,  quod  in  tali  cafu  vitiofus  in  corpore  humor  coacervatus  fuerit ,  e 

neno  lethali  ajfimilis  ,  in  corporibus  vicinis  paulatim  aLqui  , 
quando  vitio  iam  aliquo  modo  opportuna  erant ,  humorque  ipfi  , 

,  lethale  fubito  apparuit  fymptoma  Tenernma^  encephah  fa¬ 
bricam  vafculofam  cum  hodie  cognofcamus  ,  facilis  ratio  p*tet : , ,  qua  e 
cito  in  perniciem  vergat  hic  morbus  ,  licet  nullus  malignus  &  deleter  . 

rnor  in 

In  Phrenitide  vero  fymptomatica  diutius  quandoque  morbus  protramtur  . 
Sic  enim  Apollonius  (i),  febre  decumbens  cum  hypochondrii  dextri  tumore 
doiente  ,  poftea  phreniticus  ,  periit  mgefima  quarta  die  .  Ita  et  *  ■  - 

gemellas  laboriofo  partu  enixa  ,  nec  bene  purgata  ,  decimo  fepuino  du, ph 
nitide  mortua  eft  (J)  .  liti  etiam  adolefcens  ex  potu  &  Venere  muka  decum¬ 
bens  die  vigefimo  quarto  obiit  phreniticus  (m)  .  Verum  ex  horum  a»» 
torum  morbis  defcriptis  apparet ,  alias  corporis  partes  prius  a  ,.s  k.  ? 
atque  inde  ad  cerebrum  delatum  fuiffe  malum?  vel  laltem  pv-r  fe 


(e  )  Fpidemic.i. aegret. i.Charter.Tom. IX»  (f)  t*  *' *rn^  .* 

-4.  Ibici,  pag.a?».  (g)  ibidem  aegrot.i  i.pag.a^o.  1%)  Ibldem  at^.  ' 
poft  tempe  Ratem  pag.z9$.  (?)  Ibidem.  (  •>’  ;  ioul.  aegrot.i  3.  pag.3^7* 

(/)  lbid.aegrot.14.  pag^oS.  (m)  Ibid.aegrot.i 6*  pag»3  io. 
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quot  dierum  fpatio  praegredhm  ,  liquldiflimis  didipatis.,  refiduum  fangulnem 
fic  infpifiatum  faifTa  (vide  §.  587.)  ,  ut  in  minimis  encephali  vafis  immeabl- 
lis  haerere  potuerit  . 

Ipfam  tamen  fymptomaticam  phrenitidem  fatis  cito  lethalem  quandoque 
ede  ,  docet  Calvi  in  Larifla  hilloria  {n)  5  cui  femur  dextrum  derepente  do- 
luit,  cum  febre  acuta  ardente  5  tertio  autem  die  femoris  dolor  cedavit  ,  fed 
mentis  alienatio  accedit ,  cum  multa  ja&atione  ,  Se  quarto  die  circa  meridiem 
..celerrime  periit  .  * 

Tumque  ,  fi  /aeva  fuerit ,  faepe  in  Maniam  abit . 

_y  v,-  ’  ,  '  1  V  > 

Continuum  abfque  febre  delirium  maniam  vocari  ab  omnibus  hominibus 
Galenus  (  0  )  alferit  ,  &  per  folam  febrim  comitantem  phrenitidem  a  mania 
diftingui'(/>)  monet.  Si  ergo  in  phreniticis  febris  cedet,  maniaci  vocabun- 
tur  .  Didum  fuit  alia  occafione  in  Commentariis  §.  593. ,  febres  in  alios 
morbos  delinere  ,  dum  materia  febrilis  in  loca  quaedam  corporis  deponitur  , 
&  pro  varietate  partis ,  quam  haec  materia  occupat ,  diverfidimos  morbo? 
nalci  polTe :  fimul  ibidem  notatum  fuit ,  in  fanidimis  quandoque  hominibus 
febrim  nafci ,  &  paulo  pod  in  partem  quandam  corporis  depolita  materia  ex¬ 
citaro.  phlegmonem  vel  &  eryfipelas  ,  delinente  ihco  febre  ,  podquatn  haec 
depolitio  fada  fuit .  In  anginis  frequentiffime  hoc  obfervatur  ,  quod  poli  le¬ 
vem  febriculam*,  uno  alterove  die 


gentem  ,  tumeant  &  doleant  fauces  in¬ 


flammatae  ,  fu  blat  a  febre.  Monitum  autem  tunc  fuit,  totam  curae 

felicitatem  in  fimilibus  morbis  pendere  praecipue  a  loco  affecbo  .  Si  ergo  in 
cerebri  meningibus  fimilis  inflammatio  nafceretur  ,  ceffante  febre  ,  dum  icr 
has  partes  depolitio  fida  fuit ,  delirarent  tales  aegri  psfiime  ,  fed  abfque  fe¬ 
bri  ,  adcbque  forent  maniaci .  Tales  cafus  vtdiffe  me  probe  memini  ,  ubi  in  . 
febre  non  adeo  valida  inciperent  leviter  delipere  aegri ,  8c  paulo  pod  ,  febre 
cedante  penitus,  immaniter 'furebant  per  plures  faepe  dies  ,  imo  &  feptima- 
nas  ,  fic  ut  vinculis  coerceri  debuerint ,  ne  libi  vel  aliis  nocerent .  Illa  au¬ 
tem  ,  quae  accuratidimus  in  morbis  obfervandis  Sydenhamus  notavit ,  hanc 
rem  pulchre  confirmant .  Dum  enim  novam  febris  fpecrem  defcribit  (q)  9 
inter  alia  monet  9  fanguinem  venae  fedione  edndum  pleuriticorum  fanguini 
in  his  aegris  finailem  fuide  j  quandoque  collum  Sc  fauces  dolorem ,  fed  le¬ 
viorem  quam  in  angina ,  occupalfe  ,  aliquando  vero  fuccedide  eruptiones  cu¬ 
taneas  ,  morbillis  non  multum  diffimiles  ,  nili  quod  ruberent  magis ,  neque 
defquammaretur  epidermis  ,  'dum  recederent  .  Imprimis  autem  notat ,  maxi¬ 
me  in  phrenitidem  proclivem  fuide  hunc  morbum  ,  &  caput  petiide  j  atque 
ubi  jam  caput  occupavit  febris  *  &  phrenefis  femel  invaluit  ,  nulla  reflare  fe¬ 
bris  indicia  *  ni  fi  quod  pulfus  nunc  citatior  ejt  >  nunc  tardior  .  Idem  autem 
fiebat  ,  dum  coma  huic  febri  fuperveniebat  ;  praeter  enim  linguae  albedinem 
nulla  aderant  febris  figna ,  atque  aegri  perfe&iffima  apurexia  frni  videban¬ 
tur  (  r  ) .  Patet  ergo  ex  his  omnibus  9  phrenitidem  in  maniam  abire  quan-  * 
TomAF.  Z  doque  , 

(n)  Ibid.  aegrot.  ?.  pag.  zpS.  (  0  )  Commentar,  io  f.  Lib,  Prorrhetic. 

Charier.  Tom.  Vlif.  pav.  693.  f  p  )  Commentar.  3.  in  Lib.  IIT.  Kpidem, 

Charter.  Totr.  IX,  pag.  176.  (q)  In  Schedula  monitoria  de  novae 

febris  mgre&u  pag.  6$  1.  (r  )  Ibid,  pag*  66 0. 
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doque  ,  fed  tamen  in  fimiiibus  morbis,  cum  ceffet  Impetus  febrilis  ,  atque 
levior  tantum  inflammatio  vel  lene  eryiipelas  capitis  interiora  ohfideat  ,  iae- 
piflime  evadunt  aegifl  ,  &  poftea  integre  reftituuntur  ,  modo  pofl  evacuatio¬ 
nes  generales  per  venae  fecSVonem  &  purgationem  facias  tota  res  naturae  8z 
tempori  committatur,  uti  Sydenhamus  [f )  optime  monuit .  Levis  inflam¬ 
matio  cutanea  in  eadem  febre  obfervata  ,  fimilis  probabiliter  illi ,  quae  in  eo¬ 
dem  morbo  caput  oblidebat  ,  fponte  Lia  ablque  ulla  defqiiammatione  cedebat. 

Verum  longe  pejor  mania  ,  tota  faepe  vita  incurabilis ,  faevam  phrenitidem 
quandoque  fequitur  ;  Ex  hadlenus  di&is  patuit ,  &  poflea  §,  776.  ulterius 
demonftrabitur  ,  phrenitidis  caufam  proximam  efte  inflammatione  n  menin¬ 
gum  cerebri  j  imo  &  in  ipfa  corticali  fubftantia  hujus  vifceris  manifefla  inflam¬ 
mationis  Lgna  quandoque  deprehenfa  fuerunt  :  ab  infarctis  autem  yafis ,  6C 
diflentis  humore  immeabili ,  vicipa  vafa  minora  comprimuntur  ,  per  libera  ad¬ 
huc  vafa  celerius  moventur  humores  ,  ficque  turbatur  aequabilis  &  placidus 
liquidorum  per  vafa  encephali  motus  ,  a  quo  fenfuum  internorum  &  exter¬ 
norum  functiones  ,  &  motuum  arbitrariorum  exercitatio  ,  pendent  .  Ubi  pu¬ 
tem  valida  febris  pergit  urgere  humores  in  loca  haec  obftructa  ,  tenerrima 
hujus  vifceris  fabrica  deftruitur  brevi ,  &  paucis  diebus  moriuntur  tales  ae¬ 
gri  ^  uti  paulo  ante  vidimus  .  Si  vero  per  artem  ,  vel  &  fponte  fu  a  ,  minua¬ 
tur  febris  ,  vel  8c  ceffet  integre  ,  faepe  tamen  nondum  redit  ideo  integritas 
parti  huic  inflammatae  ,  nili  fenfim  folvatur  illud ,  quod  valis  impaclum  hae¬ 
ret  immeabile  .  Verum  tenerrima  vafa  .encephali  fi  per  horrorem  loci  {  vide 
§.  118.)  craffiores  humores  receperint ,  difficulter  talis  obftru6tio  refolvetur, 
cum  tunicis  elaflicis  arteriae  encephali  careant ,  adeoque  non  poterunt  hac 
vi,  licet  impetus  a  tergo  urgentis  liquidi  fere  nullus  fit,  retroprimere  obflruen- 
tes  moleculas  in  majores  truncos."  Metus  ergo  efh ,  ne  immeabile  hoc  fluidum, 
liquidioribus  partibus  diflipatis  ,  cum  vafis  continentibus  concrefcat ,  ficque 
tota  vita  tollantur  vel  depraventur  illae  fun£Uones  ,  quae  a  fluidi  per  haec  va¬ 
fa  motu  pendebant .  Accedit  praeterea  ,  quod*a  tumentibus  vafis  obftru&is 
minora  vicina  comprimantur,  &  exprelTo  liquido  iliorum  latera  contigua 
concrefcant ,  unde  iterum  horum  malorum  augmentum  .  Immedicabiles  fur- 
ditates  &  amaurofes  ,  poA  morbos  acutos  inflammatorios  capitis ,  a  talibus 
caulis  facias  deluerunt  toties  Praclici  ,  &  in  aliorum  vifcerum  morbis  inflam¬ 
matoriis  infeliciter  curatis  pe  Limas  fimiles  fequelas  obfervav erunt  faepius  * 
Numquid  fic  poA  pulmonis  inflammationem  faevam  immedicabile  aflhma 
tota  vita  manet?  pofl:  validam  hepatitidem  pertinax  &  per  vices  tota  faepe 
vita  recrudefcens  i&erus  &c.  ?  Patet  ergo  ratio  ,  quare  pofl  faevam  phreniti- 
dem  mania  faepe  fequatur  nullis  remediis  curabilis  $  vel  &  quandoque  in 
immedicabilem  flultitiam  ,  definente  immani  furore,  abeat  morbus.  Iu  gur- 
gatis  publicis  triftilTima  talia  exempla  occurrunt  :  &  omnium  frequentiffime 
phrenitidem  ,  a  lochiis  retentis  natam  in  puerperis  ,  in  maniam  fatuitatem 
perpetuam  abuflfe  obfervav  i . 

Paulifper  adfcendens  immanis  fit. 

'Hippocrati cum  monitum  eft ,  Sc  fummi  quidem  momenti ,  ut  hoc  cautus 

medi- ' 

|/3  Ibidem. 
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medicus  efficaciflimam  fiatim  medelam  adhibeat  ,  fimulque  caveat ,  ne  fibi 
aliifve  nocere  poffint  tales  aegri  .  Sic  autem  habet .  Quae  fenfim  feroces 
fiunt  de  fi pient  iae  *  ferinae  funt :  fed  &  convulfiones  praenuntiant  ( 't )  .  Optime 
enim  Foefius  videtur  verti  (Te  <V  tftiyov  fenfim ?  alii  autem  pauco  tempore  red¬ 
diderunt  hunc  textum  ,  imprimis  quia  Galenus  fimilem  textum  Hippocratis  in 
alio  loco  (u)  commentatus  huic  opinioni  favere  videtur  ,  dicens:  Talis  'igi* 
tur  vis  hujus  fermonis  erit  i  quum  videris  quempiam  cum  ferocitate  defim 
pientem ,  fi  paulo  poji  fedetur9  cognofce9  mentem  e  jus  non  febris  ratione  lae - 
fam  ejfe  ,  fed  quia  phrenitica  fubalitur  affeBio  ,  quae  pofiea  adauBa  tibi  ferina, 
videbitur  .  Si  tamen  conliderentur  illa  ,  quae  in  morbis  talibus  obfervantur, 
probabilior  longe  Foefiive rfio  videbitur  :  faepe  enim  fenfim  8c  per  gradus  au¬ 
getur  delirium  ,  donec  in  fummum  furorem  delinat  .  Primo  enim  folito  mo- 
rofiores  apparent  aegri  3  dein  ferox  &  protervum  refponfum  dant  j  poflea  obla¬ 
ta  refpuunt ,  quae  antea  avide  expetebant :  fic  fenfim  glifcente  morbo  ,  tan¬ 
dem  in  adffantes  irruunt ,  calcitrant  ,  mordent  &c.  Tales  enim  defipientias 
ferinas  (  jnpidfcu  v «pctqpocrvvat  )  vocandas  efle  voluit  Galenus  (#)  .  Nullum 
enim  dubium  efi  ,  ferociter  delirare  aegrum  ,  licet  paulo  pofl  quieverit ;  8C 
vel  ignari  tunc  cavent  &  fibi  &  aegro,  dum  jure  metuunt  ,  ne  paulo  pofl  in 
fimilem  furorem  rapiatur  .  Videtur  autem  Hippocrates  monuiffe  medicos,  ne 
crederent  levem  morbi  caufam  effe  ,  dum  fenfim  in  ferociam  afcenderct  do 
iirium  ,  neque  fimul  Sc  femel  in  furorem  agerentur  aegri ,  eum  interitn  bre¬ 
vi  immanis  furor  metuendus  fit .  Ipfe  autem  textus  Hippocratis  videtur  fatis 
evidenter  huic  fenfui favere,  fic  enim  habet:  *V  o\lyov  $pxo-s7ca  napacx paWs 
$r)p idhsss  hctiV  ,  «  fj.ovov  tctv  ?  V'  o  \lyov  xp  ovov  y/vwvrai  «  Si  enim  iiiud  tit* 
o\lyov  pro  pauco  tempore  fumatur ,  nihil  diftin&i  fignificabit  hic  textus,  cum 
in  ejus  fine  «V  o\tyw  'xp^vov  legatur:  evidens  autem  ille  textus  apparet  ,  fi 
fequens  verfio  retineatur  :  Quae  fenfim  fiunt  feroces  defipientiae ,  ferinae  funt  s 
non  tantum  fi  pauco  tempore  fiant  {feroces  fcilicet .  )  . 

Plurima  autem  figna ,  quibus  delirium  futurum  praecognofcere  ,  vel  ejus 
jam  praefentis  augmentum  diftinguere  poffumus  ,  in  Commentariis  7©2.  ex 
Hippocrate  collega  habentur . 

Saepe  definit  in  Lethargum ,  Coma ,  Catochen . 

s  *■  ■■  W 

Dum  nempe  auclo  tumore  inflammatorio  vaforum  comprimuntur  tenerri¬ 
ma  encephali  flamina ,  omnifque  influxus  fpirituum  in  nervos ,  fenfibus  Sc 
motibus  arbitrariis  fervientes  ,  tollitur ,  vel  faltem  impeditur  pro  maxima 
parte.  Ipfam  enim  apoplexiam  Inde  fieri  pofie,  poflea  in  ejus  hiftoria  §.  ioio. 
N.  2.  /?.  patebit .  Lethargus  autem  ,  «epyot  ,  quafi  otiofam  oblivionem 
dixeris ,  motum  &  fenfum  omnem  fere  tollit  cum  inexpugnabili  neceflitate 
dormiendi ,  &  plerumque  a  Medicis  fub  hoc  nomine  defcribi  folet  morbus 
cerebri  a  pituitofa  humida  &  frigida  fanguinis  cacochymia  ortum  ducens  ;  un- 

z  2  de 

f  O  Coae.  Praenot.  N.87.  Gharter.  Tom.  VIII.  jiag.  ^7.  &  i$6.  ibid.  pag.  $60. 

*  N.  z 47«  pag.  $67.  (  «  )  Prorrheticor.  Ltb.L  text.  Gharter.  Tom.  VIII. 

pag.7JWP^  •  £*)  Ibidem  • 
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Se  &  Hippocrates  (y  )  ///».?«  morbum  fic  defcripflt :  Lethargici ,  manibus  tre¬ 
muli  9  f<  mnolenti)  decolores ,  tumidi9  pulfibus  tardi  funt,  &  partes  fub  oculis 
elavat  as  habent  &c.  Adeoque  patet ,  diverfam  omnino  indolem  elfe  lethargi 
ah  inflammatoria  phrenitide  *  interim  tamen  ,  li  fimilis  fomnolentia  phreniti- 
dem  fequatur,  imprimis  cum  notabili  febrilis  impetus  diminutione ,  abfque 
refolutionis  lignis  ,  folet  &  tale  fymptoma  hoc  nomine  vocari .  Galenus  (2) 
de  pulfuum  diverfitate  in  morbis  agens  talem  affectum  defcripflt  ,  quem  pro¬ 
prio  nomine  carere  dixit  ,  Sc  de  quo  dubitat  ,  an  medius  inter  phrenitidem  ,& 
lethargum  vocandus  foret,  an  vero  ex  phrenitide  &  lethargo  miflus  dicendus 
effet :  in  quo  affedu  aegri  connivent  ut  plurimum  oculis fomnolenti  funt  9  at - 
que  Jlertunt .  Etirfius  oculis  focis  ac  inconniventibus  diutijjime  ,  ut  catoche 
laborantes ,  intuentur .  Et  fi  quid  roges f  atque  ad  colloquium  compellas ,  diffi¬ 
ciles  funt  ad  refipondendum  &  tardi  .  P lerumque  etiam  Jlulte  loquuntur ,  nec 
ye&e  refpondent,  ac  temere  nugamur  .  Apparet  fatis,  aptiflime  haec  phaenome¬ 
na  convenire  illis,  quae  modo  dicta  fuerunt,  praecipue  cum  fubj ungat  Galenus , 
quod  in  his  pulfius  celeres  fiunt  &  crebri  ,  perinde  ut  phreniticorum  ,  minus 
tamen  :  roboris  item  minus  ac  illi  obtinent , 

Coma  autem  inflammatorios  capitis  morbos  comitari, vel  &  (equi  frequenter, 
patuit  ex  illis, quae  ad  §.704.  dicta  fuerunt.  Mirabilem  autem  illum  affedum, 
qui  catoche  vel  catalepfls  dicitur  ,  quo  laborans  repente  ,  immotus  ,  nec  fen- 
tiens  ,  illum  corporis  flatum  retinet ,  quem  primo  momento  accedentis  mor¬ 
bi  habebat,  (vide  §.  10 36.)  pariter  phrenitidem  fequi  quandoque,  nemo 
mirabitur  ,  fi  confideret,  diffecta  hoc  morbo  defun&orum  cadavera  demonftraf- 
fe  arterias  &  venas  cerebri  valde  turgentes  fortiter  impa&o  &  denfo  cruore 
{  vide  §.  1041. )  .  In  textu  Galeni  modo  citato  catoches  mentio  fa&a  fuit  $ 
delirio  catochen  quandoque  jungi  apud  Hippocratem  ( a  )  legitur  Capite 
dolentes 9  cum  catoche  delirantes , intercepta  alvo^  oculo  ferocientes  9 facie  fiori- 

da  opifihotono  corripiuntur  .  '  1 

Peffimi  autem  ominis  eflfe  hos  affectus  in  phrenitide  vel  aegrorum  cuflodes 
-norunt »  certam  praevidentes  mortem  ,  dum  antea  furibundi  fubito  quiefcunt 
fomnolenti  funt  • 

Vomitas  aeruginofus  ratione  inflammati  cerebri ;  (putatio  fre¬ 
quens  &  indecora  in  adflantes ;  tremor;  fbex  alvi  &  urina  interce¬ 
ptae  ,  vel  albae  ;  urina  cruda ;  convulfio  ;  venatus  floccorum  vo* 
litantium  ;  oculi  pulverulenti ;  dentium  (xridor  ;  plerum¬ 

que  convulfionis  praenuncia  ;  permutatio  fyrnptomatum  perpetua, 
ulceris  tumentis  fubfidentia  ,  frequentia  funt  praefagia  periculi 
Jimmi  &  mortis  *  ~ 

Aecenfentur  jam  illa  (igna  ,  quae  in  phrenitide  fummurn  periculum  &  mor- 


{$  )  Goac.  Praenot.  KT.  140.  Chafter.  Tom*  VIII.  pag.  8?  9. 

(3  )  De  pulfibus  ad Tyrones  cap.  12*  Charier.  Tom.  VIII.  pag.  H* 
ia)  Pronhetic©r.  kib*  I.  Qharter.  Torj.  VIII.  pag.  79 6. 
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tem  defignant «,  Inter  illa  autem  merito  numeratur  vomitus  ille  aetuginofus  * 
In  Commentariis  §,  2 67. ,  ubi  agebatur  de  illis  lignis  ,  ex  quibus  cognofcitur, 
per  vulnera  capitis  cerebrum  ipfum  laefuni  vel  comprelTum  efie,  dibtum  fuit  , 
fufpe&um  maxime  fuiflfe  ,  fi  fic  affecH  bilem  vomerent  5  atque  ibidem  notatum 
fuit ,  cerebro  per  infolitum  navigationis  motum  turbato,  etiam  in  faniilimis 
antea  hominibus  ,  aerngtnofam  bilem  evomi  j  &  viciffim  ,  dum  ab  alia  caufa 
circa  praecordia  talis  faburra  colledla  haeret ,  cerebri  omnes  fun&iones  miris 
modis  turbari .  De  quo  miro  inter  cerebrum  &  praecordia  commercio  videri 
poliunt  illa  ,  quae  ad  §,  701.  di6da  fuerunt .  Ubi  ergo  in  phreniticis  ille  vo¬ 
mitus  ade.fl ,  novimus ,  inflammatoriam  caufam  cerebrum  ipfum  penitus  tur¬ 
bare  ,  adeoque  peflima  quaevis  ex fpe blanda  effe  .  Diilinguiimis  autem  facile  , 
quod  ille  vomitus  ratione  inflammati  cerebri  fiat ,  non  vero  ab  acri  biliofo  in 
primis  viis  flucluante  ,  per  ahfentiam  illorum  fignorum  ,  quae  primo  numero 
§.  642,  recerifentur  ,  ubi  de  naufea  a  fordibus  talibus  bilioiis  nata  agebatur  . 
Unde  fimul  patet  ratio  ,  quare  Hippocrates  (  vide  Commentaria  §.  267,  )  dl&e- 
rit  :  In- 'Capitis  doloribus  a'&rttgino fi  vomitus  cum  fur  di  tat  e  &  pervigilio  %  cito 
vehementer  infanire  faciunt .  Hifloriae  autem  aegrorum  ab  Hippocrate  in  Epi¬ 
demicorum  libris  confcriptae  funellos  eventus  vomitus  talis  probant  .  Sic 
enim  Philifies  (b)  primo  die  morbi  aeruginoia  multa  vomuit  ^  fecundo  die 
vehementer  infanivit  3  quarto  die  convulfus  fuit  $  quinto  Jdie  periit  .  Alter 
autem  phreniticus  (  c  )  prima  die  aeruginofa  multa  tenuia  vomuit  ,  8c  multa  n 
deliravit  $  fecundo  die  palpitationes  per  totum  corpus  ,  &  nodle  fequente  con» 
VnlfioneS  adfuerunt .  Quarto  die  obiit . 

Sputado  frequens  &  indecora  in  adflantes .  An  fputatio  frequens  per  fe 
phrenitidis  lignum  iit  in  morbis  ,  dubium  videri  pollet .  Cum  autem  impe¬ 
dito  libero  humorum  circuitu  per  capitis  interiora  ,  tanto  major  copia  fan- 
guinis  urgeat  illas  partes  ,  quae  a  carotidibus  externis  ramos  accipiunt  ,  unde 
facies  illa  rubra  &  vultuofa  ,  truces  oculi  &c.  de  quibus  quarto  numero  prae¬ 
cedentis  paragraphi  di&um  fuit  b  non  adeo  abfonum  videtur ,  &  falivaks  glan¬ 
dulas  ob’  eanclem  caufam  quandoque  falivam  copiofiorem  fecernere,  quam  con¬ 
tinuo  aegri  exfereant .  Hinc  forte  Hippocrates  dixit :  Screatus  frequens  ,  fi 
fane  &’  aliud  quoddam  fignum  adfuerit*  phreniticum  (  d  ).  Et  paulo  poli  (e) 
fputationem  ( •m ve\tapdv )  damnavit  in  phreniticis.  Ubi  vero  in  adflantes  aegri 
fputa  projiciunt ,  fummae  proterviae  fignum  eft  ,  •&  in  bene  moratis  cert im¬ 
muni  delirii  indicium  :  fi  enim  vel  ferox  ab  homine  moderato  refponfum  ma» 
Ii  ominis  iit  in  morbis ,  quanto  magis  indecora  talis  fputatio  .  Merito  enim 
pro  axiomate  Mzaico  J  a  cot  i  us  (f)  pofuit ,  dum  textum  modo  allegatum  com¬ 
mentatur  :  Omnes  a  Stic  nes  voluntarias  9  quae  praeter  modum  ac  decorum  vel 
deficiunt ,  vel  exfuperant9  phrenitidis  ejfe  figna  . 

Tremor.  Quando  §.627.  de  tremore  febrili  agebatur,  confli  tit ,  liqui¬ 
di  arteriofi  ,  per  encephali  arterias  movendi  ,  immeabilitatem  inter  tremoris 
caufas  recenferi .  Ubi  ergo  in  phrenitide  talis  tremor  pbfervatur  ,  novimus  , 

tur* 

(  h  )  Epidem.  %%  aegret.  4 «  Charter.  Tom.  IX.  pag. 

(  c  )  Ibid.  aegret.  4.  poft  tempeftate-m'  pag.  zt?  8. 

(d)  Prorrhet.  Lib.  I.  text.  <5.  Charter.  Tom.  VIII.  pag.  704. 

(  e  )  Ibid.  text.  iz.  pag.  708. 

(/  )  Jacet.  6i  Holler.  Conunent.  in  Coae»  Hippccr.pag.  <^9. 
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tufbari  liberam  influxum  fpirituum  in  nervos  mnfculis  movendis  deflinatos  ; 
fic  ut  uno  momento  tollatur  ille  influxus  ,  momento  poft  praeter  voluntatis 
imperium  redeat  ?  adeoque  conflat  ,  ad  ipfam  cerebri  fere  medullam  morbi 
effedum  pertingere .  Patet  hinc  ratio ,  quare  tremorem  tanquam  funeflum 
in  phrenitide  damnaverint  medici .  Dixit  Hippocrates  (g)  :  Phreniticae  vehe¬ 
menter  affe&iones  tremulae  definunt .  Quod  autem  hic  non.  intelligatur,  vehe¬ 
mentem  phrenitidem  cellare  tremoribus  obortis  ,  fatis  patet  ex  alio  loco  Hip¬ 
pocratis  ( h  ),  ubi  In  vehementi  phrenitide '  tremores  damnantur  tanquam  le- 
t hales  .  Unde  etiam  ,  uti  in  Commentariis  §.  700.  duflnm  fuit ,  tremulae  & 
obfcurae  defipientiae  valde  phreniticae  habitae  fuerunt  Hippocrati  :  in  le* 

thali  phrenitide  ,  de  qua  di6lum  fuit  modo  ,  dum  de  vomitu  aeruginofo  fer- 
mo  erat,  palpitationes  illae  per  totum  corpus  fecundo  die  aderant  . 

Foex  alvi  &  urina  interceptae  vel  albae  *  urina  cruda  ,  venatus  floccorum 
volitantium  .  Videantur  de  his  omnibus  illa ,  quae  in  Commentariis  §.  734. 
&  V72.  habentur  „ 

Convulfio.  In  Commentariis  §.712.  probatum  fuit,  quod  convulfio, 
inflammationis  cerebri  figna.praegrefla  fequens  ,  fere  lethalis  fit  femper  ,  quia 
tunc  novimus  ,  ipfam  cerebri  medullam  jam  affici  .  In  aegris  illis  modo  me¬ 
moratis  ex  Epidemicis  Hippocratis  convulfiones  aderant ,  qui  etiam  phrenitici 
mortui  funt . 

Oculi  pulverulenti.  Tenuiflimo  rore  ex  minimis  arteriolis  fi  Aulis  exhalante 
oculos  detergeri  novimus  ,&  humidos  fervari  \  dum  fimul  frequenti  palpebra¬ 
rum  nicfitatione  averritur  quidquid  pulverulenti  in  aere  circumvolitantis  ocu¬ 
lis  adhaerefceret :  firnulac  autem  exhalans  ille  ros  deficit  ,  oculi  ficci  8c  fqua- 
lidi  apparent  .  Docuerunt  autem  inje&iones  anatomicae  ,  arteriofa  vafa 
plurima  ex  encephalo  a  ramis  carotidum  internarum  per  oculos  difpergi  ; 
adeoque  merito  tunc  concludimus  ,  fimilem  ficcitatem  in  capitis  partibus 
internis  adefle  ,  diftentis  immeabili  fanguine  vafis  majoribus  ,  minoribus  vero 
compreflis  &  liquido  tenuiflimo  orbis  .  Simul  accedit ,  quod  tales  aegri  hebe¬ 
tes  jaceant  fixis  &  apertis  oculis  ,  palpebris  vix  amplius  vel  rarifllme  conni- 
ventibus  ,  unde  patet  ratio  ,  quare  tunc  oculi  pulverulenti  appareant  ,  pef- 
fimo  femper  omine  .  Videantur  &  illa  ,  quae  de  lu61uofis  febre  continua  pu¬ 
trida  decumbentium  oculis  in  Commentariis  §.  734.  di6ta  fuerunt  . 

Stridor  dentium  .  Quibufdam  hominibus  familiaris  eft  ille  dentium  ftri- 
dor,  dum  dormiunt .  Caeteroquin  involuntarium  &  convulfiVum  motum  mu- 
fc  illorum  maxillas  moventium  fignificat ,  adeoque  merito  nj^li  ominis  in  mor¬ 
bis  habetur  .  Sollicite  hic  monuit  Hippocrates- (/),  dentium  firidor em  porten¬ 
dere  infaniam  mortem  ,  ni  fi  quis  a  puero  confiueverit .  Si  vero  etiam  deli¬ 
rans  hoc  agat  ,  jam  valde  pernici ofum  efi  . 

plerumque  convulfionis  praenuncia  .  Cum  enim  in  hoc  mor¬ 
bo  caufae  fitis  adfint ,  fi  non  fitiant  tamen  aegri ,  novimus  fenforium  com¬ 
mune  penitus  turbatum  eflfe,  adeoque  peflima  quaevis  jure  metuuntur.  Vi - 
deantur  illa  ,  quae  in  Commentariis  fecundae  fe&ionis  §.772.  de  di- 

cla  funt .  '  Per- 

♦  • 

(  ^  )  Prorrhet.  Lib.l.  text.  7.  Charter.  Tom.  VIII.  pag, 

1  Coacar.  Praenot. N.  99.  ibid.  psg.  8^7. 

U)  In  Progqoft.  Gharter.  Toir,  VHI.  pag.  604. 
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Permutatio  fymptomatum  perpetua.  Cerebrum  efife  illud  organum  cor¬ 
poreum  novimus  ,  unde  motus  voluntarii  exercitatio  &  fenfuutn  externorum 
&  internorum  acliones  pendent  :  cumque  a  fingulis  nervis  ,  per  objecla  ex¬ 
terna  mutatis  ,  diflinclae  cogitationis  mutationes  producantur  ;  &c  viciiTim  in 
fingulis  mufculis  motus  arbitrarii  ex  nutu  voluntatis  excitari  poifmt  $  pa¬ 
tet  omnium  &  fingulorum  nervorum  diftinctam  in  cerebro  originem  eiTe  , 
Nata  ergo  inflammatione  in.  capitis  interioribus,  adeoque  impedito  vel  tur¬ 
bato  liquidorum  per  vafa  cerebri  motu  in  hac  illave  parte  ,  diverfiffima  poi- 
funt  excitari  fymptomata  ,  prout  variae  nervorum  origines  fic  afficiuntur  . 
Sic  mira  phantafmata  delirantium  oculis  occurrunt ,  Tonorum  ingens  varie¬ 
tas  auribus  percipitur ,  odorum  ,  Caporum  &c.  mirae  mutationes  abfervantur, 
dum  ab  interna  illa  8c  morbofa  fenforii  communis  difpofitione  origines  ner¬ 
vorum  mutantur  .  libi  ergo  perpetua  horum  fymptomatum  permutatio  efl, 
novimus  magis  magifque  turbari  fenforium  commune  ,  &  ad  alias  partes 
cerebri  propagari  malum  .  Patet  hinc  ratio,  quare  Hippocrates  (k^j  dixerit : 
In  Phreniticis  per.imtia  moderatum  ejje  ,fed  crebro  permutari  *  malum  id  ejh 
Et  paulo  poflj  (J)  :  Crebrae  in phrenitie§§  permutationes  9  convulfivae  •  At¬ 
que  ideo  Galenus  (m)  in  Commentariis  Tuis  in  hunc  textum  dixit ;  Vere  igi¬ 
tur  in  cerebro  ipfo  traytsfluxio  ejl  *  alias  in  alia  quapiam  ipjius  parte  orta,fpe » 
cism  quidem  affeBionis  fervans  ,  fed  pro  parte  affe&a  fymptomata  ipfa  per  mu** 
tans  .  Teflatur  autem  Galenus  ,  Te  vidifle  Caepe  numero  tales  phreniticos , 
femper  quidem  delirantes  ,  fed  variatis  fecundum  omnium  functionum  anima¬ 
lium  genera  modis  .  Nunc  enim  excandefcebant  ira  ,  paulo  pofl  laetaban¬ 
tur  \  tunc  audaciffimi  adflantes  invadebant ,  mox  perterriti.  &c.  Patet  au¬ 
tem  fatis  ex  ditis  ,  quare  mali  ominis  haec  fymptomatum  perturbatio  ha¬ 
beatur  . 

^  Ulceris  tumentis  fubfidentia  .  Peffimum  hoc  fignum  non  tantum  in  phre¬ 
nitide  ,  verum  &  in  aliis  morbis  ,  notat  vitam  deficere  .  Unde  Hippocrate f 
(vide  Commentaria  §.158«,  N.  7.  §.  405.  N.  1.  &  §.  432.  )  in  PrognoJJicis  enu¬ 
merans  illa  ,  ad  quae  Medicum  attendere  oportet  ,  ut  futura  in  morbis  prae¬ 
videat  ,  monet ,  confiderandum  efle  ,  an  forte  aeger  ulcus  habeat  ante  mor¬ 
bum  ,  vel  in  morbo  ipfo  natum  .  Si  enim  illud  ulcus  ficcum  fiat  cum  livido 
vel  pallido  colore  ,  moriturum  hominem  praefagiebat . 


A  perlpneumonia  lethalis 
lethalis  • 


A  Variolis  mala  admodum ;  ab  ileo 

%  'i 


A  Peripneumonia  lethalis .  Tunc  enim  folet  fieri  phrenitis  ideo  ,  quod 
per  inflammatum  pulmonem  non  poffit  traniire  fanguis  cordis  dextri  ,  adeo¬ 
que  nec  venofus  fanguis  poterit  in  cordis  cavum  dextrum  libere  evacuari  $ 
ergo  &  impedietur  fanguinis  a  capite  per  venas  jugulares  reditus  J  dum  in¬ 
ermi  arteriae  pergunt  fanguinem  ad  caput  pellere  :  infarcientur  ergo  vafa 

cere-" 


(£)  Prorrhetic.  Ub.  T.  text,  ia.  Charter.  Torru  Vfll.  pag.  70S.  Coae.  Praenot. 
N.  94.  Ibid.  pag.  897.  (  /  )  Ibidem  cext.  17.  pag.  71^  Coae,  Praenot.  N.103. 

(rn)  Ibidem  pag.  71 6»  • 
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cerebri ,  ejufque  fun&iones  turbabuntur ,  <&  nifi  cito  refolvx  poffit  pulmo-’ 
nis  haec  inflammatio  ,  brevi  pereunt  aegri .  Cum  autem  non  nifi  in  peflima 
peripneumonia  phrenitis  fequi  foleat  ,  patet  ,  quare  lethalis  tunc  fit  .  Unde 
Hippocrates  (n)  dixit :  A  per  i  pneumonia  phrenitis  ,  malum .  Atque  alibi  (o)9 
manus  ante  faciem  attollere,  mufcas  inani  opera  captare  ,  feftucas  carpere  , 
floccos  avellere  (quae  omnia  inflantis  phrenitidis  figna  efle  antea  vidimus)  tan- 
quam  mala  &  mortifera  damnavit  in  peripneumqnia  .  Alio  tamen  in  loco  (p) 
utcunque  mitiorem  prognofin  videtur  habere,  dicens ;  Qui  cunque  vero  perip- 
neumonici  non  purgati  funt  judicatoriis  diebus  ,  fed  mente  motp  quatuorde- 
cim  dies  effugerunt  ,  periculum  eji ,  illos  fuppuratos  Jieri  .  Ubi  tamen  no¬ 
tandum  ,  uuod  dixerint ,  quo  vocabulo  ad  fignifipandum  lene 

delirium  faepius  utitur . 

A  variolis  mala  admodum .  Dum  antequam  variolae  erumpunt  ,  in  fla¬ 
tu  nempe  contagii ,  febris  valida  delirium  aut  phrenitidem  fecerit  ,  nun¬ 
quam  quidem  periculo  caret  *  tamen  magna  fpes  efl  ,  erumpentibus  variolis, 
una  cum  reliquis  fymptomatibus  &  hoc  ceffaturum  .  Ubi  vero  poft  variola- 
Vum  eruptionem  manet  ferox  &  perpetim  delirium  ,  vel  nafcitur  ,  fi  in  i  ta¬ 
ta  contagii  non  adfuerit,  major  metus  efl  5  quia  tunc  fufpicio  efl,  puflu- 
Us  variolofas  capitis  interiora  oblidere  .  Quando  autem  in  confluentibus  va¬ 
riolis  a  referpto  gangraenofo  fere  tabo  putridiflima  &  acutiflima  febris  ac¬ 
cenditur  ,  &  phrenitizem  facit ,  facile  patet  ,  tenerrima  cerebri  vafa  liquidis 
acribus  putridis  ,  rapido  motu  agitatis ,  brevi  definienda  elTe  ,  adeoque  nul¬ 
lam  fpem  fupereffe  .  De  his  omnibus  autem  poflea  in  variolarum  hiftoria 


dicetur 


yvLUl  €> 

Ab  ileo  lethalis  .  In  morbo  hoc  a  fummo  dolore  vigiliam  ,  febres  ,  con- 
vulfiones  ipfas  excitari,  poflea Capitulo  ple  InteJUmrum  inflammatione  pa¬ 
tebit .  Verum  nunquam  in  tantam  faevitiem  morbus  ille  evehitur,  quin 
brevi  poft  lethalis  gangraena  feguatur  ,  omni  dolore- fnbito  ceffan te  ,  &  de¬ 
lirantibus  plerumque  aegris  .  Und«  &  Hippocrates  dixit  (q) :  Ab  ileo  vomi¬ 
tus  ,  vel fingdltus  ,  vel  convulfio  %  vel  defipienria  >  malum  • 


Inflammatio  pa-ulifper  fixa  ,  &  a/peritas  faucium  ad  ftperiora 
vergens  creat  phrenitidem  mortiferam  ?  hi  palpant  ?  &  laborio-fi 
fiunt  * 

*  " 

Obfervaverat  aliquoties  tales  cafus  Celeberrimus  "Bfljrhaavins  ,  in  quibus 
poft  leviorem  anginam  ,  abfque  bonis  (ignis  .evanefcentem  ,  lethalis  phreni¬ 
tis  nafcebatur  ,  dum  mala  metaftafi  inflammatio  faucium  -caput  peteret  •,  atque 
inde  hanc  prognofin  fecit  5  cujus  tamen  &  apud  Hippocratem  non  obfcura 
veftigia  inveniuntur.  Sic  enim  habet  (r)  ,  uti  jam  in  Commentariis  §,772. 

di&um 


(  n  )  Aphor.  1  2,  Sed.  VII.  Charter.  Vem.  IX.  pag.  3^7, 

(  0  )  In  Prcgnoflic.  Chat  ter.  Tom.  VIN.  pag.  606. 

(  p  )  Cosc.  Praenot-  N.  59 6>  ibid.  pag.  $7?. 

(  q  )  Ayho-\  ic.  $etf.  VII.  Charter, Toin.  IX.  pag,  176. 

{  r  j  rronhct.  £ib.  i.  uxiu  1 1.  Gharter.  Tom.  V III.  pag.  7°7* 
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di£lnm  fuit :  In  acutis  circa  fanas  dolentia  ,  contra&a  9  parva  *  fuscantia  l 
Q uum  hiaverit  *  facile  os  cogere  concludere  poJfet  delirium  portendit . 
j&jc  his  phrenitici^  &*  pernici ofe  laborant  •  Et  in  Coacis  Praenotionibus  (  q  ) 
fequentia  leguntur  *  Fauces  modice  exafperatae  ,  &  alvus  vanis  Conatibus  ni* 
tens  frontis  dolor 8S\aegri  palpantes, cum  dolore .  e  his  augefcunt%d?jfici« 

lia .  Et  alibi  ('/’);  In  angina  ,  abfque  fignis  (  )  dolores  ad  caput  cum 

febre ,  perniciofi ,  Talibus  autem  aegris  delirium  continuum  cumjludio  nafce- 
batur,  quod  Hippocrates  longe  periculofius  dixit  ilio  ,  quod  rifu  fit  ,  uti 
in  Commentariis  §.  700*  diclum  fuit ,  quia  inde  fummopere  defatigantur  aegri. 
Sic  vidit  Boerhaavius  nobilem  virginem  ,  *quae  dies  noctefqua  fiium  per  acus 
foramen  tranfmittere  conabatur  ?  donec  deficeret.  Alia  aegra  absque  ulla  in- 
termillione  nodos  ne&ebat.  Similes  plures  cafus  vidi ,  ubi  ad  mortem  ufque 
laboriofi  feinper  aegri  fumma  animi  attentione  exercitata  in  fanitate  opificia 
tentabant  . 

Quae  verfatur  circa  neceffaria  ,  peffima . 

* 

Haec  prognofis  in  Coacis  Praenotionibus  (  t)  habetur  ,  ejufque  jam  mentio 
in  Commentariis  §.  700,  facta  fuit .  Neceffaria  autem  vocantur  illa  ,  quae 
ad  fufli  nendam  vitam  ,  Sc  curandum  periculofum  hunc  morbum  ,  abfolute  re¬ 
quiruntur  .  Sic  fi  infidiarum  metu  tales  aegri  fomno  abftineant ,  tenebit! cofo 
in  loco  degere  nolint  ,  omnem  cibum  potumque  refptiant  ,  venenum  ipas 
propinandum  fufpicati  &c.  ,  fatis  patet ,  omnia  neceifario  in  pejus  ruere  de¬ 
bere.  Hanc  phrenitidis  fpeciem  videtur  indigitaffe  Hippocrates  (u) ,  dum  di¬ 
cit  :  Ex  phrenitide  ita  perit .  In  hoc  morbo  perpetuo  delirant ,  quum  nimirum 
f anguis  corruptus  extra  confuetam  agitationem  motus  fit .  Quum  que  de  fi,* 
piant ,  nihil  quidqitam  effatu  dignum  eorum  ,  quae  offeruntur  9  accipiunt  « 
Procedente  vero  tempore  marcefcunt »  tum  a  febre  ,  tum  quod  nihil  alantur 

§.  77/,  Adavera  defunctorum  a  phrenitide  exhibuere  me- 
Vji  ninges  inflammatas  ,  gangraenam  ,  abfceifum  }  fpha- 
ce lum  cerebri ,  aut  acres  rodentes  ichores  . 

Nihil  magis  promovet  artem  ,  quam  fi  in  morbo  quodam  ,  toto  decurfa 
follicite  obfervato  ,  poft  mortem  in  defun&orum  cadaveribus  indagetur,  quae 
partes  affe&ae  fuerint ,  fc  quaenam  in  illis  mutationes  contigerit .  Sic  enim 
optime  detegitur  ,  an  in  diagnofi  ,  prognofi  ,  &  curatione  morbi  erratum 
fuerit ,  nec  ne  .  Conflitit  autem  ex  obfervationibus  plurimis  optimorum  me¬ 
dicorum  ,  in  cadaveribus  phrenitide  defun&orum  'apparuiffe  talia  indicia,  quae 
inflammationem  praegreflam  docerent  manifeffe .  Virgo  acuta  febre  de¬ 
cumbens  cum  perpetuo  delirio  ,  &  fatis  feroci  quidem  ,  in  Nofocomium  defe- 

A  a  reba- 

(./)  N.  i<SS.  ibid.  pag.  S 67 .  (  t  )  N.  37^*  ibid.  p agt 

(  u  )  N.  ioo,  Charter.  Toni.  Vllf.  pag.  89^. 

( te )  pe  Morbis  Lib.  1.  cap.  ultimo  Gharter.  Tom.  VII,  pag.  5-49. 
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rebatur  ,  atque  poft  biduum  moriebatur.  Defunche  cranio  aperto  ,  oftendit 
Celeberrimus  Boerhavius  auditoribus  fuis  ,  tenuem  meningem  cerebri  totam 
^rubentem  &  inflammatam  ,  imo  &  ipfe  cortex  cerebri,  qui  naturaliter  grifeum 
colorem  refert  ,  adeo  rubefcebat ,  ac  fi  arte  anatomica  repleta  fuilTent  rubra 
materie  ejus  vafa  .  Si  jam  conferantur  illa  ,  quae  apud  B  netum  in  Sepulchre • 
to  anatomico  ,  aliofque  obfervatores  habentur  ,  pluribus  exemplis  conflabit  , 
fuppurationem  ,  grangraenam  ,  fphacelum  ,  inflammationis  validae  non  rcfo- 
lutae  confuetos  exitus  ,  in  phrenitide  mortuorum  cadaveribus  deprehsnfa 
fuiflfe  .  Imo  &  quandoque  contingit  ,  cerebri  membranas  ,  imprimis  in  homi¬ 
nibus  faepius  hunc  morbum  pallis ,  craffas  ,  duras  ,  &  quali  fubfcirrhofas 
fuille  .  Sic  in  homine  ,  qui  biennii  fpatio  vaiidiffimam  phrenitidem  aliquo¬ 
ties  paffus  fuerat,  &  deinde  vomica  hepatis  perierat ,  inventa  fuit  dura  mater 
cranio  fortiflime  adhaerens,  longe  craflior  &  firmior  folito  ,  ejufque  procef- 
fus  falciformis  fere  in  tota  fui  longitudine  oflfeus  apparebat .  Pia  mater  , 
robore  &;  firmitate  fimilis  erat  fere  durae  matri  in  fanis  hominibus  ,  facillime 
fecedebat  ubique  a  cerebro  fuppofito  ,  numerofiffimis  vafis  fanguine  repletif- 
llmis  confpicua  .  Cerebrum  ipfum  longe  ficcius  &  firmius  erat  folito  ;  in  ce¬ 
rebri  ventriculis  tamen  feri  copia  reperiebatur  ( y  ) .  Acres  autem  &  roden¬ 
tes  ichores  hic  quandoque  reperti  originem  debsnt  vel  puri ,  flagnatione  & 
mola  corrupto  &  degeneranti ,  vel  &  tabo  gangraenofo  .  Praeterea  dum  te¬ 
nerrima  haec  vafcula  immeabili  liquido  infarsa  ,  vel  a  vicinis  vafculis  tu¬ 
mentibus  compreffa  ,  urgentur  per  febrim  velocius  motis  humoribus  ,  peri¬ 
culum  efl  ,  ne  rumpantur  &  contentum  effundant  liquidum  j  quod  colleclum 
&  ftagnans  in  acrem  ichorem  facile  converti  poterit . 

§.  7 76.  TJX  quibus  eundis  elicitur  caufia  proxima  Phrenitidis 
1*1  Verae ,  inflammatio  vera  piae  matris ,  duraeque  pri¬ 
mario  orta ,  Symptomaticae  vero  ,  inflammatio  fimilis  orta  a 
raptu  materiae  phlogifiicae  in  cerebri  meninges . 

Phrenitis  definiebatur  §.771.  non  ex  intellectu  caudae  proximae  hunc  mor¬ 
bum  conftituentis  ,  fed  ex  talibus  phaenomenis  ,  quae  omnes  Medici  commu¬ 
ni  confenfu  in  hoc  morbo  femper  adefle  flatuunt  *  feroci  nempe  >  d*  perpetuo 
delirio  a  cerebro  primario  affe&o  cum  febre  acuta  continua  •  Poftquam  autem 
omnia  ,  quae  ad  diagnofin  &  prognofin  faciunt  ,  fedulo  confide  rata  fuerunt  , 
tuto  videtur  concludi  poflfe ,  uti  hac  paragrapho  fit ,  inflammationem  me¬ 
ningum  cerebri  primario  ortam  conflituere  caufam  proximam  phrenitidis  ve¬ 
rae  .  Patet  hoc  autem  evidenter  ,  fi  conferantur  illa  ,  quae  da  lignis  inflam¬ 
mationis  praefentis  ad  §.582.  di$a  fuerunt.  Tumor  enim  ruber  ,  dolor  a 
diftentis  vafculis  ,  durities  &  renixus.partis  affe&ae  ,  calor  ingens  ,  pulfatio , 
febris  &  ejus  fequeiae  docebant ,  inflammationem  adefle  .  Verum  quidem  efl, 
quaedam  ex  his  fignis  tantum  manifefte  apparere  ,  ubi  inflammatio  externam 
partem  corporis  obfidet ;  fi  tamen  expenduntur  illa  ,  quae  §.  772.  phr  e  ni¬ 
tidem  veram  antecedere  probatum  fuit,  conflabit  eadem  omnia  in  phreniti¬ 
de 
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de  adeffe  .  Rubor  enim  faciei  &  oculorum,  facies  vultuofa  k  turgens  ,  tru¬ 
ces  oculi ,  narium  ftillicidium  (  vide  773. 4.  )  evincunt  fatis  ,  fanguinem  ru¬ 
brum  diflendere  vafa  majora  non  tantum  ,  verum  etiam  errore  loci  minorum 
vaforum  dilatata  orificia  ingreflum  ,  in  illorum  anguftiis  haerere  :  unde  con¬ 
cluditur  ,  uti  tunc  demonflratum  fuit ,  &  interiora  capitis  fimiliter  afficL* 
Calor  ingens  &  internus  capitis',  cum  pulfatione  faepe  tam  valida ,  ut  cra¬ 
nium  miferis  diffilire  videatur  ,  alterum  inflammationis  lignum  dat .  Fe¬ 
bris  acuta  continua  ,  atque  praecedens  difpolitio  inflammatoria  ,  ulterius 
modo  dida  confirmant .  Unde  nullum  dubium  videtur  de  hac  re  fupereffe 
pofle  . 

Dolor  autem  capitis  ingens  videtur  docere,  cerebri  membranas  affedas  efle  # 
&  imprimis  duram  matrem  ,  quae  ,  perioftei  interni  cranium  inveftientis  mu¬ 
nus  gerens  ilii  vafis  immiffis  &  receptis  ubique  adhaeret  ,  adeoque  inflam¬ 
matorio  tumore  diflendi  nequit ,  abfque  magna  diftradione  horum  vafculo- 
rum  ;  accedit  ,  quod  durae  matris  arteriae  ,  elaflicis  tunicis  donatae,  validius 
re  fi  flant  diftendentibus  liquidis  .  Forte  Sc  in  pia  matre  ab  eadem  caula  dolor 
excitatur  .  Cerebri  autem  corticem  erodi  ,  fecari  &c.  abfque  dolore  pofle  , 
patuit  ex  illis  ,  quae  de  cerebri  fungis  in  vulnerum  capitis  hiftoria  dida  fue¬ 
runt.  Medullaris  autem  cerebri  fubftantia  ,  tutius  recondita  ,  tardius  affici¬ 
tur  ,  atque  videtur  ilico  convulliones  facere  ,  uti  pariter  tunc  probatum  fuit  « 
Cu  m  autem  ingens  capitis  dolor  phrenitidem  veram  antecedat  ,  apparet  ,  ce¬ 
rebri  meninges  affici ,  priufquam  cerebri  fundiones  adhuc  multum  turben¬ 
tur.  Cum  autem  pia  mater  cerebrum  involvat ,  &  omnes  ejus  anfradus  in¬ 
grediatur  ,  patet ,  inflammationem  ejus  contiguum  non  tantum  illi ,  fed  Sc 
vafis  emiflis  continuum  ,  corticem  cerebri  brevi  afficere  debere  fimi li  malo  $ 
atque  conflitit  ex  illis  ,  quae  praecedenti  paragrapho  dida  fuerunt ,  obferva- 
tiones  in  cadaveribus  defunctorum  hoc  demonflrafle  .  Interim  tamen  fatis  ap¬ 
parat  ,  fufficere  pofle  folam  piae  matris  inflammationem  ,  ut  cerebri  fundio- 
nes  turbentur  ,  cum  nulla  vafa  accipiat  cerebri  cortex  *  nifi  ex  hac  membra¬ 
na  j  &  in  Commentariis  §.701.  probatum  fuerit,  obflrudionem  quam  cun¬ 
que  ,  impeditum  influxum  ,  transfluxum ,  effluxum  per  cerebrum ,  majorem 
Velocitatem  ,  ftagnationem  ,  peflima  deliria  producere  pofle  . 

Ubi  ergo  primo  &  primario  affedis  inflammatione  cerebri  meningibus  fe¬ 
rox  &  perpetuum  delirium  adeft  ,  dicitur  phrenitis  vera  .  Si  vero  manifefla 
inflammationis  figna  in  aliis  corporis  partibus  prius  adfuerint ,  &  dein  ma¬ 
teria  phlogiftica  ex  his  partibus  per  malam  metaftafin  in  cerebri  meninges  ra¬ 
piatur  ,  fymptomatica  vocabitur  ,  uti  pluribus  antea  didum  fuit . 

I  4 

§ .  777.  /^Vllidquid  has  producere  potefi; ,  fungi  poterit  caufae 
\3  propioris  munere  (  772.). 

Omnes  enim  caufae  inflammationis  ,  in  ejus  hiflorla  enumeratae  ,  huc  per¬ 
tinent  *  de  quibus  tunc  adum  fuit  $  praecipue  fi  fimul  concurrant  talia  ,  quae 
generales  inflammationis  caufas  verfus  caput  determinant ,  ut  infolatio  ,  vigi¬ 
liae  ,  ira  &c. ;  de  quibus  omtiibus  in  Commentariis  §.  77 z.  didum  fuit . 

§.  77§.Quia 
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§.  778 


•  Qui 


11  in  hinc  vera  diagnofis  utriufque  mali. 


SLenim  pofl  ingentem  dolorem  internum  capitis  ,  cum  a«fiu  valido  &  febre 
acuta  continua  oriatur  ferox  &  perpetuum  delirium ,  efi  phrenitis  vera  ,  ubi 
vero  in  alia  quadam  parte  corporis  inflammationis  natae  flgna  apparuerunt 
prius  ,  &  poflea  caput’afficitur  3  eft  phrenitis  fymptomatica  . 

§.  779.  Curatio  requirit  attentionem  ad  fequentia . 

Phreniticis  varices  ,  vel  haemorrhoides  fluentes  profant . 

Alvi  fluor  bonus» 

^  * 

Dolor  ad  pectus ,  pedefque ,  vel  &  vehemens  tuffis  /upervenlens 
laepe  folvit  malum . 

iit  &  haemorrhagia .  '  - 

*•  '  • 

Hoc  fuit  Veterum  Medicorum  inflitntum  ,  ut  follicite  notarent  illa  ,  quae 
in  morbis  contingebant  ,  ficque  difcerent  fideli  obfervatione  ,  quibus  modis 
inorbi  in  falutem  vei  interitum  tenderent  ,  ut  poflea  priora  promovere  , 
pofteriora  impedire  vel  mutare  ,  idonea  medela  pollent .  Unde  Hippocrates 
adeo  operofus  fuit  in  Semeiotica  parte  medicinae  ,  atque,  falutarem  artem 
tot  regulis  pradlicis  ,  plurium  faeculorum  communi  fuffragio  probatis  ,  no¬ 
bilitavit  8c  auxit  $  quas  tamen  ex  morborum  obfervatione  collegille  videtur  , 
uti  apparebit  unicuique  ,  qui  Aphorifmos  cum  illis  contulerit ,  quae  in  Epi¬ 
demicorum  libris  habentur  .  Imo  hanc  fuifle  Medicae  artis  originem  opti¬ 
me  notavit  Celfus  (  2 )  i  ubi  de  variis  Medicorum  fedlis  agit:  Non  enim  pojl 
nationem  medicina  inventa  eji ,  fed  pofl  inventam  medicinam  ratio  quaefita 
t fi  •  Inter  recentiores  medicos  Sydenhamus  ,  eandem  methodum  fecutus,  plus 
promovit  medicinam  folus  ,  quam  ante  illum  numerofiflimi  alii ,  fubtilifii- 
tnis  fpeculationibus  indulgentes ,  &  caufas  morborum  latentiflimas  a  prio¬ 
ri  explicare  conati .  Fatetur  autem  fummus  ille  in  arte  medica  vir  ,  quod  , 
dum  morborum  genio  cognofcendo  incumberet  ,  quidam  perierint  aegri , 
quibus  fuccurri  potuiffet ,  fi  genuinam  curandi  hos  morbos  methodum  no- 
viffet  prius  :  verum  jioc  inevitabile  efl  ,  &  neminem  latet ,  fic  medicinam  or~ 
tam  fu  ij] e  f  fubinde  aliorum  falute  ,  aliorum  interitu  ,  perniciofa  difcernen * 
tem  a  falut arilus  (  a  ) .  Neque  has  calamitates  evitant  illi ,  qui  vanis,  licet 
fpeclofis  hypothelibus  freti,  medendi  methodum  in  morbis  fingunt  >  dum 
interim  ,  negledda  morborum  attenta  obfervatione  ,  in  eodem  femper  luto 
haerent ,  neque  pofl  plurimos  funefios  eventus  magis  profunt  aegris  fuis,  quam 
antea  . 

Antequam  ergo  de  curatione  phrenitidis  dicatur  ,  operae  pretium  erit  vi- 

*  '  dere, 
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•dere  ,  quae  nam  profuiffe  in  hoc  morbo  fidelia  obfervata  docuerint . 

Varices.  Exiliis,  quae  haclenns  de  phrenitide  di&a  fuerunt,  fatis  pa- 
tuit  ,  in  hoc  morbo  vafa  encephali  urgeri  fanguinis  majori  copia  &  impetu  j 
adeoque  in  cura  proderunt  omnia  ,  quae  nimiam  copiam  minuunt ,  &  impe¬ 
tum  languinis  a  capite  verfus  alias  partes  derivant ,  qualia  jam  ad  §.  7®2,  ia 
cura  delirii  febrilis  commendata  fuerunt  .  Varix  autem  vocatur  praeter  na¬ 
turalis  venae  didendo  ,  &  omnium  frequentiffime  in  partibus  corporis  infe¬ 
rioribus  apparet  ,  ubi  fanguis  difficilius  afcendere  poteP  ,  ob  maximam  a 
corde  diftantiam  ,  &  acclivem  viam .  Ubi  ergo  venae  crurum  in  phreniticis 
varicofae  fiunt  ,  novimus  copiam  fanguinis  in  his  retineri  ,  adeoque  minus 
fanguinis  ad  cor  redire,  tantoque  minus  impleri  vafa  fuperiora  .  Praeterea 
ad  auctam  fanguinis  velocitatem  compefcendarn  per  artem  varicofas  venas  red¬ 
dimus  leni  eartmdem  compreffione  in  artubus  ,  uti  in  Commentariis  691. 
dictum  fuit  :  atque  eadem  methodo  ad  haemorrhagias  nimias  compefcendas 
medici  uti  folent  cum  fucceffu  ,  uti  in  Commentariis  §.  743.  monitum  fuit. 
Patet  ergo  ratio  ,  quare  varices  phreniticis  profint .  Quin  imo  tantam  fpesn 
In  varicibus  pofuit  Hippocrates  (  b  ) ,  ut  inaniae  ipfius  folutionem  ab  illis  ipe- 
raverit  .  An  autem  praeter  modo  dictos  varicum  effectus ,  ex  cognita  corpo¬ 
ris  fabrica  intelligendos  ,  tumentes  venae  crurum  regiminis  quadam  actione 
(  de  qua  vide  Commentaria  §0  701. )  caput  afficere  poliunt  ?  Sequens  Hippo - 
cratis  Aphorifmus  tale  quid  indicare  videtur  :  Qui  calvi  furit ,  illis  varices 
non  fiunt .  Quibus  vero  calvis  exifientibus  varices  fuc cedunt %  illi  rurfius  capil - 
lati  fiunt  (  c  ) .  Qui  hunc  textum  proterve  riferunt  ,  tanq.uam  penitus  ab- 
furdum  ,  &  nullam  communionem  inter  capillatam  capitis  cutim  &  tumen¬ 
tes  crurum  venas  efife  Patuerunt  ,  videant ,  an  melius  intelligant ,  quare  cir¬ 
ca  pubertatis  tempus  ,  tumentibus  &  varicofis  faepe  factis  venis  fpermaticis  , 
in  pudendis  crines  prodeant  ,  in  mafculis  barba  enafcatur  ,  vox  mutetur  &c.  , 
atque  in  caPratis  faepe  omnia  haec  immutentur  dentio  .  Sufficiet  practico  , 
noviffe  ,  quid  ex  varicibus  natis  morborum  tempore  boni  vel  mali  exfpe- 
ctandum  fit  ,  licet  connexionem  inter  caufam  hanc  praegreffam  ,  <k  co¬ 
mitantem  vel  fequentem  effectum  ,  non  diPincte  intelligat .  Ante  puber¬ 
tatem  varices  in  tibiis  non  exfpedtandas  effe ,  alibi  (d)  Hippocrates  mo¬ 
nuit. 

i  Haemorrhoides  fluentes  .  Vafa  enim  haemorrhoidalia  &  carotides  arte¬ 
riae  oppofita  directione  fanguinem  ducant  ,  unde  revulfio  a  capite  merito  ex- 
fpe£tatur  ,  dum  fluunt  haemorrhoides  .  Notum  eP  ,  pluribus  hominibus 
confuetum  effe  ,  ut  bis  in  anno  ,  quibufdam  longe  faepius  ,  hac  via  Pinguis 
evacuetur  .  Si  autem  circa  illud  tempus  ,  qua  haemorrhoides  ipfis  fluere 
folent  ,  non  fiat  haec  evacuatio  ,  plerumque  vertigine  ,  aurium  tinnitu  ,  fi™ 
milibufque  fymptomatibus  affliguntur  ,  quae  leviorem  cerebri  affectionem  do¬ 
cent  ;  quin  imo  HiPoria  Medica  docet ,  epilepfiam  ,  maniam  ,  &  lethalem  apo¬ 
plexiam  fucceffiffe  ,  dum  confnetus  fanguinis  per  haemorrhoides  fluxus  fpoa- 
te  vel  imprudenti  medela  intercipiebatur.  Sic  Alci p pus  haemorrhoides  habens 

C 

(  b  )  Aphor.  ai.  Sed.  VI.  Charter.  Totn.  IX.  pag.  2,60. 

(c)  Ibidem  A*phor.  -74.  pag.  270. 
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Curari  prohibebatur  :  curatus  vero  mania  correptus  fuit  (e  )  •  Contra  vero 
apoplexiae  aut  maniae  haemorrhoides  fnccedere,  bonum  effe  dixit  Hippocrate? 
(vide  Commentaria  §.  702.  )  }  morbofque  illos  hac  via  folvi  monuit .  Ex  qui¬ 
bus  omnibus  patet  ,  quantum  boni  in  capitis  morbis  ab  haemorrhoidibus  fluen¬ 
tibus  exfpe&ari  poffit . 

Alvi 5 fluor  bonus.  Materialem  febris  ciaufam  5  vi  febris  iplius  fuba&am  * 
folutam  &  mobilem  redditam  per  alvum  quandoque  expelli  de  corpore  ,  an¬ 
tea  ad  §.  594.  vidimus  $  adeoque  &  hoc  refpe&u  prodeffe  poffet  alvi  fluxu# 
in  phrenitide  .  Verum  ,  uti  tunc  ibidem  monitum  fuit  ,  poft  cocionis  ligna 
praegreffa  talis  alvi  fluor  tunc  apparere  debet  ,  cum  idem  illud  fymptoma  in 
morborum  initio  mali  ominis  lit,  imo  &  quandoque  lethale  ?  uti  ad  §.741. 
di&um  fuit.  Verum  in  hoc  morbo  non  tantum  prodeffe  poteft  alvi  fluor  , 
quatenus  morbofam  materiam  evacuat ,  fed  etiam  ,  dum  humoribus  huc  ruen¬ 
tibus  vifcerum  abdominalium  vafa  deplentur  ,  &  fanguini  impulfo  minus  re¬ 
lidunt  ,  impetus  &  copia  humorum  pulcherrime  a  capite  avertitur  ,  quod  ma¬ 
gni  momenti  eft  in  curatione  phrenitidis .  Docuerunt  autem  Veterum  Medi¬ 
corum  obfervata  ,  alvi  fluorem  prodeffe  illis  morbis  ,  in  quibus  nimis  urge¬ 
bantur  vafa  capitis  .  Sic  ophthalmicis  utilem  effe  diarrhoeam  in  Commenta¬ 
riis  §,  720.  vidimus  .  Q une  caput  concutiunt  ,  aurium  fonitus  facientia  , 
haemorrhagiam,  faciunt ,  vel  mulieri  menfes  deducunt 9  tum  alias  9  tum  fi  fe¬ 
cundum  f pinam  ardor  confequatur *  Aeque  autem  (haec)  dy fient  er  ica  {  f)  « 
Ex  quo  textu  videtur  patere ,  quod  folutionem  talium  morborum  ,  in  qui¬ 
bus  vafa  capitis  nimis  diftenta  erant ,  aeque  exfpe&averit  ab  alvi  fluxu  Hip- 
pocrates  ,  quam  ab  haemorrhagiis  .  Huc  etiam  videtur  fpe&are  alter  textus: 
(  g  )  In  febribus  pulfus  <9*  dolor  fecundum  venam  9  quaeeft  in  collo  ,  in  dy- 
fenteriam  finitur  .  Verum  alibi  mirum  recurfum  a  capite  verfus  alvum  ,  &c 
viciflim  ab  alvo  verfus  caput  notat  (  h  )  ,  cujus  rei  antea  in  Commentariis  §. 
722.  mentio  facfla  fuit.  Sic  autem  habet :  Quibus  biliofae fiunt  dejeBiones  ,fur* 
ditate  orta  cejfant ;  quibus  furditas  ,  biliofis  obortis  dejeBionibus  cejfiat  : 
Monet  autem  Calenus  (  i  )  in  Commentariis  fuis  in  hunc  textum  ,  hic  noii 
intelligi  confirmatam  ,  8c  faepe  fanatu  difficillimam  ,  furditatem  ,  fed  talem  , 
quae  repente  in  febribus  oritur  .  Ex  quibus  omnibus  apparet  9  in  capitis  mor¬ 
bis  multum  boni  ab  alvi  fluore  poffe  exfpe&ari  ,  atque  ideo  etiam  utile  judica¬ 
vit  Hippocrates  (  4) ,  fi  maniae  dyfenteria  fuccederet . 

Dolor  ad  pe&us  pedefque  &c.  Quando  §.  772.  de  phrenitide  fympto- 
matica  agebatur  ,  notatum  fuit ,  certiflimis  conflare  obfervationibus  ,  in¬ 
flammationem  in  quadam  corporis  parte  0  etiam  remotiflima  a  capite  ,  natam  , 
polle  periculofa  metaftali  caput  petere ,  priori  loco  relido  ,  atque  tunc  re- 
cenfita  fuerunt  illa  ligna  ,  quae  docebant ,  tale  malum  metuendum  effe  .  Ne¬ 
mini  ergo  mirum  videbitur ,  quandoque  &  a  capite  metaflafin  fieri  verfus 
alias  partes ,  cum  infigni  faepe  levamine  periculofi  hujus  morbi  5  praecipue 

li  non 

(?)  Fp*dem.  4.  text.  ?  1.  Charter.  Tom.  IX.  pag.  3  3 1. 

(/)  Coae.  Praenot.  N.  16$.  Charter.  Tom.  VIII.  pag.  $61. 

'  Ihid.  K.  ii?,  pag,  S?$. 

(  h  )  Aphor.  1  s.  Sed.  iv.  Charter.  Tom.  IX.  pag,  1^0. 

( k  )  Aphor.  7.  Sed.  VII,  ibid,  pag.  2 $4. 


( ;  )  Ibidem. 
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fi  non  ad  vifcera  alia  ,  fed  ad  femora  aut  crura  ,  remotiflimas  a  capite  par¬ 
tes  ,  derivatio  fiat.  Linde  dolores ,  qui  ad  inferas  dolabuntur  partes ,  toleratu 
f*  ciles  dixit  Hippocrates  (7)  .  Capitis  autem  morbos  ad  pedas  quandoque 
transferri  indicare  videtur  alter  apud  Hippocratem  locus  (m) ,  ubi  fic  habe¬ 
tur  :  Qtjjodcunque  f aperior  um  partium  doluerit  >  dolor  ad  coxendices  ,  vel  ad 
genua  ,  vel  ajihma  haec  omnia  folvit .  Imo  in  ipfa  mania  aliquid  boni  inde 
exipedaffe  videtur  3  dum  dicit  (n) :  Ex  mania  ad  raucedinem  cum  tuffi  (ft) 
abfcejjus . 

'  Confirmantur  autem  modo  dida  illis  ,  quae  in  aegrorum  hiftoriis  ab  H/p» 
focrate  defcriptis  habentur  .  Ita  in  Herophonte  (o) ,  quem  praeter  exfpeda- 
t  io  nem  a  periculofiflimo  morbo  evafifle  Cedatur  ,  aderant  vigiliae  ,  quinta 
die  morbi  furditas  ,  fexta  die  delirium  .  Verum  odava  die  doluit  inguen  , 
dein  ad  utramque  tibiam  dolores  accefierunt ,  fed  '6c  prorfus  refipuit  aeger  5 
nox  toleratu  facilis  fuit ,  &  urinae  ,  quae  antea  tenues  &  nigrae  fuerant ,  me¬ 
lius  coloratae  erant  ,  &  aliquid  fedimenti  habebant  .  Podquam  autem  nona 
die  imperfeda  erili  judicatus  fuerat  ,  pod  quinque  dies  rediit  febris  acuta 
cum  furditate  ,  verum  tertia  pod  recidivam  die  crura  dolor  invafit  cum  fur- 
ditatis  imminutione  .  Ita  etiam  in  virgine ,  quae  Abderae  in  templi  vedi- 
bulo  decumbebat  ,  furditate  &  delirio  in  febre  acuta  laborante  ,  notatur  , 
quod  vigefima  die  morbi  pedum  dolor  ortus  fuerit ,  fed  &  fimul  furditas  & 
delirium  ceffabant  $  monetque  ,  quod  ,  podquam  in  omnibus  perfecIS  ju¬ 
dicata  effiet  aegra  ,  pedum  ille  dolor  adhuc  remanferit  (p) . 

Ut  &  haemorrhagia .  Antea  jam  aliquoties  monitum  fuit ,  narium  hae¬ 
morrhagiam  intelligi  ,  quando  fimpliciter  abfque  ullo  addito  haemorrhagiae 
vocabulum  ufurpatur  ,  quia  omnium  frequentiffime  in  morbis  acutis  per  hanc 
viam  fafka  fanguinis  evacuatio  occurrit  .  Cum  autem  in  phrenitide  arteriae 
capitis  impetu  &  copia  fenguinis  vaiide  urgeantur  ,  patet  ratior,  quare  toties 
in  hoc  morbo  narium  haemorrhagia  fiat .  Plurima  enim  ex  illis  lignis  ,  quae 
narium  haemorrhagiam  praefagiunt  (vide  §.  741.)  *  in  phrenitide  jam  adfunt  . 
Illo  autem  tempore  ,  dum  aded  narium  haemorrhagia ,  fanguis  per  caroti¬ 
dum  arteriarum  truncos  pulfus  majori  copia  derivabitur  verius  externae  ca¬ 
rotidis  ramos  ,  ubi  jam  minor  relidentia  ed  $  adeoque  dabitur  occafio  ,  ut 
inflammatoria  denfitate  immeabilis  fanguis  in  encephali  valis  haerens  ,  minu¬ 
to  impetu  liquidi  a  tergo  urgentis ,  in  majores  truncos  retropellatur  (  vide 
§.  400.  i.j,  ficque  obtineatur  inflammationis  refolutio .  Cum  autem  inje¬ 
ctiones  Anatomicae  docuerint ,  ab  interna  carotide  ramos  arteriofos  per  nares 
internas  difpergi  ?  fi  talis  arteria  aperta  fanguinem  funderet ,  quam  proxime 
a  locis  obdr actis  &  inflammatis  revuifio  fieret .  De  illis  autem  fignis  ,  quae 
falutarem  talem  narium  haemorrhagiam  praecedere  folent  ,  in  Commentariis 
§.741.  di&um  fuit  9  ubi  omnia  ,  quae  circa  hanc  rem  praecipue  notanda  funt, 
habentur  * 

Plu- 
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Plurima  jam  fpontanea  narium  haemorrhagia  fanatae  phrenitidis  exem¬ 
pla  in  Hifloria  Medica  habentur  .  Verum  Z acutus  Lu fi  anus  aufus  fuit  ar< 
tificiofam  talem  evacuationem  inftituere ,  dum  belli  ducem  juvenem  &  qua¬ 
dratum  ac  fanguine  turgentem  curabat ,  valida  laborantem  phrenitide.  Jui- 
fit  enim  cuidam  ex  aditantibus  ,  qui  fuavi  cantu  ferocientem  mulcebat  ae- 
orum  ,  ut  pennam  ad  radicem  multum  fifTam  ,  &  in  Hellae  efficiem  formatam  , 
nari  intruderet  ac  fortiter  circumduceret :  quo  fa£lo  copiofiffima  fadta  fuit  ex 
nare  dextra  haemorrhagia  tam  fauflo  cum  efFe&ii  ,  ut  a  periculofo  morbo  con- 
valefceret  aeger  ,  fuccedente  poflea  fudore  &  alvi  fluxu  ( q) . 

Notandum  autem  ,  quod  &:  fudores  critici  quandoque  in  phrenitide  fa- 
lutares  obfervati  fuerint  ,  live  foli  v  live  una  cum  narium  haemorrhagia.  Un¬ 
de  dixit  Galenus  (r)  :  Judicat  phr  eniti  dem fudor  bonus  ,  praecipue  fi  ex 
capite  multus  calidus  fluxerit  ,  fudante  fimul  reliquo  corpore .  j Fit  etiam 
aliter  ,  quod  per  narium  haemorrhagiam  phrenitis  firmiter  (fiefialur)  judice* 
tnr  .  Sic  &  apud  Luci  anum  (f)  habetur  ,  quod ‘Abderitanis  phreniticis  (vide 

773. )  circa  feptimum  diem  larga  narium  haemorrhagia  febris  foluta  fuerit, 
quibufdam  etiam  copiofus  fudor  circa  idem  tempus  ortus  fimiiem  effeStum 
praedi  terit « 

* 

§.  780.  ¥)Hrenitis  vera  requirit  citifllme  validiffima  remedia  ? 
J  quibus  tolli  poflit  inflammatio  ad  cerebri  arteriSs  orta. 


Vidimus  §,  ii6-,  veram  phrenitidem  eiTe  inflammationem  veram  menin¬ 
gum  cerebri ;  imo  &  quandoque  idem  malum  ad  corticis  cerebri  fubflan- 
tiam  pertingere  .  Ex  illis,  autem  ,  quae  in  hifloria  inflammationis  dicta  fue¬ 
runt  ,  conflitifc ,  triplicem  effe  inflammationis  exitum  ,  in  refolutionem  nem¬ 
pe  ,  gangraenam  vel  fphacelnm  ,  &  fuppurationem  .  Facile  autem  patet ,  fo- 
lam  refolutionem  hic  locum  habere  polle  ,  cum  fuppurationis  hic  natae  le- 
thalis  fere  femper  eventus  fit  5  multo  magis  adhuc  gangraenae  .  Verum  qui¬ 
dem  efl ,  in  capitis  vulnerum  hifloria  plurimis  obfervationibus  confli tiflfe  , 
cerebri  fubftantiam  per  vulnera  laedi  ,  fuppuratione ,  putredine  ,  erodenti¬ 
bus  &c.  confumi  pofFe  notabilem  ejufdem  partem  ,  fuperftite.  vita  non .  tan¬ 
tum  ,  verum  etiam  in  integrum  quandoque  redituris  omnibus  cerebri  fun¬ 
ctionibus  :  fed  fimul  tunc  via  patebat ,  qua  pollent  exire  illa  ,  quae  corrupta 
erant  .  Ubi  autem  phrenitidem  veram  fuppuratm  fequitur  ,  pus  retentum  , 
mora  acrius  fadtnm  ,  pulpofam  encephali  fubflantiam  brevi  deflruet .  Ad 
inflammationis  autem  refolutionem,  uti  §.-386.  di&um.fuit ,  requiritur,  ut 
humor  fluens  blandus  fit ,  motus  ejus  fedatus  ,  atque  caufa  obflruens  non  ni¬ 
mis  folidata ,  fimulque  obflrudio  parva  fit.  Cum  autem  febris  acuta  con¬ 
tinua  phrenitidem  veram  comitetur  (  vide  §.  771.  j,  impetuofus  adefl  humo¬ 
rum  motus ,  &  fqbita  humorum  degeneratio  metuenda  efl  $  fimulque  im mea¬ 
bilis 
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bilis  fanguis  magis  magifque  anguftiis  vaforam  impingitur j  unde  omni  fe¬ 
re  momento  augetur  relolutionis  difficultas  .  Accedit ,  quod  obftrucfca  vafa 
tumentia  &  dilatata  comprimant  vicina  minora  ,  &  expreffo  liquido  conti¬ 
gua  latera  concrefcere  faciant  ,  unde  poflea  immedicabiles  cerebri  fun&io- 
num  laefiones  manent.  Hinc  patet ,  morbum  hunc  citiflimam  validifllmorum 
remediorum  applicationem  requirere  3  cum  ex  fua  natura  adeo  periculofus  8c 
cito  lethalis  fit . 


§.  781.  petenda  maxime  ex  curatione  inflammationis  in 

genere,  obfervatis  iiifce  .  Venae  fettio  inftituenda 
larga  ,  per  amplum  vulnus  ,  aut  plores  venas  fimtil3 
in  pede  3  jugulo ,  fronte ,  Diluentia  exdecocffs  antiphlogifticis  s 
nitrofis  ,  affatim  exhibenda.  Dein  purgantia  antiphlogiftica ,  cum 
multo  motu  diluente  nitrofo  danda.  Clyfmata  fimilia,  additis 
laxantibus  .  Anus  fovendus ,  haemorrhoides  fricandae  foliis  ficus 
&c.  vel  evacuandae  hirudinibus  .  Collutoria  ,  gargarifmata  lenia 
revocanda  in  crebrum  11  Ium.  Nares  ,  oculi ,  aures,  fovenda.  Ca¬ 
put  radendum .  His  praemiffis ,  neque  cedente  malo,  opiatis  uten¬ 
dum,  pediluvia ,  epifpaffica  levia,  cucurbitae,  ad  inferiora  applican¬ 
da.  Corpus  moderato  frigore  reficiundum ,  &  eredum  tenendum  . 


Quando  de  curatione  inflammationis ,  quae  per  refolutionem  fit ,  agebatur 
(Vide  §.  395. memorabantur  indicationes  curatoriae  fequentes  .  Impedire 
ulteriorem  laefionem  vafcnlorum  ,  &  tollere  illam  ,  quae  jam  facti  efl  $  dein¬ 
de  materiae  obflruenti  fluiditatem  conciliare  una  cum  lenitate  (  blanda  eniin 
humorum  indoles  ad  inflammationis  refolutionem  requiritur)  .  Vel  denique  , 
fi  in  fluorem  redigi  non  poflent  maflulae  obflruentes  ,  haec  fpes  adhuc  fupe- 
rerat ,  ut  ,  impetu  minuto  urgentis  a  tergo  liquidi  ,  vafa  obflrucla  propria 
contradHlitate  retroprimerent  maflulas  obflruentes  in  vafa  majora .  Patuit 
autem  tunc  ex  illis  ,  quae  ad  $.  396.  397.  398,  40©.  di&a  fuerunt ,  ad  omnes 
illas  indicationes  requiri  fanguinis  miflionem  .  Ergo 
Venae  fedlio  inflituenda  larga  8tc.  Probatum  enim  fuit  §.  141*,  ut  impa- 
&um  obflruens  retropellatur ,  nihil  efficacius  effie  magna  &  fubita  fangui- 
nis  miflione  .  Sed&  fimul  ingens  calor  internus  capitis  ,  phrenitidem  veram 
antecedere  folitus  (  vide  §.  772.)  minuitur,  uti  in  cura  caloris  febrilis 
§.  691.  &  fequentibus  demonftratiim  fuit  ,  nimiaque  vaforum  plenitudo  tol¬ 
litur  .  Damnaverat  quidem  Afclepiades  in  hoc  morbo  venae  feclionem  ■ 
dicens:  perinde  ejje  hit  f 'arlgui  nem  mitti  %  ac  fi  trucidentur  (t).  Verum 
uti  optime  monuit  Celfus  ( u)  ,  phrenitis  nunquam  eft  nili  cum  valida  febre  , 
atque  Afclepiades  erat  in  illa  opinione  ,  nunquam  fanguinem  re&e  mitti 
nifi  in  febris  remiffione  ,  atque  ideo  damnabat  in  hoc  morbo  fanguinis  mif- 
fionem  ;  de  qua  re  videantur  illa ,  quae  in  Commentariis  §.  610.  de  minuen- 
Tom.  IV.  B  b  do 
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do  per  venae  fe&ionem  febris  impetu  habentur .  Interim  tamen  &  Aret ae- 
us  (x)  videtur  largam  fanguinis  miflionem  in  hoc  morbo  formidafle  ,  quia 
nempe  metuebat  fyncopen  ,  in  quam  prae  reliquis  hunc  morbum  pronum  ede 
credebat  .  Forte  etiam  &  haec  fuberat  ratio  ,  quod  cerebrum  pro  exangui 
&  frigida  parte  haberet  ,  atque  ideo  illius  morbis  validam  fanguinis  mifiio- 
nem  minus  utilem  putaret.  Suadent  fere  hoc  fequentia  ,  quae  apud  illum  (y  ) 
habentur  :  Verum  tamen  audacius  vena  folvenda  ejt  >  fi  a  praecordiis  9  non  a 
capite  morbus  oriatur  :  ibi  enim  vitae  principium  cji .  Caput  vero  fenfus 
nervorumque  originis  locus  eji  ,  fanguinemque  potius  a  corde  trahit  9  quam 
ciliis^  dijlribuit  &c.  Chemici  pofiea  fuis  arcanis  mira  fe  in  hoc  morbo  facere 
pofle  jactitarunt ,  fulphure  nempe  vitrioli  narcotico  ,  quo  furoris,  faltem  in¬ 
ducias ,  ii  non  integram  fanationem  7  impetrare  valerent.  Verum  donec 
docuerint ,  fe  inflammationem  in  manu  natam  his  aut  limilibus  curare  polle  , 
nemo  prudens  in  ancipiti  hoc  &  citolethali  morbo  fidem  dabit . 

Cum  autem  ,  uti  §.  779,  didhim  fuit  ,  obfervatis  confliterit  ,  per  hae¬ 
morrhoides  ,  oppofita  quam  maxime  a  capite  direcUone  ,  fluentem  fangui- 
nem  profuifie  phreniticis  ,  atque  etiam  per  nares  factam  haemorrhagiam  fre- 
quentiiTime  folvifie  hunc  morbum  ,  utramque  naturae  methodum  imitati  funt 
Medici ,  dum  St  in  pfcde  ,  &  in  jugulo  aut  fronte  venas  folverent  ,  imo  oC 
quandoque  i-n  vehementifiima  phrenitide  plures  iimul  venas  aperirent ,  ut  & 
fubita  inanitio  &  efficacifiima  fimul  revuliio  fieret ,  ad  animi  deliquium  uf- 
que  inftituta  tali  evacuatione  ,  quam  tanquam  fumtmim  remedium  in  maxi¬ 
mis  inflammationibus  ,  ardentifiimis  febribus  &  doloribus  vehementifiimis 
habuit  Galenus  ,  uti  iui  §.  141.  dictum  fuit  .  Verum  ,  uti  ibidem  monitum 
fuit ,  audax  talis  fanguinis  miflio  nunquam  ,  nili  praefente  Medico  ,  fiat , 
qui  pulfum  tangens ,  dum  faaguis  apertis  venis  fluit ,  facile  videbit ,  quo  uf- 
que  cum  prudentia  hoc  tentari  polTit . 

Merito  ergo  fanguinis  miiFio  in  phrenitidis  verae  curatione  primum  om~ 
nium  maximum  futurum  prae  fidium  habetur  a  Tralliano  (z)  ;  qui  &  fatis 
largam  copiam  educi  curabat  ideo  ,  quia  moleftum  erat  furentibus  faepe  his 
aegris  fanguinem  detrahere  ,  unde  tantum  initio  evacuabat ,  quantum.  &*  fatis 
erat  futurum  ,  etiamfi  fecunda  vice  iterum  mitteretur  5  Sc  quidem  felicilfimo 
eventu  fe  hoc  praeflitiffe  teftatur  ,  aperta  frontis  vena  . 

Cum  autem  folu^a  in  naribus  arteria  omnium  felicifiime  folvi  phreniti- 
cletn  conflet,  fi  larga  copia  fanguis  effluxerit,  au  fi  fuerunt  &  medici  arte¬ 
riam  lanceola  pertundere  ,  ut  fic  &, fubita  inanitio  ,  &  potentiffima  revuliio 
impetus  &  copiae  fanguinis  ab  encephalo  fieret .  Temporalis  arteria  folet 
tunc  eligi ,  quia  &  pulfti  fatis  confpicua  efl  ,  &  commode  pofl  (anguinis 
"duplionem  ad  fuppofitam  calvariam  comorimi  potefl  ,  &  fic  tuto  fadiini  vul- 

_ _ r.iri  1 K  .  •  ,  _  «r _ _ 1  _ j  n* 
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(  ec  )  Irh,  1.  de  Curat.  Mo«b.  scator.  eap.  1 .  pag.  7  5 . 

(y)  Ibidem.  1 

(  2)  Lih.  I.  cap.  1-3.  pag.  4g. 

C  a  )  Cotus. Optiations  de  Chirurgie  demoiiflrat.  7.  pag.  407.  40$. 
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quae  in  cura  inflammationis  §.  396.  &  fequentibus  dicta  fuerunt  . 

Clyfmata  fimilia  &c.  Ilia  enim  purgantium  antiphlogiflicorum  ,  quae  ore 
aflumta  fuerunt  ,  operationem  accelerant,  &  laxando  vafa  intelKnorum  im¬ 
petum  &  copiam  humorum  a  capite  revellunt  .  Simul  etiam  pulchrum  ufum 
habent  in  minuendo  febris  impetu  ,  uti  in  Commentariis  §.610.  dictum  fuit  f 
adeoque  omni  refpectu  profunt .  t  ,  ■  ' 

Anus  fovendus  ,  haemorrhoides  fricandae  &c.  Fluentes  enim  haemorrhoi- 
des  phreniticis  utiles  efle  §.  779.  vidimus :  hinc  laxando  fomentis  &  clyfma- 
tibus  has  partes  tentamus  haemorrhoides  provocare  *  ubi  autem  jam  protu* 
berare  incipiunt ,  tunc  afperis  foliis  heus  fricantur  ,  donec  fanguinem  (Hilare 
incipiant  5  vel  &  hirudinibus  applicatis  aperiuntur.  Videantur  illa  ,  quae 
in  Commentariis  §:  702.  habentur  . 

Collutoria  ,  gargarifmata  &c.  Nares  ,  oculi ,  aures  ,  fovenda  . 
nibus  enim  illis  carotidis  externae  rami  per  has  partes  difperli  laxantur  * 
adeoque  impetus  &  copia  fanguinis  a  partibus  capitis  internis  avertitur » 
Simul*  etiam  nares  ,  hume&ando  vafa  ibi  pofita  ,  optime  difponnntur  ad 
falubrem  in  hoc  morbo  haemorrhagiam  .  Videantur  illa  ,  quae  de  applica¬ 
tione  medicamentorum  emollientium  ad  caput  in  cura  delirii  febrilis  §.  702« 
didi  a  fuerunt }  uti  etiam  ,  quae  in  curatione  febris  ardentis  §.  743.  circa  hanc 
rem  habentur  . 

Caput  radendum  .  Abrafis  enim  capillis  tota  capitis  cutis  maxime  per- 
fpirabilis  redditur  :  quem  effe&um  a  capitis  rafione  in  phrenitide  exfpediaffe 
videtur  Caelius  Aurelianus  (b)  .  Gratum  certe  refrigerium  capiti  (Ic  con¬ 
ciliatur  ,  &  infignem  quandam  mutationem  percipere  folent  aegri  ;  &  quidem 
tantam,  ut  ab  illa  aliquid  metuiffe  videtur  Aretaeus  (c)  dum  monuit,  fi 
longiffimi  crines  fuerint ,  dimidios  primo  refeindendos  elTe  ,  fi  vero  brevio¬ 
res  ,  tunc  ad  cutim  tonderi  pofle  .  Sydenhami  tamen  obfervatis  ( d  )  con¬ 
fiat  ,  nullum  in  hac  re  diferimen  efle  ;  &  tefiatur  ,  fe  femper  hoc  praecepifle, 
&  quidem  pulcherrimo  cum  fuccefiii  .  Abrafis  autem  capillis  ,  pileolo 
impofito ,  caput  a  frigore  externo  munivit  ,  monetque  ,  fe  nullum  empla- 
firum  rafo  capiti  applicuiffe  :  quidam  enfm  hoc  commendant ,  fed  oleofa  om¬ 
nia  &  pinguia  cuti  adhaerentia  perfpirationem  minuunt, quae  hoc  in  cafu  liber¬ 
rima  requiritur  .  Capitis  rafionem  Celfus  (e)  pariter  in  phrenitidis  curatione 
commendavit  .  Patet  autem  fatis ,  difficillimum  hoc  factu  faepe  efle  ,  dum 
aegri  peflime  furunt  ;  adeoque  praefiaret  hoc  jam  facere ,  dum  figna  docent , 
phrenitidem  metuendam  efle . 

His  praemiflis  ,  neque  cedente  malo ,  opiatis  utendum  .  Pofiquam  omni* 
bns  modo  memoratis  remediis ,  fic  minutus  fuerit  impetus  humorum,  atque 
adeo  diluta  &  foluta  liquida  ,  ut  optima  fpes  fit ,  blanda  refolutione  tolli 
pofle  inflammationem  caput  internum  oblidentem  ,  atque  jam  figna  docuerint, 
morbum  mitefeere  ,  dum  interim  tamen  adhuc  delirium  ,  vel  noxiae  adeo  vi¬ 
giliae  in  hoc  morbo  ,  manent, "tunc  opiata  ufum  habent ,  non  prius ,  utioptl- 

/  B  b  2  me 

( *•'  y  '  ■.  ,  '  * 

(b)  Acutor.  Morb.  Lib.  I.  cap.  10.  pag. 

C  c  )  De  Curatione  Morbor.  acutor.  I  ib.  I.  cap.  t.  pag.  90. 

(  d  )  In  Schedula  Monitor,  de  novae  febris  ingreflu  pag.  660» 

(e)  Lib.  III.  cap.  1  $.  pag.  iyo. 
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me  Sydevlamus  monuit  (/)  .  A  lenioribus  autem  anodynis  incipere  folent 
Medici ,  fenfim  ad  fortiora  pergendq  ,  fi  priora  noti  fuffecerint .  Videantur 
illa  9  quae  in  Commentariis  §.  702.  de  ufu  fimiiium  in  curando  delirio  febrili 
dicta  fuerunt . 

Pediluvia  ,  epifpafiica  levia  ,  cucurbitae  &c.  Omnibus  enim  his  laxan¬ 
tur  vafa  partium  inferiorum  ,  vel ,  leni  irritatione  ,  verfus  haec  loca  major 
copia  humorum  ducitur ,  adeoque  a  fuperioribus  revulfio  iit .  Videantur 
illa  ,  quae  de  revellentibus  impetum  fanguinis  ad  alias  partes  in  Commenta¬ 
riis  §,  396.  4.  habentur  }  uti  etiam,  quae  in  Commentariis  §.702.  de  eorundem 
ufu  didta  fuerunt .  Interim  tamen  cavendum  eft  ,  ne  inferioribus  corporis 
partibus  applicentur  talia  ,  quae  motum  humorum  per  totum  corpus  acriori 
ftimulo  incitare  pollent  . 

Corpus  moderato  frigore  reficiundum  ,  &  ereftum  tenendum  .  Quantum 
hoc  profit  in  moderando  nimio  febris  impetu  ,  ad  §.  610.  dictum  fuit  $  atque 
etiam  in  Commentariis  §.698.  probatum  fuit,  ledti  &  aeris  claufi  calorem 
fummopere  nocere  in  omnibus  morbis  ,  in  quibus  nimius  aedus  adeft  .  Ere¬ 
ctus  autem  fitus  corporis  facit ,  ut  non  adeo  impetuofe  fanguis  caput  urgeat : 
videmus  enim  fanis  hominibus  ,  dum  per  aliquot  horas  ,  horizontali  corpo¬ 
ris  fitu  ,  in  lecto  decubuerunt ,  caput  tumere  *  qui  tumor  brevi  evanefcere 
folet  ,  dum  per  aliquod  tempus  ere<5tus  fitus  corporis  fuit  .  Saepe  contingit  , 
phreniticos  pellime  furentes  ,  dum  lecto  incarcerantur  ,  placidos  penitus 
reddi ,  dum  eredto  corpore  ,  modice  tantum  veftibus  tecto  ,  in  fedili  (edent  . 
Tanti  autem  fecit  hoc  aegrorum  regimen  Sydenhamus  ,  ut  paflim  in  fuis  ope¬ 
ribus  ubique  inculcaverit  ,  in  morbis  acutis  inflammatoriis  curationis  to¬ 
tam  felicitatem  inde  fere  pendere  :  &  in  ultimis  fuis  fcriptis  ,  quae  ingrave- 
fcente  jam  aetate  edidit  ,  ulterius  confirmavit  ,  Sc  imprimis  quidem  in 
phrenitide  hoc  neceffarium  dixit .  Hoc  enim  in  flatu  ,  quantumlibet  fan¬ 
guinis  detrahatur ,  quantumvis  leviter  tegatur  corpus  ,  quicunque  demum 
liquores  refrigerantes  ingerantur  9  non  prius  fedabitnr  febris  »  quam  aeger  fe 
leffiu/o  interdia  abflinuerit .  Cum  calor  cir cumambi enti s  deris  9  inter  flra- 
gula  conclufl  ,  fanguinem  plus  fatis  exagitet ,  &  procumbentis  corporis  fitus 
vehementiori  impetu  eundem  in  caput  impingat  (  g  ) . 

Haec  funt  remedia  ,  quae  cognita  morbi  indoles  &  falutaris  ufus  do¬ 
cuerunt  prodeflfe  in  hoc  morbo  ?  &  a  quibus  cito  applicatis  curatio  exlpe- 
£lari  poterit  inflammationis  ,  in  cerebri  meningibus  natae  ,  per  refolu- 
tionem  * 

Hoc  tamen  monendum  videtur  ,  quod  ,  fedato  jam  febris  impetu  ,  fae- 
pe  adhuc  fuperfit  delirium,  coma,  debilitas  ingens  ,  aliaque  fymptomata, 
quae  cerebri  'futn&iones  adhuc  perturbatas  effe  docent  .  Non  tamen  ideo 
venae  fe6tionibus  ,  purgantibus  ,  aliifque  vires  debilitantibus  remediis  uten¬ 
dum  eft  ,  ut  tales  faevi  hujus  morbi  reliquiae  tollantur  j  fed  blando  vi- 
&u  ,  quiete  ,  fitu  corporis  eredto  &c.  fenfim  haec  cedere  folent  .  Refolu- 
ta  enim  inflammatione  nondum  vafa  ,  per  impetum  vitalis  liquidi  loca  ob- 
|Jru61:a  urgentis  nimis  diflra£ta  ,  priftinam  dimenfionem  ilatim  recuperavi 

runt , 

(/)  Secb.  I. cap.4.  psg.  $ j# 
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runt ,  adeoque  faepe  per  notabile  tempus  adhuc  turbatus  manet  aequabilis 
humorum  per  vafa  encephali  motus  ,  donec  feti  fi  m  acquifito  robore  cliftra- 
Ctae  fibrae  vaforum  priorem  firmitatem  acqi/irant .  Cum  autem  tenerrima 
fint  encephali  vafa,  utpote  in  pia  matre  &  cortice  cerebri  elafticis  tuni¬ 
cis  deftituta,  patet  ratio,  quare  faepe  talia  fymptomata  poft  veram  phre- 
nitidem  diu  adhuc  maneant.  Videantur  illa , '  quae .  de  hac  re  dici  a  funt 
in  Commentariis  §.  397.  5  ubi  probatum  fuit  7  propriam  ^im  fibrarum  ,  dum 
caufae  diftrahentes  cefiant  vel  .minuuntur  prifcam  formam  reftituere  ,  dum 
interim  nutritio  vires  reddit . 

§.  781-  HI  vero  Phrenitis  ab  alio  morbo  inflammatorio  jam 

fadto  oritar ,  ante  omnia  attendendum  ,  an  genius 
ejus  mali  patiatur  adhiberi  modo  dicta  (  781.  ),  fi  non  5  tum 
curanda  ex  methodo  illi  morbo  debita  ,  femper  additis  derivan¬ 
tibus  y  &  topicis  remediis . 

#  ^ 

Maximi  momenti  in  praxi  hoc  monitum  efl  ,  ut  nempe  in  cura  phre¬ 
nitidis  fymptomaticae  attendatur  ad  genium  morbi  primarii  ,  ex  quo  phre¬ 
nitis  orta  fuit.  Uti  enim  flatim  vidimus  ,  phrenitidis  verae  curatio  largam 
venae  feCtionem  ,  &  repetendam  quandoque  audacter  pofiulat  ,  una  cum 
valida  alvi  evacuatione  per  purgantia  antiphlogiflica  .  Verum  non  omni¬ 
bus  morbis  acutis  haec  curatio  prodeft  j  &  quandoque  obfervantur  febres 
epidemicae  ,  inflammatoriae  quamvis  quae  repetitam  venae  Tectionem  non 
ferunt  abfque  noxa  :  quin  etiam  confiitit  in  talibus  febribus  ,  nequidem 
phrenitidi  fymptomaticae  per  validas  &  repetitas  evacuationes  fuecurri  poffe  , 
fed  fenfim  poftea  una  cum  morbo  principe  evanefcere  hoc  fymptoma  .  Ta¬ 
les  erant  febres  epidemicae  continuae  a  Sydenhamo  (  h  }  defcriptae  ,  quae 
armis  167’.  1674.  1675.  Londini  graffabantur .  Quamvis  enim  atrox  ca¬ 
pitis  dolor  ,  &  laterum  dolores  frequentes  in  his  febribus  ,  fanguifque  edu¬ 
ctus  Pleuriticorum  fimilis  cruori ,  docerent  fatis ,  non  mediocrem  inflamma¬ 
tionem  his  febribus  fubefle  ,  obfervavit  tamen  Sydenhamus  ,  quod  repetita 
Venae  Tectione  non  levarentur  aegri .  Cum  autem  in  his  febribus  promptif- 
fitna  metaflafis  ad  caput  fieri  Toleret,  enematum  uTum  fubftituebat  repeti¬ 
tae  fanguinis  miflioni,  quam  morbi  natura  non  ferebat }  ficque  feliciflime 
curabat  phrenitidem  Tymptomadcam  in  his  febribus  natam  dum  poA  ve¬ 
nae  fe&iongm  ,  atque  unius  vel  alterius  enematis  injectionem  ,  vitrioii  Tp i- 
ritum  cerevifiae  tenui  inftillabat  ,  &  pro  potu  ordinario  aegris  exhibebat  • 
Nullam  autem  aliam  methodum  profuifle  in  hoc  cafu  teftatur  (  i  )  .  Simi¬ 
lia  notavit  &  in  alia  febrium  continuarum  epidemicarum  fpecie  Sydenha - 
mus  (4)?  in  quo  morbo  fumma  proclivitas  erat,  ut  materia  febrilis  mala 
metafiafi  caput  peteret  ,  &  hoc  etiam  peculiare  notabatur  ,  quod  fimulac 
tali  metaftau  fa&a  phrenitis  invalefceret ,  tunc  nulla  amplius  fupereffent  fe¬ 
bris  indicia  ,  Obfervavit  autem  ?  neque  hanc  febrium  Tpeciem  iteratas  fan- 

gui- 

(h)  Seft.  V.  cap.  z.  pag.  77S.  &c.  (  i  )  Ibid.  pag,  z  87. 

(  k  )  In  Schedula  monitor,  de  novae  febris  ingreilu  pag.  &c* 
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tyU\n[s  mi  Iliones  ferre,  unde  poft  unicam  venae feclionem  purgans  antiphlo- 
oifticiim  dabat ,  alternis  diebus  ad  tertiam  vicem  repetendo  ,  fimu-I  exhibita 
hora  fomni  levi  diacodiato  pofl  fingulas  purgantis  remedii  dofes  .  Spiritus 
autem  vitrioli  ufum  in  harum  febrium  curatione  non  adhibuit  ,  utpote  mi¬ 
nus  convenientem  morbis  illis ,  quorum  curatio  purgantibus  indiget .  Mo¬ 
nuit  autem,  quod  phrenitis  fi  in  hoc  morbo  femel  mvaluiiTet ,  non  potue¬ 
rit  fubito  deleri  i  neque  tutum  fuerit  repetita  ultra  limites  praefcriptos  ve¬ 
nae  fectione,  vel  catharfi  ,  ejus  curationem  aggredi  (l)  ,  fed  tempore  & 
fponte  fua  cedere  folebat  hoc  malum ,  modo  debitum  regimen  adhiberetur  e 
Ita  etiam  ad  phrenitidem  fymptomaticam  compefcendam  in  variolis  talem 
methodum  adhibuit  Sydenhamus  (  m  )  ,  quae  in  aliis  cafibos  minime  conve¬ 
niret  .  Decenni  enim  puero  ,  cui  fhragulorum  pondere  ,  &  calidis  remediis 
adhibitis  ,  in  primo  ftadio  variolarum  debita  illarum  eruptio  non  tantum 
impediebatur  ,  verum  &  talis  aderat  furor  ,  ut  totis  aditantium  viribus  vix 
le6to  coerceri  poffiet  ,  dedit  ftatim  unciam  mediam  fyrupi  de  meconio  5 
cumque  nihil  proficeret ,  poft  horae  fpatium  fimilem  dolin  dari  juffiit ;  at* 
que  nondum  minutis  fymptomatibus  ,  debuit  eandem  dofin  repetere.,  donec 
uncias  duas  cum  dimidia  affutnfiflet  puer  *  tuncque  felici  eventu  fedatae  funt 
illae  turbae  ,  Sc  poftea  convaluit  aeger  *  -  "g  - 

Haec  fufficient ,  ut  demon&retur ,  quantum  variet  phrenitidis  fymptomati- 
cae  curatio  pro  diverfa  indole  morbi  primarii  ,  unde  ortum  duxit  .  Cum 
autem  periculofa  femper  fit  in  morbis  talis  in  cerebrum  metaftafis ,  nunquam 
nocebit  derivantibus  verfus  alias  partes  uti.,  &  topicis  remediis  calorem  ni¬ 
mium  in  capite  minuere  .  Ubi  ergo  novimus  ex  genio  cognito  morbi  Epide¬ 
mici  ,  vel 'ex  fignis  §.772*  enumeratis,  talem  metaftafin  metuendam  effe  y 
clyfmata  injicere  convenit  ,  balneis ,  fomentis  ,  inferiores  corporis  partes  la¬ 
xare  ,  epifpafticis  eafdem  irritare  ,  fitu  ere&o  omnem  impetum  a  capite  aver¬ 
tere  ,  caput  radere ,  fronti  oxvcratum  applicare  ,  cucurbitas  cruribus  &  fe¬ 
moribus  affigere  &c.  ut  omnibus  his  artis  moliminibus  caveatur  fymptomatica 
phrenitis ,  vel  faltem  impediatur  ejus  augmentum  ,  fi  jam  adfit  .  Omnia  enim 
haec,  vel  praecipua  faltei^  ,  adhibuit  Sydenhamas  in  hoc  cafu,  licet  pro  di- 
verfitate  morbi  primarii  varia  medela  ufus  fuerit . 
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§.  7 8 5 .  TM pedita  valde,  do’ens  admodum,  Vel  &  impedita  & 
Jl  dolens  fimul  Deglutitio ,  atque  Re/piratio ,  quae  con¬ 
tingit  a  caula  morbo fa  agente  in  partes  binis  his  functionibus  in- 
fervientes ,  fupra  pulmones ,  &  fupra  ftomachum  politas  ,  Angina 
vocatur . 

il  '  <  ?  .  ■ 

Angina  ,  ab  angendo  dicda  ,  recepto  jam  apud  Medicos  ufu  ,  defignat  ge¬ 
nerali  nomine  omnes  illos  morbos ,  qui  impedimento  vel  dolore  partium  ,  de¬ 
glutitioni  vel  refpirationi  infercientium  ,  illas  binas,  fu  n£Uo  nes  fimul  ,  vel  & 
fingulas  ,  turbant  $  fic  tamen  ut  cautae  horum  morborum  fupra  ventri¬ 
culum  vel.  pulmones  haereant  j  aliter  enim  talia  mala  inter  morbos  pulmo¬ 
num  aut  ventriculi  recenferi  folent.  Simplici  hoc  nomine  omnes  illos  mor¬ 
bos  vocaverunt  Latini  ?  verum  apud  Graecos  ,  recentiores  imprimis  ,  major 
nominum  diverfitas  occurrit  ,  imo  Sc  quaedam  confufio,  cum  non  omnes  eo-  • 
dem  vocabulo  eundem  affe&um  defignaverint .  Hinc  Celfus  (n)  dixit  ;  No- 
Jtri  anginam  vocanti  apud  Graecos  nomen  9  prout  fpecies  efi  . 

Apud  Hippocratem  mv*. vocabulum  tantum  fere  occurrit ,  '&  quando 
levior  affecius  erat ,  Nf&aevvayyY}  ipfi  dicebatur  (  o  j  :  caeterum  ,  quantum 
novi  ,  nec  ervvdy^i is ,  nec  zdfejzvvvdyxrs  meminit .  Notum  autem  eft,  praepo- 
fitionem  erxpcc  ,  morborum  nominibus  praefixam  ,  eorundem  minorem  inten- 
fitatem  frequenter  figniiicare  ,  Sic  enim  parapoplexia  pro  leviori  apoplexia 
fumitur  8cc.  Cum  aiitem  canes  ,  poft  validum  curfum  anheli ,  lingua  exfer- 
ta  ,  oculis  rubentibus  &  prominentibus  ,  celerrime’  refpirent  ?  &  miferi  aegri 
peffima  angina  laborantes  fimiii  fere  modo  affedd  confpiciantur  j  inde  videtur 
Kjyjyyys  nomen  huic  morbo  datum  fuilTe  .  Nam  ab  angina  vocata  fuffocatur 
homo  in  faucibus  magis  urgeri  videtur  9  neque  falivam ,  ?ieque  aliud  quid - 
quam  attrahit  >  <9*  oculi  dolent ,  <&*  vehit  fr angulatis  prominent  s  &*  illisfixe 
intuetur  ,  neque  eos  convertere  poteft  &c.  (  p  )  * 

Verum  pvv&yx*i*  vocabulum  apud  Medicos  Graecos  pofl  Hippocratem  oc¬ 
currit  ,  &  quidem  vario  fenfu  .  Aretaeus  enim  ( q  )  binas  anginae  fpecies 
di&inguens  ,  de  quibus  fequenti  paragrapho  dicetur  ,  illam  anginam  ,  quam 
organorum  collapfio,  gracilitas  major  quam  pro  cujufque  natur a,  &  Jir angula¬ 
tio  vehemens  comitantur  ,  vocavit  fynanchen  ,  tanquam  interius  vergentem 
angentem :  contra  vero  illam  fpeciem quae  tonfillarum,  epiglottidis,  fau¬ 
cium  ,  uvulae  &c.  phlegmone  difKnguitur  ,  cynanchen  dixit  .  Unde  etiam 
monet  f  fynanchen  in  cynanchen  verti,  dum  fynanche- in  melius  mutata  in¬ 
flammat  omnia,  verfus  quae  extrarium  vergens  phlegmone  procellent .  Vi- 
tiofam  enim  hic  in  textu  effe  tranfpofitionem  vocabulorum  5  optime  nota¬ 


vit 
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(  p  )  Ibidem  . 

(  q  )  De  caulis  &  lignis  rr:cifcor.  ac  ut,.  [  ib*  T„  cap.  7*  pag.  y.  Si  6.. 
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vit  Celeberrimus  Vetitus  inammadverfionibus  fuis  (r)  ,  adeoque  loco  w*  <ru« 
myyjw  diro  rvmyyjn  yiyvi&u  legendum  eft  ,  wmyxw  «Vo  o-uvdyxvc  yiyv&cu. 
Pacet  fimul  ,  Hippocratem  graviflimam  anginam  cynanches  nomine  vocaf- 
fe  (f)  i  Aretaeum  vero  mitiorem  fic  dixiffe  . 

Celfus  autem  (t)  nomina  recenfens ,  quae  variis  anginae  fpeciebus  a  Grae¬ 
cis  tribuebantur  ,  nullam  xumyxiv  mentionem  fecit 7  fed  illam  fpeciem  ,  quae 
abfque  rubore  aut  tumore  ullo  eft  ,  cvv&yxw  vocavit ;  ubi  vero  lingua  fau- 
Cefque  cum  rubore  intumefeerent  &c.  $  monet  9  quod  talis  angina  eruyuyxn 
vocaretur  7  quae  eadem  eft  cum  cynanche  Aretaei  .  Dixit  autem  :  Illis 
communia  funt  5  aeger  non  cibum  devorare  ,  non  potionem  poteji ;  fpiritus 
ejus  intercluditur  .  Levius  eji  ,  ubi  tumor  tantummodo  &  rubor  ejt9  caetera 
non  fequuntur  *  id  &J^&<rvvdyxnv  appellant . 

Trallianus  (  u  )  vero  antiquiflimos  Medicos  omnem  inflammationis  circa 
gulam  fpeciem  generali  fynanches  nomine  indigitafle  afler it  (apud  Hippocra¬ 
tem  tamen  ,  uti  di&um  fuit ,  hoc  vocabulum  non  occurrit}*  pofteriores  ve¬ 
ro  monet  quadrifariam  divififle  inflammationem  circa  gulam  (  uti  etiam  Ae- 
gineta  (  oc  )  habet )  &  diverfis  nominibus  infignivifle  *  Internorum  enim  la¬ 
ryngis  mufculornm  inflammationem  vocabant  cynanchen  ;  externorum  vero 
paracynanchen  .  Ubi  vero  interiores  pharyngis  mufculi  inflammati  erant  , 
dixerunt  fynanchen*  fi  exteriores  pharyngis  mufculi  eodem  modo  affe&i  effent  , 
tunc  vocaverunt  parafynanchen  * 

Aetius  autem  (y  )  illam  anginae  fpeciem  ,  quae  a  luxata  vertebra  fit ,  (  de 
qua  §.  818.  dicetur  )  cynanchen  vocari  a  veteribus  dixit . 

Ex  quibus  omnibus  patet  ,  quam  diverfo  fenfu  haec  vocabula  apud  AuSo- 
res  ufnrpata  fuerint :  atque  haec  notanda  videbantur  ,  ut  intelligi  melius  pof- 
fent  illa  ,  quae  de  hoc  morbo  apud  Medicos  antiquos  habentur .  Interim 
tamen  commodifllmum  videtur  5  generali  anginae  nomine  omnes  hos  morbos 
comprehendere  ,  qui  vel  deglutitionem  vel  refpirationem. laedunt  9  vel  utram¬ 
que  ,  five  impedimento  tantum  ,  vel  dolore  ,  vel  utnfque  fimul  concurren¬ 
tibus  ,  h^ec  laefio  contingat  ,  modo  caufa  morbofa  ,  binas  has  funcfiones 
laedens  7  fupra  pulmones  &  ftomachum  ha^ferit .  Bifariam  autem  deinde  di¬ 
viduntur  anginae  ,  in  illam  ,  quae  cum  tumore  apparente  fit ,  &:  quae  abfque 
ullo  tumore  deprehenditur  .  Pro  varia  autem  tumoris  anginam  comitantis  na¬ 
tura  ,  &  diverfitate  loci  a  tali  tumore  occupati  ,  idem  morbus  varia  deinde 
nomina  accipit  ,  uti  poftea  videbimus  ,  ficque  optime  diverfae  8z  fatis  mime- 
•rofae  hujus  morbi  fpecies  diftingui  poterunt  9  &  curari  * 
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§.784.  '  ANGINA.  25  f 

§.784.  jT^Ujus  duplex  obfervatur  fpecies ;  prima  fine  ullo  figno 

tumoris  externi  9  internive  apparet ;  aitera  vero  cum 
aliquo  tumore  in  aliqua  parte  organorum  defcriptorum  (  783.  )  de¬ 
prehenditur  femper  • 

Cum  ergo  anginae  fedes  occupet  omnes  illas  partes ,  quae  ab  ore.  ad  ven¬ 
triculum  &  pilmonem  ufque  inveniuntur  ,  quarum  plurimae  oculis  &  attadlui 
patent ,  ipfi  aegri  vel  adftantes  ,  dum  indagant  refpirationis  aut  deglutitionis 
impedimentum  praefens  ,  vel  tumorem  quemdam  detegunt ,  vel  non  ,  cui  ad- 
fcribi  pofiit  morbus  ,  Hinc  maxime  naturalis  anginae  divifio  oritur  in  illam  , 
quae  abfque  ullo  figno  tumoris  externe  apparentis  ,  vel  interne  in  faucibus 
confpicui ,  invenitur  $  8c  alteram ,  quam  tumor  quidam  fenfibus  d#tegendus 
comitatur  .  Hanc  anginae  divifionem  &  Hippocrates  (  z  )  ,  8c  Celfus  ( a  )  ,  & 
Aretaeus  (  b  )  notaverunt  .  Illam  autem  ,  quae  abfque  ullo  tumore  confpi- 
cuo  iit  ,  tanquam  maxime  exitialem  damnaverunt  omnes  ;  atque  ,  uti  praece¬ 
denti  paragrapho  di&um  fuit ,  hanc  vocavit  fynanchen  Aretaeus  :  alteram 
autem  ,  quae  cum  tumore  organorum  fit  ,  cynanchen  .  Quin  imo  adeo  exi- 
tiofam  credidit  Aretaeus  (c  )  priorem  illam  anginae fipeciem  ,  ut  mortiferis 
halitibus  ,  qui  ex  chaeroniis  fpeeubus  exhalantes  ,  uno  momento  homines 
firangulant  ,  comparaverit  *  atque  in  folo  fpiritu  (  aere  nempe  infpirato  ) 
vitium  tunc  haerere  judicaverit ,  cum  nullum  fignum  inflammationis  in  ulla 
parte  occurreret .  Videtur  autem  in  illa  opinione  fuHTe  r  quod  non  praeex- 
IHterit  in  aere  ,  antequam  infpiraretur  ,  talis  malignitas  (  tunc  enim  omnes 
aegro  adflantes  fimiiiter  affici  debuiffent  j ,  fed  quod  aer  infpirafus  in  corpo¬ 
re  aegri  deleteriam  talem  vim  acquireret  a  latente  in  ipfo  aegro  malignitate. 
Exemplum  enim  fimilis  effe&us  a  cane  rabido  defumit ,  qui  infpiratum  ae¬ 
rem  ,  quamvis  faluberrimum  ,  fic  latente  infuo  corpore  veneno  inficit ,  ut 
exfpiratus  dein  in  faciem  hominis  ,  dum  fpiritus  adducitur  ,  illum  rabie  infi¬ 
cere  valeat .  Atque  hinc  concludit :  Talem  igitur  refpirationis  mutatio - 
nem  interius  fieri  ^  haud  impojfibile  ;  cum  &  millena  alia »  quae  in  homine 
funt ,  eandem  fpeciem  cum  caufis  exterioribus  obtinent .  Succi  corrumpentes 
intus  <&*  extus  (funf)  ;  morbi  quoque  medicamentis  dekteriis  ajfimiles  ,  <&•  a 
medicamentis  talia  vomunt  •  qualia  ob  febres  vomere  folent  (d).  Patebit  au¬ 
tem  ex  fequentibus  ,  peflimam  talem  ,  abfque  ullo  tumore  confpicuo  ,  fubi- 
to  lethalem  anginam ,  ab  inflammatione  organorum  quorundam  ,  uti  Sc  ab 
aliis  pluribus  caufis  contingere  poffe  9  licet  infpiratus  aes  nullum  -vitium  con¬ 
traxerit  <, 


c  -  f 


Tom.lK  C -c  f.78j.llla 

(  z  }  In  Prognoflfcis  Chartei*.  Toin.  VIII.  pag.  673.  (a)  Lib*  IV.  cap.  4* 

pag.  i$6.  (  b  )  De  Cauf.  &  fign.  Merbor.  acutor.Lib.  I.  cap,  7,  pag^c 

(  e  )  Ibidem .  (  d  )  Ilidem. 
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§•  78/-  Prior  *n  ^ne  niorborum  diuturnorum  >  maxime  port 

ingentes  &  faepe  repetitas  evacuationes,,  contingit,  pal¬ 
lorem  faucium  ,  ficcitatem  harum  ,  tenuitatem,  fimul  comites  ha¬ 
bet  ;  quare  nervos  &  mufculos  refclutos  plerumque  habet,  fere 
femper  eft  fignum  imminentis  mortis  ;  raro  curatur  ,  &  tum  tan¬ 
tum  remediis  replentibus  vafia  vacua  bono  fucco  vitali >  calefacien¬ 
tibus  ,  corroborantibus . 


Primo  jam  agendum  erit  de  illa  anginae  fpecie ,  quae  fine  ullo  ligno  tu¬ 
moris  externi  vel  interni  apparet.  Patebit  autem  §.801.  &  S02.  ,  ubi  de 
angina  inflammatoria  dicetur ,  ab  inflammatione  interiora  laryngis  circa  ejus 
fummitatem  ,  vel  &  interiorem  membranam  afperae  arteriae  ,  occupante ,  an¬ 
ginam  fieri  ,  quae  nullo  fe  manifeftet  tumore  ,  verum  dolor  ingens  &  reli¬ 
qua  inflammationis  Cigna  peritum  Medicum  docent  ,  latere  talem  malum.  A- 
lia  autem  ejus  fpecies  obfervata  fuit ,  pariter  admodum  periculofa  ,  &  fere 
iethalis  j  in  qua  pallor  faucium,  ficcitas  ,  &  tenuitas  earundem  apparent, 
abfque  ullo  figno  latentis  in  interioribus  partibus  inflammationis  .  Quando¬ 
que  quidem  aliquis  dolor  &  rubor  in  faucibus  apparent  ,  fed  leviora  tantum  , 
neque  inde  tument  partes  affectae  ,  fed  potius  infignem  fuae  torofitatis  di- 
minutionem  demonftrant .  Rarius  quidem  occurrit  haec  anginae  fpecies  ,  & 
fere  tantum  pofl:  morbos  diuturnos  exhauflo  corpore  ,  imprimis  pofl:  vali¬ 
das  &  frequenter  repetitas  evacuationes  ,  per  venae  fe&ionem  ,  purgantia  , 
vomitoria  &c.  A  talibus  caufis  ortam  hujufmodi  anginam  obfervavit  Sy den¬ 
samus  (e) ,  pofl:  febres  five  continuas  live  intermittentes  ,  cum  de-glutiendi 
primum  difficultate  &  moleflia  ,  fupervenientibus  deinde  raucedine  ,  oculis 
cavis,  &  facie  Hippocratica  dicta  ,  (quam  in  prognofticis  Hippocrates  defer ip- 
fit)  mortis  certo  imminentis  fignis .  Monet  autem,  funeflo  huic  fympto- 
mati  producendo  longiorem  febris  inoram  ,  cum  evacuationibus  julto  co- 
piofioribus  fociam  ut  plurimum  operam  commodalfe  .  Notavit  &  illam  an¬ 
ginam  Aretaeus  (/) ,  quae  organorum  collapfionem  ,  &  majorem  .gracilita¬ 
tem  ,  quam  pro  cujufque  natura  habebat ,  uti  ad  §.  783.  di£Uurr  fuit  .  Ve¬ 
rum  quidem  eft  ,  quod  ab  his  caufis ,  quae  modo  memoratae  fuerunt,  non 
deduxerit  ejus  originem  ,  fed  potius  crediderit  in  ipfo  pectore  ,  circa .cor  & 
pulmones  ,  latere  tunc  inflammationem  ,  atque  ab  extraverfione  illius  inflam¬ 
mationis  aliquid  boni  exfpe&averit  (g) :  interim  tamen  fi  conferantur  ilia 4 
quae  de  hujus  anginae  fignis  habet,  manifefle  patet  effe  eandem,  quam  vVjjr- 
denhamus  defcripllt  .  Dicit  enim  ;  Synanchen  collapfio  ,  gracilitas  »  pallor 
€omitantur  :  ‘oculi  cavi ,  intus  demerfi ,  fauces  uvulae  refraBae  ,  tonfillae 
multo  magis  fubjidentes  $  vocifque  privatio  .  In  illa  enim  anginae  abfque 
tumore  externo  fpecie  ,  quae  latentem  circa  laryngem  vel  in  afpera  arteria 
inflammationem  pro  caufa  habet  ,  licet  non  tumeant  fauces  vel  tonfillae  ,  ta¬ 
men  naturalem  toroiitatem  fuam  retinent  .  Praeces  pariter  periculum  in  hoc 

morbo 


(  e )  Se&.  r.  cap.  7.  1  zz\  (/)  De  Caufis  &  flgrds  morbor.  acinor.  Lib.  !• 

tap,  7.  pag,  f .  U  )  ibici,  pag,  6 . 
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morbo  agnovit  Aretaeus  (h)  ,  dum  monet,  quod  celerrime  Intereant  lic  ai- 
fe£ti  etiam  antequam  Medicum  acoer (iverint }  vel  Saltem  antequam  Mediem 
vocatus  arte  fua  uti  poffit .  Illa  autem  ,  quae  Cei  fas  (i)  de  Synanche  habet , 
perfecte  huic  Speciei  'anginae  conveniunt .  Dicit  enim:  Interdum  enim  ne¬ 
que  rtibor  neque  tumor  ullus  apparet  ;  fed  corpus  aridum  eft  %  vix  Jpiritus 
trahitur  ,  membra  folvunturm  Similia  his  apud  Caelium  Aurelianum  f AJ  ha* 

bentur  .  ^  ^ 

Dum  erpo  condderantur  .caafae  praegreflae  &  Symptomata  hanc  anginae 

fpeciem  comitantia  ,  annaret  ,  de  feci  u  vitalis  liquidi  collapia  efle  omnia  va- 
fa  ,  adeoque  non  adede  debitam  copiam  Sanguinis  arterioli  &  Spirituum  ner- 
voSorum  ad  adiones  muSculares  requifitam  .  Cum  autem  ad  deglutitionem 
perficiendam  tam  varii  &  tam  numerofi  concurrant  mufculi  (l)  ?  in15  Ja,Tl 
prae  nimia  inanitione  reSolutis  ,  lethalis  haec  anginae  Species  naicitur  ,  qua^ 
rarifllme  curatur  .  Neque  tantum  in  mhrbis  diuturnis  ,  verum  etiam  m  acu¬ 
tis  perniciofis  ,  ante  mortem  Similis  anginae  Species  quandoque  ohlervatum. 
Unde  Hippocrates  (m  pernicioSe  laborare  dicit  aegros  ,  quibus  in  acutis  rnoi- 
bis  partes  circa  fauces  dolentes  ,  graciles,  parvae  apparerent ,  cum  lu.  oca- 
tlone  .  libi  notandum  ,  quod  dixerit  ™  ***&  Qxpvyy*  ohwh#  ,  leviorem  lic 
tantum  adede  dolorem  indicans ;  uti  mamfeftius  apparet  sx  ^oacis  (n) ,  u  i 
dc  legitur  haec  prognofis  :  w  o%tcri  k#tk  <pxpvyyx  i%vw  pixpx  odvwdicc  6£e. 

In  hoc  autem  caSu  &  mufculos  reloiutos  Sulde  patet ,  quia  addidit  ,  hos 
aegros  dum  hiaverint,  non  facile  os  claudere  pofTe  ,  Sed  &  pluribus  a  ns 
in  locis  Hippocrates  damnavit  faucium  illam  gracilitatem  tanquam  fune  ti. li¬ 
mam  .  Sic  dixit  (o  ):  Fauces  leviter  dolentes  (  QapvyZ.eTaFum  )  graciles  » 
cum  ja&atione  , Jlr att gul antes  ,  acute  perniciofae .  Modo  dictis  iimilia  p  unbus 
in  locis  habentur  ,  quae  Singula  recenSere  nimis  longum  foret  .  . 

Patet  Satis,  quare  haec  anginae  Species  rarocurabilis  fit,  cum  omnis  lpes 
ineo  polita  iit ,  ut  redituantur  Subito  perditi  humores ,  iicque  bono  luceo 
vitali  repleantur  vacua  vala  .  Verum  ipfa  deglutitio  laeta  impedit ,  quo  mi¬ 
nus  talia  commode  ingeri  podint  •,  &  Simul  deficiunt  illa,  a  quibus  mge  o- 
runi  adimilatio  exfp  ctatur ,  debita  nempe  copia  humoris  boni,  cz  v  alorum 
in  content  fluida  actio  requilita  (  vide  §.  25.  )  .  Tota  ergo  curatio  ln  eo 
conliftit ,  ut  ingerantur  talia  ,  quae.  Sanis  humoribus  quam  nmiilima  ,  de¬ 
bilibus  viribus  afilmilantibus  adhuc  Subigi  poterunt ,  fimulqne  calefacientibus 
&  corroborantibus  remediis  prudenter  exhibitis  vaforum  in  contenta  fluida 
actio  augeatur  ;  de  quibus  omnibus  videantur  illa  ,  quae  in  Commentariis 

§.  28.  di&a  fuerunt .  .  .  , 

Simul  etiam  apparet  ,  quanta  cum  cura  haec  anginae  Species  ao  alus- 
diflingui  debeat ,  cum  methodus  curandi  adeo  diverfa  fit  .  Innammatoiia 
enim  angina  Subitas  evacuationes  per  rmflionem  Sanguinis ,  purgantia_anti- 
phlogiftica  &c.  pofeit ,  uti  videbimus  poftea  i  qnae  mortem  ui  hoc  calu  ac* 
celerarent  quam  cerdffime.  Cc  a 


§.7S6.Ea- 


‘(M  Ibidem.  Cf)  tib:iV.cap.4.pag»i9<*  (*)  Acutor.Morb. 

lih.  Ill.cap.  z.pag.  iSi.  (/)  VideH.Boerh.  Tnftitut.  f7o.7i.7^75«74-7r- 
(?ri)  Prorrhetic.  lih.  T.  text.  11.  Charter.  Tom.  V1IT.  pag. 707. 

(  n  )  N.  17 6.  ibid.  pag.  S67.  ^  (  O  Prorrhet.  Libo  1«  Charter.  Tom*  V III. 

pag.  774.  &  Coae.  Praenot.  N.  %66»  ibid.  pag.  $ 66* 
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§.  786.  Tp  Adem  prior  fpecies  aliquando  oritur  fiibito  fine  fi- 
11  gnis  manifeftis  praegreliis  ullius  morbi  •  vix  capit 
medelam  j  &  fere  femper^poft  mortem  ,  fuppuratum  pulmonem 
demonflrat . 


Quae  modo  defcripta  fuit  anginae  fpecies  ,  morbos  praegreffos  fequitur  , 
adeoque  praevideri  poterit  faltem  ,  licet  faepiffime  incurabilis.  Verum  do¬ 
cuerunt  obfervationes  ,  in  fanis  etiam  hominibus  quandoque  ,  abfque  ullis 
fignis  morbi  antecedentis  ,  fubito  impediri  deglutitionem  vel  refpirationem  , 
vel  &  utramque  ,  atque  mox  mortem  fequi  ,  licet  nullus  tumor  in  faucibus  , 
vei  externis  partibus  ,  neque  infolita  earundem  gracilitas  &  ficcitas  apparue¬ 
rint  antea  .  Catarrhum  fuffocativum  vocaverunt  plurimi  audores  fimrle  ma¬ 
lum  ,  quia  a  materiae  eliquatae  in  fauces  &  pulmones  fubita  deftillatione  na¬ 
tum  putabant  fere  femper  .  Dum  enim  videbant  in  coryza  dida  tam  fubi- 
tum  faepe  fieri  per  nares  copiofi  &  acris  feri  profluvium  ,  &  membranam 
Schneiderianam  fubito  adeo  tumere  ,  ut  omnem  aeris  tranfitum  per  patula 
naturaliter  adeo  nariunrforamina  impediret ,  crediderunt  non  fine  ratione  ,  Sc 
fimile  quid  in  membrana ,  laryngem  &  afperam  arteriam  inveftiente ,  con¬ 
tingere  poffe  ,  unde  citifiima  fuffocatio  Sc  mors  fequi  debent .  Subitaneos 
enim  tales  tumores  in  variis  corporis  partibus  nafei  in  fanis  caeteroquin  homi¬ 
nibus  ,  obfervationes  Medicae  docent .  Sic  quibufdam  fatis  familiare  eft  , 
dum  humida  &  calida  tem pedate  per  apertum  aerem  incedunt  ,  ilico  fere 
faciem  tumore  eryfipelatofo  inflatam  habere ,  imo  novi  tales  homines  ,  qui 
matutino  tempore  de  feneftra  tantum  prolpicientes  flatin*  fic  affedi  fuerunt . 
Adeoque  non  videtur  impofiibile  ,  lethalem  fubito  anginam  a  talibus  caufis 
nafei  poffe  ,  licet  nulla  figna  alicujus  morbi  praegreffa  fuerint  .  Interim 
tamen  rariffime  hoc  contingere  certum  eft  ,  cum  hic  non  agatur  de  inflam¬ 
matione  fubito  nata  circa  laryngis  fuperiora ,  quae  quidem  citiffime  ffran- 
gulando  necat,  fed  dolore  acuto  aliifque  fignis  (  vide  §.  801.802.)  prae- 
grefiis  vel  comitantibus  cognofci  potefl:  .  Pofl  hyemem  auftralem  pluviofam 
&  tepentem  fi  ver  ficcum  &  aquilonium  fequatur  ,  notavit  Hippocrates  (/>) 
catarrhos  fubito  necantes  fenioribus  contingere  .  Similem  cafum  ,  qui  mo¬ 
do  confirmat ,  refert  Schettctytts  (  ^  ) .  Homini  enim  fere  fexagenario 

plenioris  habitus  ,  cui  praeter  iaffitudinem  nihil  mali  aderat ,  media  node 
adeo  vehemens  catarrhus  accidit  ,  ut  velocem  defluxionis  impetum  fentire-t 
quidem,  &  auxilium  imploraret,  fcd  mox  fuffocaretur,  priufquam  aliquis 
adelle  poffet .  A  morte  autem  ilico  copiofa  pituita  lenta  Sc  vifeida  ex  ore 
profluebat .  Monet  tamen  Schencbjus  ,  per  quam  raro  tales  cafus  contingere. 
$i  autem  confiderentur  illa  ,  quae  apud  obfervationum  medicarum  colledores 
habentur  de  catarrhis  illis  fuffocativis  ,  patet  ,  faepiffime  in  cadaveribus  pul¬ 
mones  fuppuratos  inventos  fuiffe  :  ita  Caro/us  nonus  Galliarum  l{ex  ,  rup¬ 
ta  pulmonis  vomica  ,  fubito  periit,  dum  purulenta  colluvies  afperam  arteriam 
mundabat  tanta  copia ,  ut  fuffocaretur  ilico  (  r ) ,  Sic  &  alibi  legitur 
•  de 

(  p  )  Aphor.  xi.  Sedi.  UT.Charter.  Tom.  IX.  Pag.  101. 

(  )  Lib-  I.  De  Catarrho  obferv.  pag.  149. 

i  r  )  Boncc.  fepulchr.  anatom.  Lib.  II.  Sed.  I|.  Tom.  I.  pag.  $-79. 
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(/}  de  lanione,  qui  meridie  circa  laryngem  &  fauces  dolorem Tenferat,  &  quan- 
dam  in  deglutiendo  cibo  Sc  potu  difficultatem  ;  fub  vefperam  ipfe  pharmaeo- 
poeum  adiit ,  gargarifma  petens. ,  fequenti  no&e  fubito  ftrangulatus  interiit  . 
In  cadavere  pulmo  purulentus  inventus  fuit .  Quod  autem  maxime  notan¬ 
dum  ,  nulla  tuffis  antea  rnoleda  adfuerat  huic  homini ,  nulla  haemoptoe  prae- 
greffa  ,  fed  fano  &  valido  corpore  9  &c  obefo  quidem  ,  haclenus  vixerat.  Un¬ 
de  difcimus  ,  a  latentibus  caulis  ,  abfque  lignis  praegrefiis  ^  in  vifceribus 
vomicas  purulentas  nafci  poffe  *  licet  integra  fanitate  frui  homines  vi¬ 
deantur  . 

Obfervatum  quidem  fuit  in  cadaveribus  illorum  ,  qui  catarrho  fuifocati- 
Vo  dlc5to  perierant  ,  polypos,  circa  cor  &  majora  vafa  haefilTe  ,  cerebri  ven¬ 
triculos  lympha ,  vel  &  pituita  repletos  fuilTe  &c.  ( t  )  .  Verum  haec  omnia 
non  pertinent  ad  hunc  locum  ,  cum  hic  tantum  agatur  de  talibus  caulis  mor- 
bofis,  quae  fupra  pulmonem  &  Itamachum  politae  laedunt  deglutitionem  aut 
^efpiratiooem  . 

Simul  etiam  patet  ex  modo  di<5Us  ,  talem  anginae  fpeciem  nullam  medelam 
capere  ,  cum  fimul  &  femel  nihil  mali  metuentes  homines  fuffbcet  *  &  plerum¬ 
que  a  talibus  caulis  ortum  ducat ,  quae  nec  cognefcuntur  ,  neque*  cognitae 
quamvis  forent  ,  tolli  facile  pollent . 


§.787.  /~*\Uae  cum  tumore  accidit  varia  nomina  accipit  5  ve!  a 

natura  tumoris  ,  vel  a  loco  per  tumorem  occupato  9 
Hinc  eft  oedema  tofacea  tarrhofa  3  inflammatoria  ^  pu¬ 
rulenta  5  fcirrhofa  ,  cancro/a  3  convulfiva  5  Angina  . 

Anginae  in  duas  fpecies  dividebantur  ,  uti  §.  784.  didffim  fuit  *  in  illam 
nempe  ,  quae  abfque  ligno  tumoris  externi  vel  interni  apparebat  9  de  qua  jam 
dictum  fuit  *  &  in  alteram  y  quae  tumore  quodam  partium  affedariim  fe  im» 
nifedabat  j  de  qua  jam  agendum  eft . 

Patet,  autem  *  hanc  anginae  fpeciem  diverfam  elTe  poiPe  ratione  loci ,  quem 
tumor  illam  comitans  occupat  $  vel  pro  varia  indole  tumoris  ipiius  ,  qui  fu  a 
mole  partes  deglutitioni  vel  refpirationi  fervientes  impedit.  Hac  autem  pa- 
ragrapho  de  varia  natura  tumorum  ,  qui  anginam  faciunt ,  dicetur  $  fequenti 
vero  de  locis  ,  per  hos  tumores  occupatis  ,  agendum  erit  . 

Ratione  autem  variae  indolis  tumoris  angina  vocatur  oedematofa  .  Alia 
occalione  m  Commentariis  §.  112.  i.  monitum  fuit,  antiquiflimos  medicos 
quemcumque  tumorem  oihy)i^a  vocaffe  }  poftea  veroufu  obtinuilTe  ,  ut  mol- 
les ,  &  line  dolore  tumores  ,  Oedemata  vocarentur  tantum  :  limui  ibidem 
dictum  fuit  ,  .membranam  celiulofam  talium  tumorum  fedem  eff3  9  atque  il¬ 
lorum  materiam  conffituentem  elTe  vel  aquam  ,  vel  aliquando  ientefeens  ma¬ 
gis  &  pituitefum  liquidum  .  llbi.ergo  pallidus  talis  ,  vix  dolens,  neque  mul¬ 
tum  calens  tumor  partes  ,  fequenti  paraprapho  enumerandas  ,  occupat ,  &  r e- 
ipirationem  vel  deglutitionem  laedit,  vocabitur  angina  oedematofa  . 


(/?  Jbrd  Lib.  I.  Se£h  XXIII,  olfer.  1.  pag.  47^. 

(  t  )  lbid.  Lib.  I.  Sect.  XVI 1.  Tom,  hpag.  4 1  z,  &Ca 
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Catarrhofa .  In  Commentariis  §.  719,  dictum  fuit  ,  Veteres  Medicos  y 
circulationis  fanguinis  ignaros  ,  dum  videbant  fubitas  aggediones  materiae 
humidae  ad  quaedam  loca  corporis  ,  neque  inteiligebant ,  qua  vi  &  per  quas 
vias  derivaretur  ,  fuiffe  in  illa  opinione  ,  quod  in  cerebro  ,  frigido  &  mini¬ 
me  fanguinoiento  ipiis  habito  vifcere  ,  talis  materia  colligeretur  ,  &  deinde 
verfus  alias  partes  corporis  deflueret  ;  unde  «W  w  xe&mppktp  catarrhum  vo¬ 
caverunt  j  praecipue  cum  in  hoc  morbo  fubitum  &  copiorum  per  nares  hu¬ 
morum  profluvium  faepe  appareat .  Praecipua  catarrhi  fedes  efl  membrana 
illa  mucofa ,  Schneideriana  dicta  ,  quae  nares  internas ,  fauces  ,  oefopha- 
gum  ,  afperam  arteriam  &c.  inveftk  :  atque  uti  videmus  membranam  na¬ 
rium  ,  catarrho  affectam  ,  tumere  ,  leviter  inflammari  ,  &  infignem  liquidi 
copiam  fundere  ,  ita  etiam  idem  in  aliis  locis ,  quae  hac  membrana  invediun- 
Cur  ,  contingit :  unde  in  pharynge  Sc  oefophago  fic  affe'6ta  haec  membrana  de¬ 
glutitionem  laedit,  in  afpera  arter  ia  difficilem  r Spirationem  cum  tu  di  fatis  mo- 
jefta  facit  :  adeoque  patet  ab  hac  caufa  anginam  excitari  poffe  ,  quae  tunc  ca- 
tarrhofa  merito  vocatur . 

Inflammatoria.  Demondratum  fuit  in  hidoria  inflammationis  §.  374* » 
totum  fere  corpus  inflammationi  obnoxium  ede  ;  adeoque  patet ,  &  illam 
hic  obtinere  poffe  :  atque  podea  videbimus  ,  fatis  frequentem  irT his  locis  con¬ 
tingere.  Communibus  autem  inflammationis  fignis  §.  382.  enumeratis  ,  haec 
anginae  fpecies  cognofci  poterit . 

Purulenta  ,  fcirrhofa  ,  cancrofa  .  Nata  inflammatio  ,  nifi  refolutione  cu¬ 
rari  poffit  ,  in  abfceffum  ,  aut  gangraenam  terminatur,  vel  in  locis  glandulohs 
in  fcirrhum  abit,  qui  deinde  in  cancrum  degenerare  poteft  3  adeoque  iterum 
angina ,  refpechi  varii  exitus  inflammationis  in  his  locis  natae  ,  diverfa  accipit 
nomina ,  uti  facile  patet .  .  ,  .  . 

Convulfiva.  In  mufculis  proprie  dicenda  convul fio  obtinet ,  uti  §.230. 
di&um  fuit :  ubi  ergo  mtifcuios  ,  deglutitioni  vel  refpirationi  infervientes  , 
fupra  pulmonem  vel  domachum  pofitos ,  convulfionis  caufa  quaecunque  oc¬ 
cupaverit  convulfiva  angina  vocabitur  .  Talem  in  tetano  anginam  notaffe 
videtur  Hippocrates  (#  ) .  Non  tantum  enim,  dum  invadebat  tetanus,  maxil¬ 
lae  velut  ligna  rigebant ,  neque  os  aperire  poterant ,  verurrg  etiam  monet , 
tales  aegros*,  dum  morituri  erant  ,  potionem,  forbitionem  8c  pituitam  per  na¬ 
res  rejicere,  convulfis  nempe  pharyngis  vel  oefophagi  mufculis  .  Podea  enrm 
*  videbimus,  inflammata  pharynge  materiem  deglutitam  per  nares  redire  (§.804.)« 
Ita  etiam  in  opidhotono  pro  lethali  figno  habuit  Hippocrates  (  x  ) ,  fi  per  na¬ 
res  revomerent  aegri  .  In  hydericis  mulieribus  fatis  familiare  malum  ,  dnm 
fauces  ,  convulfis  mufculis  harum  partium  ,  ipfis  praefocantur ,  a  fola  pertur¬ 
batione  generis  nervofi  per  validos  animi  affe&us  fubitas  evacuationes  &c. 

)  .  v'  ,1  .  ",  :  ;  '■  •  1  '  ' 


(  t  )  De  Morbis  lib.  III.  cap.  12.  Charter.  Tom.  VII.  pag.  gSy. 
(n  )  Coae.  Praenot.  N.  361.  Charter.  Toni.  VIII.  pag.Sya. 
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788.  |r"\Ccupant  hi  tumores (  787.)  linguam,  ejus  mufculos; 
X-J'  palatum  ,  tonfillas  ;  uvulam ,  hujus  mufculos ,  cava 
ofsium  frontis ,  maxillae  fuperioris  ,  ofsis  fphenoidis  ,  enato  &  ibi 
radicato  polypo  increfcente  ,  nares  obturante ,  palatum  deprimente 
pendulum  ,  fauces  angudante  ,  pharyngem ,  laryngemque  occlu¬ 
dente  ,  mufculos  ofsis  hyoidis  omnes  ,  vel  aliquos  ;  mufculos  laryn¬ 
gis  externos,  internos,  communes  ,  proprios,  a/perae  arteriae  mem¬ 
branam  interiorem  mulcularem ,  pharyngis  mufculos  fuperiores  5 
&  oefbphagaeum  ;  ipfum  oefophagi  mufculum  •  glandulas  afperae 
arteriae  &  oefcphago  ita  vicinas  ,  ut  hae  fiftulae  ab  iis  tumentibus 
comprimi  queant ,  ut  iunt  fili  vales  omnes ,  tum  vagae  circa  haec 
loca,  ac  tandem  ipfae  Thyroideae . 


Videndam  jam  ,  quafnam  partes  tumores  illi  oedematofi  ,  inflammatorii  &c. 
obiideant ,  dum  anginam  faciunt . 

Linguam ,  ejus  mufculos  .  Quantum  ufum  lingua  ,  dum  per  mufculo- 
fas  fibras  ,  ejus  fubftantiam  conftituentes  ,  &  per  mufculos  varios  ipfi  affixos, 
movetur  ,  in  deglutitione  habeat ,  ex  Phyfiologicis  patet^  adeoque  apparet , 
tumoribus  modo  memoratis  linguam  ejufve  mufculos  oblidentibus  ,  impedi¬ 
ri  debere  deglutitionem  .  Verum  &  linguae  tumor,  imprimis  circa  ejus  ra¬ 
dicem  ,  laryngem  vicinam  fic  impedire  poterit  ,  ut  fuffocationis  periculum 
immineat.  Vidi  talem  cafum  in  muliere  fexagenaria jam  majore  ,  quae  ul¬ 
ceribus  fcorbuticis  in  utroque  crure  diu  laboraverit  j  caeterum  fatis  firmae 
valetudinis .  Pofi  meridiem  fenferat  levem  quali  afperitatem  in  lingua  ;  ve- 
fperi  deinde  dolorem  circa  linguae  radicem  ,  qui  cito  locum  mutans  linguae 
apicem  occupabat.  Adeo  autem  fubito  ingravefcebat  malum  ,  ut ,  circa  me¬ 
dium  nocbis  fequentis  vocatus  ,  invenerim  aegram  fere  fuffocatam  ,  nihii 
omnino  deglutire  valentem  .  Lingua  autem  tumidiflima  totum  oris  cavum 
replens  deformem  penitus  molem  carneam  referebat .  Valida  venae  fecUone 
ilico  inftituta ,  &  acri  clyfmate  purgante  injeclo ,  applicatis  fimul  molliffi- 
mis  fomentis  Sc  cataplafmatibus  ifecit  quidem  malum ,  non  increlcens  am¬ 
plius  ,  verum  poli  ocio  horas  ,  cum  tumor  linguae  nihil  adhuc  minueretur  , 
venae  LeoHo  larga  denuo  inffituta  fuit ,  &  fimile  clyfma  applicatum  j  tuncque 
incepit  fubfidere  linguae  tumor  ,  &  mollior  fieri  j  febris  minuebatur  ,  quae  an¬ 
tea  intenfa  aderat  ,  &  hora  quinta  pomecidiana  jam  incipiebat  redire  utcunque 
loquela ,  atque  aliquid  deglutire  poterat  5  refpiratione  fimul  jam  fatis  libera 
reddita  ,  ficque  fatis  cito  ex  tanto  difcrimine  evafit . 

Videtur  &  inflammatorius  talis  linguae  tumor  ab  Hippocrate  (y  )  defcrip- 
tus  fuilfe  :  vocatur  autem  apud  ipfum quod  vocabulum  ranu¬ 
lam  verterunt .  Dicit  autem  :  Si  ranula  fiat »  lingua  t umet ,  par f 'que  fida  ipfa 
externa  dura  eji  ad  contaBum *  &  falivam  deglutire  non  poteji .  Inflamma¬ 
torium  autem  illum  tumorem  fuifle  ,  patet  ex  iis ,  quae  deinde  fequuntur  e 

Sic 


(y)  De  Morbis  Lib.II.  cap.  10.  Charter.  Tom.  VII.  pag.  <;6i» 
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Sic  enim  habet :  Vbivero  purulentum  fuerit ,  fecato  .  Interdum  vero  fu& 
[ponte  rumpitur  *  0^  abfque  feEHonf  fubfidet  &c.  Apud  Aretneum  (  z ) ,  ubi 
de  angina  agit ,  pariter  memoratur  ,  quod  lingua  extra  dentes  quandoque  pro¬ 
mineat  ,  oris  cavo  ob  au&arn  magnitudinem  contineri  non  potens  .  Verum 
talis  linguae  tumor  in  peflimis  anginis  contingit ,  dum  ,  impedito  de  tumen¬ 
tibus  partibus  per  jugulares  externas  cruoris  reditu  ,  lingua  fanguine  accu¬ 
mulato  turget ,  uti  pofiea  §.  807.  dicetur  :  hic  autem  agitur  de  tali  tumore  , 
qui  in  lingua  primo  ortus  anginam  facit  ?  non  vero  anginam  a  tumoribus  alia¬ 
rum  partium  natam  fequitur  ,• 

Scirrhofos  &  cancrofos  tumores  linguam  occupare  quandoque  ,  atque  de¬ 
glutitionem  laedere  ,  ex  Hiftorja  Medica  nimis  notum  eft . 

Simul  etiam  patet  ,  eadem  mala  fieri  pofFe  ,  fi  mufculi  linguae  affixi  in¬ 
flammentur  ,  uti  quandoque  a  tumore  inflammatorio  fub  mento ,  genioglofibs 
mufculos  impediente  ,  manifefie  fatura  vidi  . 

Palatum  .  Ex  Phyfiologicis  conflat ,  cibos  &  potus  dorfo  linguae  impo¬ 
litos  ,  inter  hanc  &  palatum  fornicatum  ,  fulcis  ad  fauces  determinantibus 
inflmclum  ,  preffos  ,  verfus  pharyngem  deduci .  Si  ergo  inflammatorius  vel 
fu  ppurator  ius  tumor  palatum  obfideat ,  vel  exoflofis  hic  nata  fuerit,  patet, 
deglutitionem  laedi  debere  .  -  Frequentiffime  tales  tumores  palati  occurrunt  , 
dum  dentes  fuperioris  maxillae  cariofi  ,  vel  radicibus  fuis  alveolos  pertunden¬ 
tes  ,  membranam  palatum  ofifeum  inveflientem  irritaverint . 

Tonfillas  .  Et  quidem  omnium  frequentiflime  tumores  anginofi  has  par-* 
tes  occupant  .  Notum  efl ,  intra  binas  columnas  mufculofas  ,  quae  utrim¬ 
que  ab  uvula  defeendunt ,  locari  tonfillas  quae  membrana  mucofa  in  fpiras 
convoluta  conflant ,  ut  fic  augeatur  fuperficies  pro  locandis.  cryptis  muciia- 
cflnofis  ,  ex  quibus  exprimitur  mucus  ,  dum  degiutienda  hic  tranfeunt ,  ut 
Soc  muco  lubricata  facilius  per  pharyngem  &  oefophagum  defeendere  poffint . 
Quamvis  autem  in  fano  homine  deprelfa  lingua  adeo.patulae  fauces  appareant, 
tonfillae  tamen  inflammatae  &  tumentes  ita  ar&ant '  faepe  hoc  fpatium  ,  ut 
omnis  tranfitns  etiam  liquidis  deglutiendis  impediatur  .  Tonfillas  &  tonfilla- 
rum  inflammationem  eodem  nomine  Veteres  Medici  vocaverunt  ,  nue/ &  pix 
nempe,  quia  illi  parti  adjacent,  quae  inter  os  &  .  gulam  interponitur  ,  & 
quem  ifthmum  vocaverunt  (d)  .  Glandulas  (Impliciter  has  partes  ,  &  harum 
partium  tumentium  morbos,  videtur  vocafie .  Celfus  (b) ,  aetatum  morbos 
enumerans  .  Frequenter  autem  has  partes  affici  vel  ex  eo.  patet  ,  qnod  .H//>- 
pocra'es  (c)  juniorum  morbos  recenfens ,  quibus  poft  dentitionem  corripi  fo- 
lent ,  etiam  tonfidlarum  meminerit  * 

Uvulam  ,  hujus  mufculos  .  Conicum  e  medio  veli  penduli  palatini  de¬ 
pendens  corpus  vocatur  hodie  uvula  ;  Hippocrates  (d)  autem  (  yupyxptmx)  vo¬ 
cavit  ,  atque  illud  proprium  ejus  partis  nomen  quondam  videtur  fui  fle  *  uva 

vero  vocata  fuit  eadem  pars  ,  dum  morbofa  mutaverat  folitam  figuram. #  Sic 

enim 

C  2 1  De  -Caufis  &  Signis  Mofbor.  acut»  Llb,  I.  c ap.  7.  pag.  7. 

C  a  )  Galen,  Comrnent.  in  Aphor.  2 6»  Se6b  III*  Charter.  lom.  IX»  pag»  1-2* 

(  b  )  Lib.  II.  cap.  1,  pag.  46. 

(  O  Aphor.  16,  Se&.  ili.  Charter.  Totn.  IX.  pag. 7  2 1 . 

(  d  J  In  Prognofticis  Charter.  Tom.VlII.  pag*  675*.  &  alibi  pluribus  in  icds. 
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enim  ?x<pVKri  uva  elicitur  Hippocrati  (  e  )  9  quando  ad  curculionem  ( yupyxpzwet  ] 
pituita  a  capite  defeendit  ,  //gae  pendulus  &  rubicundus  evadit  5  &  jnccej]ii 
temporis  nipreficit .  Unde  Aretaeus  (f)  etiam  monuit,, varia  huic  parti  nomi¬ 
na  dari  ,  dum  per  morbos  ejus  figura  mutatur.  Si  enim  ob  phlegmonen  cra f- 
fefeeret  aequaliter  per  totam  fuam  longitudinem  ad  extremum  ufque  ,  tunc  di¬ 
cebatur  Columna  (  %'mv  )  .  Libi  vero  extrema  ejus  pars  increfceret  tantum  & 
rotunda  fieret,  fimuique  liveret ,  aut  fubnigricaret  ,  tunc  uva  (  ?x<pu\}) )  di¬ 
cebatur  ,  quia  tunc  figura  &  color  &  magnitudo  uvam  referunt .  Sic  &  uvam 
vocavit  Hippocrates  (g)  ,  quando  fu mmus  curgul io  aqua  impletur  ,  ejufque 
pars  extrema  rotunda  &  pellucida  fit.  Ilvam  tamen  hanc  partem  vocavit  Cei* 
fas  (b) ,  neque  nomen  mutavit  ,  licet  pro  variis  morbis  figuram  mutafiet  haec 
pars,  <C9*  a  pituita  diduBa  tenuis >  acuta  f  alba  ejjet  $  vel  jt  ima  livida  &*  crajja9 
fumma  tenuis  foret , 


Inflammatione  ,  fuppuratione  ,  gangraena  hanc  partem  quandoque  affici ,, 
vellolam  ,  vel  una  cum  vicinis  ,  &  periculofam  anginam  facere  ,  ex  Hippo * 
crate  ,  Aretaeo  ,  aiiifque  veteribus  Medicis  patet  ,  qui  tales  morbos  defcripfe^ 
nint :  atque  idem  quotidianis  obfervatis  confirmatur .  Uvulam  fcirrhofam 
redditam  eo  ufque  increviffie  ,  ut  totum  oris  cavum  impleret  ,  &  dentes  an¬ 
teriores  fere  tangeret,  alia  occafione  ex  Hildano  in  Commentariis  §.484, 
notatum  fuit .  Mufculos  autem  huic  .parti  affixos ,  variis  ejus  motibus  in  de¬ 
glutitione  perficiendis  infervientes  ,  fimiUter  affici  poffe  ,  fatis  patet  .  Lici 
enim  optime  monuit  Galenus  (i)  :  haec  mala  nonnunquam  funt  fiolius  tunicae 
ventriculo  &  gulae  *  &  faucibus  »  tot  i  que  ori  communis  inflammationes $  non* 
nunquam  vero  fubjeBcrum  ipfi  muf culorum  . 

Cava  ofuini  frontis  ,  maxillae  fuperioris  ,  offis  fphenoidis  &c.  No¬ 
tum  eft  ex  Anatomicis  &  Phyliologicis,  narium  capacitatem  augeri  /inti¬ 
bus  frontalibus  inter  offis  frontis  laminas  a  fe  invicem  remotas  poffitis , 
antris  Higmorianis  in  maxilla  fuperiori  formatis  }  deinde  &  cellulis  ollis  cu¬ 
neiformis  ,  pariter  in  cava  narium  patentibus .  Simul  etiam  conflat ,  mem¬ 
branam  mucofam  narium  omnia  haec  cava  inveflire  .  Mirae  jam  obfervan- 
tur^excrefcentiaa*  hujus  membranae  per  omnia  haec  cava  diflributae  ,  quae 
leniim  mole  audlae  liberam  aeri  per  narium  cava  vim  minuunt  ,  tandem- 
que  magis  produdlae  per  narium  foramina  prominent  ,  vel  8C  a  poflei-iori 
parte  pone  velum  pendulum  palatinum  in  fauces  protuberant ,  fumma  cum 
moleflia  .  Cum  autem  illae  excrefeentiae  faepe  pluribus  in  locis  narium  in¬ 
ternarum  radicentur  ,  hinc  evnlfae  pluribus  quafi  radicibus  donatae  apparent 
plerumque  molles  &  fungofae  ,  atque  hinc  vel  a  multitudine  harum  propagU 
num  vel  a  iimilitudine  cum  polypo  pifce  ,  qui  pluribus  cirrhis  prominen¬ 
tibus  inflruclus  efl  ,  polypi  vocantur  .  Hippocrati  jam  deferiptum  fuit  hoc 
mali  genus  f  fi)  fequentibus  :  fi  polypus  oriatur  in  nafiof  eos  medio  cartilaginum 
r om.lK.  13  d  ( carti - 

{e  )  De  Morbis  Lib.  II.  cap.  3.  Charter.  Tom.  VII,  pag, 

(/)  Lib.  J.  De  Caulis  &  lignis  morborum  acutorum  cap.  S.  pag*  6.  &  Galenus  Cera* 
mem,  i,  in  2.  Epulem.  Charter.  Tom.  IX.  pag.  14S. 
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(  h  )  Lib.  VI. cap.  14. pag.  3$?.&  Lib.  VII,  cap.  io»  N. 
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(cartilaginis  habet  alia  l-e&io)  dependet  velut  curgulio  9  &*  uli  fpirltum  expel¬ 
lit  (homo)  foras  pr c gr editur  ,  ac  mollis  efl ;  ubi  vero  fpiritum  attrahit  ,  re¬ 
trocedit.  Gbfcure  loquitur  ,  dum  dormit  9flertit .  Deinde  adhuc  alias 
quatuor  fpecies  polypi  narium  recenfet  ,  duritie  majori  tantum  fere  diverfas, 
vel  quod  in  majorem  malignitatem  degenerantes  ad  carcinomatis  indolem  jam 
accedant .  Celfus  autem  notavit ,  quandoque  etiam  in  fauces  polypos  narium 
prominere  (  /  )  ,  dicens :  Tl&kvwvs  vero  e)}  caruncula  ,  modo  alba  ,  modo  fuhru - 
bra  »  quae  narium  ojjibus  inhaeret  9  m-odo  ad  labra  tendens  narem,  implety 
modo  retro  per  id  foramen  9  quo  fpiritus  a  naribus  ad  fauces  dejcendit ,  adeo 
increfcit ,  ut  poji  uvam  confpici  poffit  9  flrangulatque  hominem  ,  maxime  au- 
Jiro  aut  euro  flante  . 

Cum  autem  tales  polypi  evulfi  fimilem  fabricam  demonftrent ,  ac  in  mem¬ 
brana  mucofa  narium  cava  inveftiente  obfervatur  ,  vafa  fimiiia ,  nerveas  fi¬ 
brillas  ,  cryptas  mucaginofas  habeant  (m)  ,  videtur  concludi  pofie  ,  nihil 
aliud  efle ,  nifi  hujus  membranae  mucofae  fungofag  degenerationes  .  Hoc 
ulterius  confirmatur  ,  dum  in  cadaveribus  illorum  ,  qui  polypis  narium  antea 
laboraverant  ,  tales  excrefcerttiae  membranae  illius  mucofae  inventae  fuerunt. 
Sic  in  muliere  ,  cui  ante  biennium  ex  nare  dextra  prominens  polypus  ,  fiuni- 
iifque  pone  uvulam  emergens  ,  evulfus  fuerat  ,  &  quae  paulo  ante  mortem 
de  nova  quadam  molefiia  in  naribus  percepta  fuerat  conquefta  ,  diffracto 
finu  maxillari  fimilis  polypus  inventus  fuit  ,  quamvis  minor  (n)  .  Ita  8c 
Hjiyfchius  (0)  in  antro  Higmoriano  cadaveris  publice  difieUi  polypum  in¬ 
venit  9  &  in  muliere  ,  quae  a  malae  tumore  &  gingivarum  excrefcentia  ma¬ 
ligna  peffime  habebat ,  poli  excrefcentiae  amputationem  &  dentium  mola¬ 
rium  aliquot  evulfionetn  ,  inuftione  fa6ta  ,  quae  ad  cavum  antri  Higmo- 
riani  penetrabat ,  fequentibus  diebus  minimo  digito  plures  polypos  extrufit . 
Forte  membranae ,  cryptis  talibus  mucofis  plurimis  inftructae  ,  facilius  in 
tales  excrefcentias  degenerant.  Sic  velica  urinaria,  cujus  interior  fuperfi- 
cies  glandulis  mucofis  inftructa  efl ,  quandoque  fimiles  tales  excrefcentia^ 
morbofas  habet ,  pertinacis  faepe  ifchuriae  caufas  ,  fi  prope  collum  veficae 
haereant  (p) . 

Per  varia  autem  narium  internarum  loca  fuis  radicibus  difpergi  tales  po¬ 
lypos  ,  docet  figura  polypi  utramque  narem  obturantis  ,  fimulque  duplici 
prominentia  in  faucibus  protuberantis  ,  feliciter  evulfi  ,  quae  habetur  apud 
T ulpium  (q) .  Ubi  fimul  notandum  ,  quod  &  venas  per  polypum  hunc  dif- 
perfas  invenerit ,  &  omnes  ejus  propagines  membraneo  velamento  te&as  vi¬ 
derit  ;  fub  quo  continebatur  concreta  pituita  ,  in  plerifque  mollis  &  pelluci¬ 
da  ,  in  aliis  dura  ac  opaca  inftar  cornu  adufli :  ex  quibus  modo  diUa  de  po¬ 
lypi  narium  natura  pulchre  confirmantur  . 

Pofie  autem  polypum  in  his  narium  cavis  radicatum  ,  mole  dein  auclum  , 
r-efpirationem  &  deglutitionem  impedire  fatis  patet  :  &  triflifiimum  talem 
cafum  vidit  Celeberrimus  Boerhaavius  in  homine,  ad  quem  a  chirurgo  fubur- 

,  '  bano 
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bano  vocabatur  ,  qui  ,  licet  caeteroquin  fatis  peritus  effiet  ,  candide  fatebatur, 
fe  ignorare  ,  quo  morbo  aeger  decumberet .  Animam  fere  agebat  mijfer  ,  jam- 
jam  fuffocandus  ,  cumque  maxillae  non  fine  moleftia  dedu£tae  erant  ,  in  con- 
fpe&um  venit  lingua  ,  informem  lividam  maffiam  carneam  referens  3  quia  de- 
prelfa  ,  aliud  occurrebat  corpus  ,  quod  primo  afpe&u  vix  diftingui  poterat  : 
verum  patuit  accurato  examine  ,  effie  velum  pendulum  palatinum  verfus  ante- 
riora  pulfum  ,  fic  ut  quam  proxime  ad  dentes  anteriores  accederet .  Cum  ex 
hifioria  morbi  praegrefla  fatis  pateret,  polypum  ,  ex  nab  pofierioribus  fo¬ 
raminibus  defcendentem  ,  velum  pendulum  verfus  anteriora  protruliffe  ,  nihil 
fu  pereffie  videbatur ,  nifi  ut  velum  illud  pendulum  difcinderetur  ,  Sc  deinde 
polypus  tolleretur  vel  integre  ,  vel  pro  parte  falteni,  ut  levaretur  aeger.  Ve¬ 
rum  ,  dum  fe  huic  operationi  perficiendae  accingebat  chirurgus  ,  mifer  aeger 
fuffocatus  periit . 

Antequam  ergo  in  tantam  molem  excrefcant  polypi,  tollendi  fimt :  quod 
fatis  commode  fit ,  fi  in  nares  ,  vel  pone  velum  palatinum  prominuli ,  forci¬ 
pe  prehendi  poflint  3  tunc  enim  ,  faepe  abfque  magno  dolore  vel  haemorrha¬ 
gia  ,  uti  tefiantur  obfervationes  Medicae  ,  evelli  poffunt  .  Hoc  fadto  alumi¬ 
ne  ,  multa  aqua  diluto  ,  per  nares  attra&o ficcantnr  fungofae  polyporum  reli¬ 
quiae  ,  cum  aliter  faepe  repullulent  ,  uti  frequenter  contingit  • 

Ubi  vero  fic  haerent  polypi»  ut  commode  prehendi  nequeant,  vel  9  his  evul« 
fis  ,  illorumadhuc  reliquiae  fuperfunt  ,  an  tentari  pofiet  illa  methodus  ,  quaer 
apud  Hippocratem  (  r  )  defcribitur  ?  fumebat  nempe  fpongiam  talis  craflkiei  „ 
ut  nafo  aptari  poffet 3  d-ein  contortam  &  lino  Aegyptiaco  circumvolutam  ,  ut 
durior  efTet  ,  quadruplici  filo  lineo  alligabat ,  fic  ut  unumquodque  filum  cu¬ 
bitalem  haberet  longitudinem.  Deinde  ,  quatuor  his  filis  in  unum  principium 
coadis  ,  fumebat  tenuem  virgam  fianneam  ,  quae  altera  fui  parte  foramen  ha¬ 
bebat  tranfinittendis  quatuor  his  filis  fimul  unitis  aptum.  Per  nares  dein  vir¬ 
gam  fianneam  in  os  dimittebat  acuta  fua  parte  ,  atque  illam  arreptam  trahe¬ 
bat  ,  donec  principium  filorum  apprehenderet .  Deinde  fpecillo  bifulco  fub 
uvula  demiffo  fu  fli  nebat  haec  fila  ,  ne  ,  inter  trahendum,  illa  aut  velum  pala¬ 
tinum  lacerarentur  ,  ficque  juffit  fila  obnixe  trahendo  polypum  educi ,  dum 
nempe  fpongia  per  nares  traheretur  in  fauces  ,  atque  in  hoc  itinere  averreret 
illa  ,  quae  in  his  locis  haerebant  ,  obfiacuia  .  Hanc  methodum  pollea  adop¬ 
taverant  celebres  chirurgi,  fed  hoc  difcrimine  ,  quod  chordam  ,  qualis  fetacek 
adhiberi  folet ,  digito  pone  velum  pendulum  palatinum  ducerent,  illamque 
tenui  incurvo  forcipe  per  nafum  demiffo  prehenfam  educerent ,  ficque  unum 
chordae  extremum  de  nafo  ,  alterum  ex  ore  penderet  .  Mota  chorda  poterat 
atteri  polypus,  &  dum  fuppurantibus  inungeretur  illa  chordae  pars  ,  quae  in 
nafi  cavo  manebat,  leniter  confumi.  Similem  fere  cautelam  adhibebant,  dum 
chorda  trahebatur,  ac  Hippocrates  juflerat,ne  velum  pendulum  laederetur  (fl 
Facile  autem  patet ,  tantum  fic  polfie  tolli  polypos  vel  illorum  reliquias,  quae 
in  narium  proprie  dicendis  cavis  haerent  3  omne  enim,  quod  in  antris  Hi^mo-f 
mnis  ,  finubus  frontalibus  ,  aut  offis  fphenoldis  cavis  haeret ,  hac  methodo 
attingi  nequit .  D  d  2  Mufcii- 
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Mufculos  offis  hyoidis  omnes ,  vel  aliquos  .  Deglutitionis  hifloria  in  Phy- 
fiologicis  tradita  (t)  docet,  quam  numeroli  mufculi  ad  illam  perficiendam 
concurrant  ,  quorum  plures  olli  hyoidi  inferantur  .  Si  ergo  inflammati  fue- 
*  xint  quidam  ex  his  mufculis  ,  vel  convulii  ,  aut  paralytici ,  patet  ,  turbari 
debere  deglutitionis  actionem  ,  &  quidem  variis  modis  pro  diverlis  mufculis 
affectis  ,  quorum  ufus  ex  Pliyiiologicis  cognitus ,  docere  poterit  ,  quinam  ex 
his  laefi  fuerint  ,  dum  attenditur ,  quaenam  in  deglutitione  perficienda  inve¬ 
niantur  impedimenta,  &  quo  deglutitionis  tempore  haec  occurrant  .  Idem  jam 
de  pharyngis  mufculis ,  oefophagaeo,  &  ipfius  eofophagi  rnufculo  verum  efl.% 
Mufculos  laryngis  externos ,  internos  ,  communes  ,  proprios  .  Afperae 
arteriae  extremum  ,  concurfu  cartilaginum  binarum  Arytaenokffiv  ,  &  in¬ 
cumbente  epiglottide  fadtum  ,  una  cum  fuppofitis  cartilaginibus  thyroidea  Sc 
cricoidea  ,  ad  laryngem  pertinet .  Notum  autem  eA  ex  Anatomicis  ,  pluri¬ 
mos  mufculos  omnibus  his  partibus  affigi ,  quorum  quidam  externae  ,  alii  in¬ 
ternae  memoratarum  partium  fuperficiei  adhaerent ,  &  dilatandae  vel  arcflan- 
dae  glottidis  rimae  pro  vocis  modulamine  ferviunt  5  uti  etiam  ad  plures  alios 
nfusffn  Phyfiologia  defcriptos.  Verum  &  ab  iildem  partibus  alii  mufculi  oriun¬ 
tur  ,  in  vicinam  pharyngem  v.  g.  inferti ,  &  deglutitioni  fervientes .  Praete¬ 
rea  novimus  ,  inter  deglutiendum  totam  laryngem  attolli ,  &  dein  iterum  de¬ 
primi  per  mufculos  ad  hanc  rem  deftinatos  .  Poterunt  ergo  &  hic  limiiia  ma¬ 
la  obtinere  ,  ac  modo  de  ollis  hyoidis  mufculis  di&um  fuit  ,  &  periculofiffi- 
mae  quidem  anginae  oriri ,  uti  poftea  ad  §.  802,  patebit  . 

Afperae  arteriae  membranam  interiorem  mofcularem .  Arteria  afpera.  di&a 
fegmentis  orbicularibus  cartilagineis  ,  parte  poflica  abfciflis ,  atque  ibi  loci 
membrana  valida  completis ,  conflat  .  Sed  &  ipfa  haec  fegmenta  cartilaginea 
vinculis  mufculofis  interpofitis  junguntur  .  Poterit  ergo  .inflammata^  haec 
membrana  &  tumens  liberum  aeris  ingreffum  in  pulmonem  impe&re  ,  ficqus 
refpirationem  laedere  *,  &  ab  eadem  caufa  etiam  deglutitio  turbabitur  ,  dum 
per  oefophagum  deglntita  defcendentia  accumbentem  afperae  arteriae  pofticam 
partem  membranaceam  ,  inflammatam  &  dolentem  ,  irritant  ;  uti  etiam  dum 
inter  deglutiendum  una  cum  larynge  afpera  arteria  (urium  trahitur  .  De  an¬ 
ginae  hac  fpecie  poflea  §*  801.  agetur  . 

Pharyngis  mufculos  fuperiores  ,  &  oefophagaeum  ,  &  ipfum  oefophagi  mu- 
fculum  .  Ex  deglutitionis  hifloria  enim  notum  eft  ,  pharyngem  dilatari  variis 
mufculis  ,  ut  deglutienda  facilius  ejus  cavum  ingrediantur  $  deinde  ,  huc  pul¬ 
lis  deglutiendis  &  oefophigi  initium  ingre(iis,ftringi  mulculum  oefophagaeum, 
qui  ah>  utroque  latere  cartilaginis  crlcoidis  ortus  oefophagi  orificium  amplecti¬ 
tur  &  extrorfum  ambit  :  fed  deglutita  ,  in  oefophagi  tubo  jam  haerentia  ,  non 
defcendunt  tanquam  per  infundibulum  proprio  pondere  in  ventriculum,  verum 
libris  mufcularibus  ,  tam  orbicularibus  quam  longitudinalibus  mufculofam 
oefophagi  tunicam  conflituentibus  ,  promoventur  per  lubricam  mucoque  ma¬ 
dentem  hanc  viam  .  Facile  ergo  patet ,  mufculis  his  inflammatis ,  vel  &  con- 
■vnlfis,  uti  toties  in  hyflericis  mulieribus  fit ,  deglutitionem  impediri  debere  , 
uti  poflea  pluribus  ad  §*  804»  dicetur. 

Glandulas  afperae  arteriae  &  oefophago  ita  vicinas  &c.  Ut  enim  & 
refpiratio  &  deglutitio  exerceri  poffint  ,  patulae  requiruntur  viae  ,  quae 

aerem 

(  t )  Inftitut.  Boeih.  §»  7©.  ad  77. 
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aerem  vel  deglutienda  admittunt  ,  &  mobiles  debent  e  (Te  partes  quae  varios 
illos  motus  ad  has  fundliones  requifitos  perficere  debent  ,  Glandularum  er¬ 
go  circa  haec  loca  difpofitarum  tumores  inflammatorii,  fuppuratorii ,  fcir- 
rhofi  Scc.  vel  arclando  mole  fua  vias ,  vel  impediendo  liberam  adeo  nume- 
roforum  hic-  mufculorum  aci  ionem  ,  &  refpirationem ,  fe  deglutitionem  lae¬ 
dere  pofTunt  ,  uti  facile  patet .  Verum  parotides  ,  &  reliquae  falivales  glan¬ 
dulae  ,  fic  tumentes  frequentem  fatis  anginae  caufam  faciunt ,  &  curatu  diffi¬ 
cillimam  quidem  ,  fi  in  fcirrhofam  indolem  degenerent.  Cryptae  illae  muco- 
fae  in  pharynge  ,  oefophago  ,  larynge  ,  afpera  arteria  haerentes  ,  obdruclae  8t 
tumentes  eadem  producere  poliunt  mala  ,  dnmfimnl,  his  partibus  male  affe- 
£tis  ,  debita  muci  fecretio  ,  omnes  has  vias  lubricantis  ,  deficit .  Glandulae 
vagae  diclae  ,  quia  variis  nec  certis  femper  locis  difpofitae  inveniuntur  ,  huc 
etiam  fpeclant  ,  uti  &  illae  ,  quae  parti  pofticae  oefophagi  circa  quintam  tho¬ 
racis  vertebram  adj  icent  ,  a  Vefi alio  &  Morgagno,  defcriptae  .  Verum  de  his 
plura  dicenda  erant  ad  §.  707»  ?  quando  de  angina  fcirrhofa  agetur  . 

Referuntur  huc  &  thyroideae  glandulae,  cartilagini  ejufeiem  nominis  in¬ 
cumbentes  5  verum  tamen  ab  illarum  tumore  ,  nift  admodum  magnus  Se  du¬ 
rus  fit,  non  ad:0  pocerit  impediri  deglutitio  vel  refpiratio  ,  cum  in  exter¬ 
na  parte  colli,  ponantur  ,  &  fubjedlae  cartilagines  fatis  reddant  ,  ut  laryngis 
conpredio  inde  heri  nequeat  .  Sl  vero  immani  tumore  ,  vel  accretione  cum 
vicinis  partibus  ,  laryngis  in  deglutitione  motum  impediant ,  poterunt  &  de¬ 
glutitionem  laedere  .  Rarius  autem  hoc  contingere  evincunt  Tyrolenfes  5 z 
Carneolae  incolae  ,  qui  ingentes  in  colli  anteriori  parte  tumores  abfque  multo 
malo  tota  fua  vita  gerunt  . 

§.789»  17 X  qua  hiftoria-  (  787,  ad  789. )  perfedta  apparet  ratio 
Pi  tam  multiplicis  •.  improvidi,  &  funefti  faepe  eventus  9 


X j  tam  multip 
hujus  niali  (  783. ) 


Qjando  vel  dolore  ,  vel  impedimento  ,  vel  utrlfque  fimul  concurrenti¬ 
bus  deglutitio  vel  refpiratio  laeditur  ,  angina  vocatur  generali  nomine  ta¬ 
lis  morbus ,  fi  caufa  nempe  illius  fupra  domachum  <§c  pulmonem  haereat  . 
Verum  ex  antecedentibus  patuit  ,  quam  multiplex  ille  morbus  ede  podit  ? 
dum^  vel  tumorem  confpicuum  Comitem  habet  ,  vel  abfque  ullo  tumoris  in¬ 
terni  vel. externi  figno  aggreditur  ,  plerumque  tunc  periculofiflimus  ,  uti 
diclum  fuit .  Quae  autem  cum  tumore  ed  angina  ,  diverfa  iterum  ed  ratione 
materiae  tumorem  facientis,  oedematofae  ,  inflammatoriae  &c,  5  atque  iterum 
ratione  partium  adeo  numerofarum  ,  quae  deglutitioni  &  refpirationi  ferviunt  , 
&  per  illos  tumores  laedi  vel  impediri  podlmt ,  ficque  nova  eju  felem  morbi  va¬ 
rietas  exfurgit  ,  admodum  multiplex.  Cum  autem  obfervata  medica  doceant, 
inflammationes  ,  catarrhos  ,  oedemata  ,  convulfiones  fnbito  varias  corporis 
partes  quandoque  occupare  ,  abfque  lignis  ullis  praegreflis  faepe  ,  patet  rado  7 
quare  aliquando  tam  improvifo  faniffimos  caeteroquin  homines  angina  corri¬ 
piat  .  Simul  etiam  intelligitur  ratio  Funefti  toties  eventus  in  hoc  morbo,  dum 
nempe  tumores  fnbito  nati ,  imprimis  circa  laryngem ,  omnem  aditum  aeri 
per  afperam  arteriam  in  pulmones  denegant ,  ficque  citiffime  aegros  ftrangu- 
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lant :  vel  etiam  dum  glandularum  hic  pofitarum  tumores  in  fcirrhos  nulla 
arte  faepe  refolvendos  degeiuerant ;  unde  fere  aeque  certa  pernicies  imminet  * 
quamvis  non  tantum  fubito  tale  malum  homines  de  medio  tollat  ,  fed  feniim 
Increfcente  tumore  refpiratio  impediatur  ,  vel  tranfitus  cibi  &  potus  per  oefo- 
phagum  tollatur  ,  donec  lento  marafmo ,  Tantali  poenas  diu  experti,  mlferri- 
me  pereant  * 

§s  790.  Ilum  vero  tam  varius  ille  morbus  fit ,  tam  varium  ef- 
\9  fe6lum  producat,*  variaque  adeo  remedia  &  artem 
medendi  poftulet,  quantum  brevitas  hic  necefia- 
ria  permittit ,  eum  recenferi  necede  ed , 

Quamvis  autem  fcopus  fuerit ,  hoc  loco  tantum  agere  de  morbis  illis  acu¬ 
tis  ,  qui  finaularem  inflammationem  inducunt  huic  iliive  organo ,  &  ab  ejus 
fun&ione  iaefi  nomen  accipiunt  ( vide  §.  770**)  ;  adeoque  de  inflammatoria 
angina  tantum  hic  dicendum  foret ,  tamen  cum  fub  eodem  nomine  adeo  diver- 
fus  hic  morbus  fit ,  tam  varios  effe&us  producat.,  &  diverfam  adeo  ,  imo  & 
oppofitam  quandoque  ,  medendi  methodum  requirat  $  conducet  &  de  aliis  an¬ 
ginae  fpeciebns  agere  ,  quae  vel  abfque  inflammatione  furit ,  vel  inflammatio¬ 
nis  varios  exitus  in  fuppurationem  ,  fcirrhum  ,  vel  gangraenam  pro  fua  caufa 
materiali  agnofcunt .  'Recenfebuntur  ergo  breviter  variae  anginae  fpecies , 
quatenus  nempe  haram  diverfitas  a  natura  tumoris  ,  organa  deglutitionis  vel 
refpirationis  impedientis  ,  deducitur  .  Illa  enim  hujus  morbi  varietas ,  quae 
a  locis  per  hos  tumores  occupatis  pendet  ,  non  adeo  multum  mutat  medendi 
methodum,  licet  prognofis  diverfa  inde  pendeat ,  &  magis  minufve  periculofus 
idem  nomine  morbus  fit,  prout  has  illafve  partes  obfederit.  Sive  enim  larynx: 
inflammata  fuerit ,  Sc  ftrangulationis  imminentis  periculum  fecerit  5  five  in 
pharynge  fimile  malum  haerens  deglutitionem  impediverit ,  eadem  curatio  re¬ 
quiritur  ,  nempe  Inflammationis  praefentis  refolutio  .  In  priori  tamen  cafu 
ingens  difcrimen  poflulat ,  ut  fimul  &  femei  validiflima  adhibeantur  remedia  ; 
quibus  fimilia,  fed  leviora,  in  pofleriori  cafn  applicare  pariter  debent,  uti 
pofiea  patebit ,  ubi  de  angina  inflammatoria  has  partes  occupante  dicetur  , 
De  diverfis  er<*o  his  anginae  fpeciebus  lingularibus  capitulis  nunc  agendum 
■erit  .  v 
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|»  791.  A  Ngina  aqtiofa  ,  oedematofa  ,  catarrhofa  tenuis,  efi  im- 

pedita,  vel  dolens  refpirandi ,  vel  deglutiendi  exerci¬ 
tatio,  cum  tumore  lymphatico  partium ,  quibus  illa  fit,  vel  vici¬ 
narum  * 

Quando  tumor  albus  ,  aquofus  ,  frigidus  ,  abfque  inflammationis  validae  co¬ 
mitantis  fignis  occupat  illas  partes  ,  quae  deglutitioni  vel  refpirationi  fer- 
viunt ,  vel  in  vicinis  locis  fimilis  tumor  natus  horum  organorum  functiones 
turbat  ,  dicitur  adefie  angina  aquofa  vel  oedematofa  .  Raro  magnus  dolor 
hanc  fpeciem  anginae  comitatur  \  quia ,  uti  ante  dictum  fuit ,  oedematofls 
tumoribus  proprium  eft  ,  ut  indolentes  fint .  Si  autem  quis  dolor  adfit  ,  ille 
plerumque  tantum  a  diflraclione  partium  per  hos  tumores  facta  nafcitur  . 
In  debilibus  ,  pallidis  ,  Leucophlegmaticis  ,  in  quibus  totum  fere  corpus 
frigido  &  inerti  tumore  turget ,  quandoque  talis  angina  obfervatur  ;  in  re¬ 
liquis  apparet  fere  nunquam  ,  Uvula  tunc  plerumque  elongata  ,  pellucida 
fere  ,  aggeflo  humore  aquofo  turget ,  tonfillae  quandoque  pariter  tument  , 
pallidae  omnino  .  Verum  &  in  vicinis  partibus  fimiles  tumores  nafci  pote¬ 
runt  a  variis  caulis  ,  uti  ftatim  videbimus  , 

Huc  etiam  refertur  catarrhofa  tenuis  *  liti  enim  dicflum  fuit  ad  §.  787. 9 
catarrhi  fedes  eft  membrana  illa  mucofa  ,  quae  nares  internas ,  fauces  ,  oe- 
fophagum  ,  afperam  arteriam  &c  .  inveftit  *  atque  haec  membrana ,  dum  ca- 
tarrho  laborant  homines  ,  tumet ,  tenue  ,  &  faepe  acrius  liquidum  ,  plorat  , 
quod  nares  excoriat  ,  &  vicina  loca  ,  per  quae  depluit ,  irritat.  Si  ergo  illa 
membranae  pars,  quae  uvulam  ,  pharyngem,  tonlillas  &c.  inveftit , '  fimili 
afficiatur  modo  ,  deglutitio  laefa  erit  $  li  laryngem  vel  afperam  arteriam  idem 
morbus  corripiat ,  cum  molefliflima  tufli  impedietur  libera  refpiratio  .  Evi¬ 
denter  hoc  apparet  ,  quando  catarrhi  epidemice  grafiantur  \  tunc  enim  qui- 
biifdam  tonfillae  tument ,  aliis  molefliflima  tuflis  adeft  ,  aliqui  obtufo  dolore 
capitis  cum  plenitudinis  fenfu  laborant ,  a  tumente  eadem  membrana  in  finu- 
bus  frontalibus  ,  uti  admodum  probabile  videtur  ,  Imo  in  quibufdam  mani- 
fefte  obfervavi  ,  per  varia  membranae  Schneiderianae  loca  eundem  morbum 
lucceflive  oberrafle,  &  pro  diverlitate.  locorum  varia  dedifle  fymptomata,  quae 
tamen  omnia  eadem  curandi  methodo  ,  de  qua  poftea  ,  tolli  poterant.  Quam¬ 
vis  autem  levis  &  quali  fuperficiaria  hujus  membranae  inflammatio  faepe  in 
catarrhofls  illis  morbis  obfervetur  ;  cum  tamen  facile  refolvatur  illa,  nili  per- 
verfa  curatione  exafperetur  ,  &  copiam  tenuioris  liquidi ,  in  initio  faltem  ca¬ 
tarrhi  ,  plorent  hae  partes  ;  ad  hanc  anginae  fpeciem  potius  refertur,  quam  ad 
inflammatoriam  ,  quae  longe  pejoribus  flipatur  fymptomatibus  ,  ingens  difcri- 
men  habet ,  &  longe  vilidiora  remedia  requirit . 
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Abet  ergo,  ut  caeterae  aquofae  colluvies ,  fedem  ia 
parte  glandularum,  ubi  reconditur  atque  excerni¬ 
tur  fecreta  arteriis  lympha ...... 
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Dum  aquofa  colluvies  in  corpore  aggregatur  ,  illa  non  haeret  in  vafis  arte¬ 
riolis  &  venofis  ,  per  quae  jugi  motu  moventur  fluida  ,  feci  in  cavis  majo¬ 
ribus  &  minoribus  corporis  aggregatur  ,  uti  poflea  patebit ,  quando  de  Hy¬ 
drope  agendum  erit .  Verum  quidem  e  A  ,  vafa  arteriofa  lymphatica  poffe  ob- 
flrui  circa  fines  fuos  ,  immeabili  recidito  liquido,  quod  per  haec  vafa  natura» 
liter  movetur  ,  adeoque  <k  ab  impetu  liquidi  ohftruclos  fines  urgentis  poffe  di¬ 
latari  &  tumere  ,  unde  a  didentis  his  vafis  liquido  pellucido  tumor  lymphati¬ 
cus  in  his  partibus  nafci  poffe  videtur  .  Sed  tunc  adeffet  oedema  calidum,  live 
vera  inflammatio  in  vafis  arteriolis  minimis ,  liquida  colorata  ,  ut  ferum  fan- 
guinis  ejnfque  partem  rubram  ,  non  admittentibus  ;  de  quo  videantur  illa  , 
quae  in  Commentariis  §.  gSo.  notata  fiant  .  Simyl  autem  patet  ,  tale  malum 
ad  inflammatoriam  anginam  referendum  e  fle  .  Agitur  autem  hic  potius  de 
lymphaticis  tumoribus  ,  quae  in  cavis  naturalibus  harum  partium  ,  ab  ag- 
geftione  liquidi  fiaepe  immaniter  dilatatis  ,  haerent .  Tales  fieri  poffe  in  tuni¬ 
ca  c.ellulofa  ,  quae  mufculos  in  his  locis  politos  ,  illorumque  fibras  in  vellit  , 
patet  ex  illis  ,  quae  in  Hydrope  ,  anafarca  dicio  ,  obfervantur  ,  &  uvula  quan¬ 
doque  tali  tumore  albo  aquofo  oblidetur  .  Verum  &  numerofi  in  his  locis 
folliculi ,  in  quorum  cava  fecretus  ab  arteriis  liquor  dat  mucum  omnia  haec 
loca  lubricantem  ,  obflru6tis  illorum  emiflariis ,  fic  dilatari  poffe  videntur, 
&  aquofos  tales  tumores  facere  .  Ubicunque  ergo  reconditur  &  excernitur  fe¬ 
creta  arteriis  lympha  ,  fi  ejus  refiorptio  per  venas  bibulas ,  vel  ejus  excretio 
per  emiffaria  impediatur  a  quacunque  demum  caufa  ,  tales  tumores  nafci  po¬ 
terunt  5  five  difiperfi  per  membranam  celluiofiam  ,  five  in  cavo  quodam  natu¬ 
rali  ,  auclo  per  aggeflionem  liquidi  contenti  .  Celeberrimus  Both  ha  avius  in 
nobili  virgine  talem  tumorem  vidit  ?  qui  ab  ofle  hyoide  ad  (capulae  acro- 
miirm  ufiiue  totum  colli  latus  occupabat  ,  &jnole  fiuq  liberum  mulculorum 
accumbentium  motum  impediebat .  Divifis  fcal pello  integumentis  enuclea¬ 
batur  ille  tumor  ,  atque  apparuit  ,  liquidum  limpidum  ,  utcunque  lente- 
foens  ,  membrana  fatis  tenaci  inclufum  hunc  tumorem  confli  tuifle  .  Simi¬ 
lem.  vidi  tumorem  fiub  mnficulo  mafloideo  haerentem  ,  magnitudine  ovum 
columbinum  aequantem  :  &  piures  tales  cafus  apud  colleclores  obfieivationum 
Medicarum  inveniuntur  . 

§.  793.  T> Rgo  pro  caufa  sgnofcit  quidquid  exitum  liberum  !ym- 
f  j  phae  impedit :  eorum  vero  efl  numerus  ingens,  &  di- 
verfitas  .  Compreflio  venarum  quaecunque  ,  in  quas  forte  earum 
glandularum  emiflaria  fe  evacuant :  obftmdiio  nata  in  ip/b  folle  ulo 
glandulae  a  gypfb ,  pituita,  Iapide  ,  fungo,  &  fimilibus  ibidem 
enatis;  obflrudio  fa£ta  in  ipfis  emiflariis  a  caulis  eifdem  ;  comprefi- 
fioeorumdem  locorum;  frigus  finibus  excretoriorum  meatuum 
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pplicaaim  ;  debilior  humorum  circumadiio  . 
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Lymphae  ex  arteriis  fecretae  aggeftio  canfam  materialem  talium  tumo¬ 
rum  conftituit :  quidquid  ergo  impedit  lymphae  exitum  liberum,  caufa  horum 
tumorum  effe  poteft.  Verum  lympha  haec  vel  per  venas  reforbetuy  ,  vel  ,  li¬ 
bere  exhalans  in  oris  ,  faucium  ,  laryngis  ,  oefophagi  cava  ,  diipatur  de  cor¬ 
pore  ,  aut ,  in  cavis  quibufdam  colledta,  per  e  miliaria  dein  emittitur.  Quid¬ 
quid  ergo  lymphae  reforptionem ,  &:  reforptae  per  venas  motumpmpedit  , 
aut  ipfum  glandulae  cavum  vel  ejus  emiflarium  obftruit  ,  poterit  his  tu¬ 
moribus  originem  dare  .  Unde  patet ,  harum  cau  Tarum  ingentem  quidem 
numerum  &  diverfitatem  elTe  ,  fed  interim  tamen  ad  modo  di&as  clades  re¬ 
duci  pode  . 

Compreffio  venarum  quaecunque  &c.  Quando  de  contufionis  curatione 
§•  333*  agebatur  ,  probatum  fuit ,  effufos  vafis  ruptis  humores  ,  in  cavis  na¬ 
turalibus  vel  morbofis  colle&os  ,  fenfim  didipari ,  dum  attenuati  reforbentui: 
ofculis  venarum  bibularum  in  omni  corporis  fuperficie  externa  atque  inter¬ 
na  hiantibus:  unde  Hippocrates  ,  uti  ibidem  notatum  fuit ,  dixerat,  car¬ 
nes  attraBices  ejje  ex  cavo  extrinfecus  .  Verum  ,tut  venae  illae  bibulae 
reforbere  podint  contiguos  humores ,  requiritur  ,  ut  fe  evacuare  poiliut  in 
majores  ramos ,  ficque  per  hos  reforpta  lympha  redire  poffk  ad  cor.  libi 
ergo  compredae  fuerint  venae  ,  impedietur  haec  reforptio  ,  dum  interim  ar¬ 
teriae  exhalantes  pergunt  lympham  expellere  in  cava  majora  &  minora  cor¬ 
poris  :  fiet  ergo  aggeftio  lymphae  non  reforptae  ,  &  tumebunt  diftentae  hoc 
liquido  partes.  Forte  etiam  glandularum  hic  politarum  emilfaria  in  venas 
fe  evacuant :  plurimae  enim  circa  haec  loca  difponuntur  glandulae  ,  quaruni 
emidaria  nondum  dete&a  fnnt ,  licet  fimilis  apparatus  in  his  videatur  adede  p 
ac  in  illis  ,  quae  excretorio  du&u  confpicuo  fecretam  a  fanguine  arteriofo 
lympham  eruclant ,  quales  fnnt  glandulae  maxillares  ,  fublinguaies  & c.  Pul¬ 
cherrimum  experimentum  inftituit  Lovverus  (  U  )  ,  quo  dire&e  probatur,  com- 
preftlonem  venarum  tumores  tales  lymphaticos  in  ernduiis  efficere .  Venas 
jugulares  fubdu&o  filo  ligaverat  arcte  in  cane  viV  o  ,  &  poft  aliquot  horas 
partes  omnes  fupra  ligaturam  miro  intnmefcebant  modo  ,  &  intra  biduum 
canis  ,  quaji  an  pina  fuffocatns  ,  interiit.  Toto  autem  hoc  tempore  lacrymae 
uberti m  fluebant  ,  &  copiofifiima  faliva  ex  ore  ftillabat ,  aeque  ac  fi  hyd rar- 
gyro  aftumpto  falivationem  pateretur  hoc  animal.  Poft  mortem  animalis  duni 
cutim  a  tumefa&is  partibus  fepararet ,  credens  fe  fanguine  extravafato  tur¬ 
gida  inventurum  omnia  ,  mirabatur,  quod  nullum  veftigium  ,  vel  colorem 
fere  ,  fanguinis  obfervaret ,  fed  mufculiomnes  &  glandulae  fero  limpido  ma¬ 
xime  diftentae,  &  admodum  pellucidae,  apparerent.  Atheromata,  ftea- 
tornata  ,  fimilefve  tumores  circa  haec  loca  nati  ,  comprimendo  vicinas  venas 
mole  fua  ,  aquofam  anginam  fic  facere  pedent . 

Obftru£lio  nata  in  ipfo  folliculo  glandulae  &c.  Sive  enim  in  ipfo  c£- 
Vo  glandulofi  folliculi  ,  five  in  ejus  emiffario  ,  haeferit  impedimentum 
quod  liberum  exitum  fecreti  glandulofa  fabrica  liquidi  impedit ,  effectus  erit 
idem  ,  nempe  accumulatio  lymphae  ,  &  partium  harum  diftenfio  .  Externam 
compreflionem  idem  efficere  polfe ,  fatis  patet  •  Numquid  fic  concreto  in 
cutaneis  folliculis  liquido  ,  quod  illorum  fabrica  ab  arteriofo  fanguine  fecre- 
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tum  fuerat,  magni  tumores  nafcuntur  faepius  .  Lentefcere  poffe  liquidum 
in  his  folliculis  retentum  ,  fatis  docet  mucus  ,  qui  fauces  &  os  internum  lu¬ 
bricat  ,  ex  cryptulis  mucofis  harum  partium  prodiens  .  Cum  autem  minima¬ 
rum  glandularum  fabrica  non  adeo  diftmcle  fenfibus  pateat  ,  ex  majorum  par¬ 
tium  ,  in  quibus  fimilis  ftru&ura  deprehenditur  ,  cognitione  hoc  melius  in- 
telligi  poterit .  Cyftis  fellea  fecretum  arteriis  per  tunicas  difperfis  liqui¬ 
dum  ,  etiam  ex  hepate  peculiaribus  du&ibus  allatum  ,  cavo  fuo  recipit , 
colligit,  &  deinde  per  emiffarium  fuum  demittit .  Verum  obfervata  nume- 
rofilfima  evincunt  (  uti  poftea  patebit ,  ubi  de  Hepatitide  &  lftero  agetur  ) 
colle&am  in  cavo  cyftidis  felleae  bilem  lentefcere  poffe  fic  ,  ut  per  duclum 
cyfticum  nulla  vi  exprimi  polTic ,  calcuiofas  hic  concretiones  fieri  &c.  ,  quae 
fimiliter  bilis  exitum  impediunt .  Cyftis  autem  fellea  non  inepte  exprimit 
illam  fabricam  ,  quae  folliculis  glandulofis  tribui  folet ,  in  quibus  nempe  ca¬ 
va  membrana  ,  arteriolis  illam  perreptantibus  ,  fecretum  a  fanguine  liquidum 
recipit ,  colligit ,  &  per  emiffarium  fuum  educit :  unde  admodum  probabik 
videtur,  in  glandulis  ,  earumque  emiffariis ,  limiles  obftru&iones  nafci  polfe, 
a  gypfo  ,  pituita  ,  calculo  &c.  Docuerunt  autem  obfervationes  ,  revera  ta¬ 
lia  in quibufdam  glandulis  circa  haec  loca  difpofitis  haefiffe  impedimenta, 
linum  alterumve  hujus  rei  exemplum  adduxiffe  fufficiet .  Homo  ,  dum  hye- 
rnaii  tempore  per  mare  iter  faceret ,  valido  laborabat  catarrho  ,  qui  diutius 
folito  affligebat ,  &  aliquo  tempore  poftea  durum  tumorem  fub  lingua  natum 
obfervavit ,  circa  aperturam  du&us^hartoniani .  Manfit  per  feptem  annos 
ille  tumor  ,  abfque  magna  moleftia  ,  nili  quod  doleret  locus  ,  dum  catarrho 
corripiebatur  .  Poftea  faepe  fubito  incipiebant  tumere  omnes  glandulae  cir¬ 
ca  haec  loca  difpofitae  ,  limulae  in  prandio  vel  coena  primum  cerevifia e 
hauftum  fumeret ,  tumore  tamen  brevi  evanido.  Odavo  autem  anno  ,  prae- 
greffa  vertigine  ,  incepit  locus  affedlus  fubito  tumere  ,  Sc  per  du&us  \Vhar- 
toniani  aperturam  pus  'inire  coepit :  fupprelfa  dein  fubito  puris  evacuatione 
tumor  augebatur  ,  cum  imminentis  ftrangulationis  periculo  .  In  his  anguftiis 
manfit  aeger  per  quinque  dies,  cum  incredibili  falivae  profluvio  ,  tuneque 
incifo  loco  edudus  fuit  calculus  albicans,  fed  viridi  purulenta  materia  te- 
t\m ,  figura  fua  &  mole  fabam  equinam  referens ,  pondere  aequans  feptem 
grana  ,  atque  in  fuperficie  fua  habebat  manifefta  veftigia  capillarium  quali 
wfculorum  ,  quae  contigno  rpfis  calculo,  &  adhuc  molliori ,  has  notas  impref- 
ferant  (x) .  Similem  calculum  ex  linguae  radice  prodiiffe  in  alio  aegro  ,  ibi¬ 
dem  pariter  habetur  ,  pluraque  fimilia  exempla  apud  au&ores  occurrunt  . 
Quando  de  calculo  poftea  agetur  ,  patebit  ,  vix  ulla  corporis  loca  a  calcu- 
iofis  concretionibus  immunia  efFe  ,  atque  in  tenuiffi-mis  etiam  humoribus  cal¬ 
culi  rudimenta  haerere  poffe  ;  adeoque  non  mirum  videbitur  ,  etiam  in  his  lo¬ 
cis  talia  obfervata  fuiffe . 

Frigus  finibus  excretoriorum  meatuum  applicatum  .  Contrahi  per  frigus 
aeris  arteriolarum  exhalantium  in  corporis  fuperficie  ofcula  ,  docuerunt  San- 
Borius  ,  De  Horter  $  aliique  ,  qui  de  ftatica  Medicina  fcripferunt  :  experi¬ 
mentis  enim  diredis  invenerunt ,  perfpirationem  infenfibilem  di&am  minui  , 
dum  fubitum  &;  infolitum  frigus  partes  corporis  afflaret .  Verum  omnes 

par- 
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partes  oris  interni ,  faucium  9  laryngis ,  afperae  arteriae  &c.  perpetuo  rore* 
«x  ultimis  illis  emiflariis  exhalante  ,  madent  Sc  foventur  ;  Sc  longe  plus  per- 
fpirare  videntur  quam  reliqua  corporis  externi  fnperficies  .  Dum  ergo  irt 
his  locis  ultimi  illi  meatus  excretorii  frigore  firinguntur  ,  vafa,  quae  liqui¬ 
dum  exhalaturum  adferebant ,  audis  circa  fines  refiftentils ,  magis  dilatantur 
&  tument  ,  dum  manet  ,  imo  8z  augetur  potius  ,  liquidi  per  vafa  haec,  mo¬ 
tus  .  Cum  autem  vafa  haec  adferentia  tutius  recondantur  ,  non  tam  cito  nec 
tam  valide  poterunt  confiringi  a  frigore ,  quam  meatus  excretorii  in  exte¬ 
riori  fuperficie  politi j  adeoque  tumebunt ,  Sc  dilatabuntur  ,  atque  ob  hanc 
caufam  referatis  poflea  meatibus  exhalantibus  haec  vafa  dilatata  pergent  ma^ 
jorem  copiam  humorum  ,  &  crafiiorum  faepe  ,  tranfmittere  . 

Evidenter  hoc  apparet  in  gravedine  five  catarrho ,  qui  morbus  njanquain 
frequentius  affligit  ,  quam  ubi  calidam  aeris  temperiem  fubitum  frigus  ex¬ 
cipit  i  uti  dum  pofl  fummos  aeftivos  fervores  tonitru  cum  imbribus  &  gran¬ 
dine' fequitur  ,  &  fubitum  frigus  aeri  inducit  ,  uti  etiam  dum  largo  foco  ca¬ 
lidum  corpus  acri  hyemali  frigori  fubito  exponitur  .  Membrana  enim  ,  na¬ 
res  invefliens  internas ,  tunc  faepe  fle  tumet ,  ut  omnis  aeri  per  nares  aditus 
impediatur.  Poflea  copiofiis  humor  de  naribus  deflillat ,  Sc  faepe  fatis  fpif* 
fus  .  Prout  jam  fimile  malum  varias  partes  occupat  ,  diverfa  parit  fympto- 
mata  :  in  naribus  Aernutationem  &  coryzam  didam  *  in  tonfillis  ,  pharynge  * 
faucibus  deglutitionem  impedit $  in  larynge  ,  afpera  arteria  ,  pulmone  ,  tuflim 
facit ,  &  quandoque  refpirationis  impedimentum  ,  prout  magis  minufve-  par¬ 
tes  affedae  tument  .  Simul  etiam  patet  ratio  ,  quare  debilioris  conftitutionis 
homines  &  faepius  &  validius  his  morbis  affligantur  ,  quia  nempe  minus  fir¬ 
ma  in  his  vafa  ,  obflrudis  excretoriis  meatibus  ,  facilius  dilatantur,  &  dilatata 
non  tam  cito  in  priflinam  dimenfionem  redeunt  ;  unde  quandoque  horum  loco¬ 
rum  vafa  fic  degenerant ,  ut  pergant  diu  &  valide  humores  per  has  vias  ex¬ 
pellere  ,  ficque  totum  corpus  emungatur  ,  unde  in  verum  marafmum  incidane 
tales  aegri  j  uti  fatis  numerofis  obfervationibus  conflat.  Legi  merentur  ,  quae 
de  hac  re  habet  pulcherrima  Celeberrimus  Simfonus  (y)  ,  ubi  explicat  ,  quo¬ 
modo  ex  frigore  corrumpantur  humores  .  Patet  hinc  ratio  quare  Celfus  ,  qui 
fana  &  firma  corpora  exercitiis  validis  uti  voluit  ,  &  interdum  balneis  ,  inter¬ 
dum  aquis  frigidis  muniri  fle  ,  utabfque  noxa  fubitas  aeris  viciflitudines  to¬ 
lerare  pofTentfs),  imbecillos  monuerit ,  ut  caveant  meridianum  folsm ,  matu - 
tinum  vefpertinum  frigus^  jtemque  auras  fluminum  atque  f  agnorum;  mi« 
nimeque  nubilo  coelo  / 'oli  aperienti  fe  committerent  ,  ne  modo  frigus  modo  ca¬ 
lor  moveat :  quae  res  maxime  gravedines  defillationefque  concitat .  Simul 
apparet ,  quare  Hippocrates  (d)  dixerit  :  Frigida  ,  velut  n;x  glacie /,  pedori 
inimica ,  tujjes  movent »  <&*  fanguinis  eruptiones  cient *  catarrhos  excitant . 

Debilior  humorum  circumadio  .  Obfervatum  fuit  femper  ,  uti  alia  oc¬ 
ca  flo  ne  in  Commentariis  §.44.  didum  fuit ,  illam  vim  ,  qua  minimae  ve¬ 
nulae  abforbentes  imbibunt  effufos  in  cava  corporis  loca  humores  ,  crefcere 
&  decrefcere  proportionaliter  ad  circulationis  vires:  atque  haec  efl  ratio, quare 
in  morbis  acatis  ,  ubi  nimia  adeft  circulationis  velocitas ,  exficcentur  omnia; 

Q  2  in 
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in  languidis  &  chronicis  morbis  vero  ,  fenfim  accumulatis  humoribus  ,  tur¬ 
geat  totum  corpus.  In  chlorofi  laborantibus  puellis  haec  res  evidentiflime  ap¬ 
paret  :  albo  enim  tumore  totum  corpus  occupatur  ,  dum  languet  humorum 
per  vafa  motus.  Ubi  autem  falutari  ferri,  imprimis  in  acidis  vegetabilibus  fo¬ 
lliti  ,  ufu  firmantur  folidae  corporis  partes ,  &  inftauratur  languens  humorum 
motus  ,  fubfidet  ille  tumor  brevi  abfque  ullis  evacuantibus  adhibitis .  Debi¬ 
lior  ergo  humorum  circumadio  inter  caufas  anginae  aquofae  numeratur  ,  qua¬ 
tenus  nempe  in  corpore  accumulatur  aquofa  colluvies  ,  imprimis  autem  9  ii 
concurrant  talia  ,  quae  hanc  colluviem  verfus  loca  §.  788.  enumerata  deter¬ 
minant  i  de  quibus  pollea  §.,799.  dicendum  erit  .* 

§,794.  T\'FfeSus  talis  mali  funt  4  tumor  aquolus  ,  albus,  frigi- 
1*1  dus ;  vicinorum  compreffio  ;  impedimentum  funUio- 
num  ,  quae  a  non  compreffis  pendebant  . 

Ex  ante  dictis  patet ,  quinam  hujus  mali  effectus  fint ;  partiam  nempe 
affefitarum  tumor  :  verum  non  inflammatorius  ,  fed  laxus  ,  mollis  ,  frigidus  , 
aquofus  .  T-aiis  videtur  fuifle  uvula  Hippocratis  (b')  :  auando  fummtts  cur - 
gulio  aqua  impletur  ,  ejufque  pars  extrema  rotunda  &  pellucida  fit  ,  re* 
fpirationem  intercipit .  Similem  affedum  &  Celfius  notavit  ,  uti  in  Commen¬ 
tariis  §.  788.  didumfuit  .  Vicinas  autem  locis  tumentibus  partes  comprimi, 
adeoque  &  harum  fundiones  impediri ,  evidens  eft . 

.X.  . 

S .79?.  TTlnc figna  diagnoftica  (  79^79*-  791-)>  &  progno- 
J_JL  ftica  (794.)  facillime  patefcunt . 

4.  •  * 

Diagnofis  autem  hujus  morbi  pariter  ex  ante  didis ,  evidens  eft  .  Tumor 
enim  albus  &  aquofus  fenfibus  patet >  fimul  abfunt  figna  inflammationis  . 
Confirmatur  diagnofis ,  fi  hiftoria  morbi  docuerit ,  tales  caufas  praegrefias 
fiiiffe  ,  quae  §.  793.  recenfitae  fuerunt  .  Prognofis  autem  docet ,  caeteris  pa¬ 
ribus  ,  talem  anginam  minus  periculofam  efle  illa  ,  quae  ab  inflammatione  fit  « 
Reliquae  autem  prognofis  diverfitates  a  caula  cognita  mali  &  loco,  quem 
tumores  tales  aquofi  occupant ,  defumuntur  .  Sic  v.  g.  facilior  cura  praevi¬ 
detur  ,  fi  a  pituita  obftruda  fuerint  emifiaria  ,  quam  a  calculo  .  Longe  ma¬ 
jus  difcrimen  imminet ,  fi  circa  laryngem  tales  tumores  haeferint  ,  quam  fi 
pharyngem  aut  tonfillas  occupent  •  Levius  etiam  periculum  in  hac  anginae 
fpecie  Videtur  agnoviffe  Hippocrates  ( c ) ,  dum  de  uva  morbo  agens  dicit:  Si 
hic  morbus  per  Je  confijiat  >  prinus  moritur  * 


(b)  tte  Morjbis  Lib.  il.cap,  io.Gharter.  Tom.  VII.  pag.  C  &  ) 
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§.796.  jOllratio  autem  hic  peragetur  iis,  quae  i.caufas  ob~ 
Vj  finientes  refolvunt ,  movent ,  aut  rodendo ,  vel  (e- 
cando  tollunt*.  Huc  fpediant  emollientia,  aperientia  ,  laxantia; 
forma  fotus,  cataplafmatis  ,  gargarifmatis  ,  inje&ionis  ,  colluto* 
rii ,  vaporis,  applicata;  tum  frictiones ;  caufiica  ;  fcalpellum  * 
a.  quae  copiam  lymphae  ,  per  oppolita  loca  evacuando ,  minuunt? 
quod  fit  apophlegmatifmis  ,  veficatoriis  ,  fudoriferis  ficcis  exter¬ 
nis  ,  internis ,  diureticis  fimilibus,  hydragogis  per  alvum.  3. abdi- 
nentia  ab  liquidis ,  viclu  calefaciente ,  exficcante.  4.  turgendo  vira 
circulationis  per  remedia  nota  (  98.99. )  9 

1.  Quidquid  liberam  exitum  lymphae  Impedit ,  aqaofae  anginae  caufa  ede 
poterit  ,  utiad§.  793.  dictum  fuit  j  adeoque  ut  legitima  curatio  hujus  mali 
inditui  poflit ,  debet  prius  cognita  effe  ejus  caufa  :  tunc  enim  determinari  po¬ 
terit  ,  qua  methodo  cura  tentari  debeat .  Si  enim  caufa  talis  ed ,  ut  illam  r  e- 
folvi  pode  fpes  fit ,  talia  adhibentur ,  quae  huic  fcopo  apta  funt ,  &  folvend  o 
concreta  ,  vel  &  molendo  dagnantia  effectum  fuum  praedare  valent .  -Sed  (t 
v.  g.  calculus  in  glandulae  emiflario  haerens  liberum  fecretae  lymphae  iter 
impediat  ,  facile  patet  ,  hujus  mali  refolutionem  exfpe&ari  non  pode  ,  fed  re¬ 
quiri  potius  ,  ut  prudenti  fectione  tollatur  hoc  impedimentum  .  Ita  etiam  fi 
durus  fcirrhofus  tumor  ,  venas  comprimendo  talem  anginam  produxerit  ,  fola 
exdirpatio  talis  tumoris  ,  vel  oc  multa  cum  prudentia  ‘inlHtuta  erofio  ,  utife- 
quenti  paragrapho  dicetur  ,  tentari  debent . 

.  Emollientia ,  aperientia  ,  laxantia  ,  forma  fotus  ,  cataplafmatis  &c.  ap¬ 
plicata  locum  habebunt ,  ubi  fpes  ed  ,  per  haec  expeifiri  pode  obdrucfcas  glan¬ 
dulas  ,  illariimve  emidaria  ,  ut  fic  liber  lymphae  tranfitus  redeat .  Inlignis 
imprimis  horum  ufus  ed  in  angina  catarrhofa  ,  dum  frigus  finibus  excretorio¬ 
rum  meatuum  applicatum  morbum  fecit  .  Pedimus  apud  vulgum  mos  obti¬ 
nuit  ,  tentandi  fimiles  morbos  caiidiflimis  remediis  ,  quia  nempe  a  frigore  or¬ 
tum  illos  duxilTe  apud  omnes  in  confeflb  ed  :  ita  enim  urgendo  loca  obdm- 
£ta  majori  circulationis  impetu  ,  antequam  haec  emidhria  referata  funt,  valida 
inflammatio  faepe  excitatur  $  &  aucto  tumore  partium  levis  ex  fua  natura  mor¬ 
bus  faepe  admodum  periculofus  evadit .  Pulcherrime  curantur  tales  anginae  , 
fi  potus  aquofos  tepidos,  leviter  aromaticos,  magna  copia  fumant  aegri  ,  ex  ra¬ 
dicibus  bardanae,  fcorzonerae  ,  tragopogoni,  fi{ari,  quinque  radicibus  aperien¬ 
tibus  ,  lignis  trium  fantalorum,  falfaphras  &c.  paratos  (vide  formulas  fimilium 
medicamentorum  in  Materia  Medica  ad  numerum  quartum  Sedi.  $4, )  j  vi¬ 
ctum  indituant  ex  folis  carnis  vitulinae  jufculis  ,  cum  endivia,  lactuca,  chae¬ 
rephyllo  &c.  decoris  }  ab  omni  acri ,  falfo,  aut  indigedili  cibo  abdineant  $  in 
aere  tepido  degant }  nares  ,  os  internum  ,  fauces  tepidae  aquae  halitu  foveant 
frequenter  ,  vei  gargarifmata ,  collutoria,  fomenta  ex  fimilibus  parata  faepe 
&  diu  ore  contineant  ,  cataplafmate  ex  molliffimis  parato  colli  anteriora  in¬ 
volvant  ;  deinde  bis  vel  ter  de  die  remoto  cataplafmate  linteo  molli  leniter 
perfricent .  Omnibus  enim  his  confpirantibus  referantur  condri&a  a  frigore 
emiffaria ,  omnes  humores  diluuntur  &  attenuantur ,  vafaque  fic  difponuntur, 

ut 
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ut  facillime  illos  tranfmittere  pofiint ;  dum  ftmul  leni  ftimulo  aromatico  lau¬ 
datorum  remediorum  ,  multa  aqua  diluto  ,  ad  blandam  diaphorefin  ,  tanti  ia 
his  morbis  ufus  ,  difponitur  corpus  . 

Ubi  vero  aquofa  colluvies ,  in  cellulofa  tunica  harum  partium  aggefta ,  tu-' 
fnores  facit ,  vel  magnitudine  ,  vel  fitu  fub,  moleftos  aut  periculofos  ,  fa¬ 
cile  patet ,  emollientibus  illis  &  laxantibus  remediis  locum  non  efTa  5  fed  tunc 
potius  illa  conducunt  ,  quae  fequenti  numero  commendantur  :  aut  fi  pericu¬ 
lum  in  mora  videatur  efie  ,  ne  tumores  aucti  fuffhcationis  periculum  in¬ 
ducant ,  caudicis  vel  fcalpello  via  conciliatur  aggeftis  aquofis  humoribus . 
Ita  Hippocrates  (d) ,  dum  uvulae  apex  aqua  impletus  eftet  ,  ejufque  pars  extre¬ 
ma  ,  rotunda  &  pellucida  ,  refpirationem  interciperet  ,  juflit  ,  ut  uvulae  ex¬ 
tremum  ,  digito  prehenfum ,  8c  furfum  ad  palatum  apprefTum  ,  difcindere- 
tur.  Et  alio  in  loco  (*)  diferte  monet ,  hanc  fe&ionem  inftituendam  ede  ,  ut 
aqua  educatur  \  tentatis  prius  gargarifmis  ,  cucurbitis  &c.  Celfus .  (/)  in  fi- 
mili  morbo  voluit ,  ut  volfella  prehenfae  uvulae  extremum  refcinderetur  j 
monens,  hanc  curam  tunc  tantum  locum  habere,  quando  uvula  a  pituita 
diducta  eft  $  quando  autem  inflammata  ,  dolens  ,  &  rubicundi  coloris  effet, 
tunc  fine  periculo  refcindi  non  poffe  ob  haemorrhagiae  metum  ,  hoc  &  mo¬ 
nuerat  Hippocrates  (g) :  ex  quo  loco  etiam  patet  ,  quod  in  fimili  cafu  §C 
ultionem  adhibuerit  • 

Neque  tantum  in  uvula  ,  Verum  etiam  in  aliis  locis  tales  tumores  depre- 
henfi  fuerunt,  tantae  quidem  molis  quandoque,  ut  abfque  fecfione  curari 
non  poffent  .  Ante  aliquot  menfes  mihi  contigit  talem  cafum  videre  mho- 
nefta  matrona  Roterodamenfi :  narrabat  mihi  ,  quod  ante  novem  circiter 
feptimanas  morfu  leviter  laeferat  inferiorem  linguae  partem  ,  atque  hanc 
mali  credebat  eflfe  originem  .  Paulo  poft  fub  lingua  incepit  nafci  tumor  , 
intra  novem  feptimanas  adeo  au&us  ,  ut  totum  illud  fpatium ,  quod  inter 
linguam  &  dentes  anteriores  maxillae  inferioris  efl ,  occuparet  non  tantum  , 
verum  etiam  in  collo  manifede  protuberaret  .  Fri&ionibus  ,  fomentis  ,  pur¬ 
gantibus  hydragogis  incaffum  tentata  fuit  curatio  :  cum  autem  nulla  figna 
docerent ,  aneurufmaticum  effe  tumorem  ,  uti  crediderant  quidam  ,  jufii  ,  ut 
fub  lingua  prominulus  tumor  lanceola  pertunderetur  :  quo  fa<Sto  ,  exivit  in¬ 
credibilis  copia  humoris  pellucidi,  tenacitate  fua  albumen  ovi  referentis: 
fubfedit  fiatim  tumor  ,  deglutitio  ,  antea  impedita  ,  liberrima  fuit ,  &  ad- 
ftringeuti  fomento  per  aliquot  dies  ore  retento  perfe£te  convaluit  $  fic  ut  poft 
aliquot  menfes  nullum  tanti  tumoris  relictum  veftigium  deprehendere  po¬ 
tuerim  • 

2.  Lymphaticus  tumor  partium  refpirationi  aut  deglutitioni  infervien- 
tium  anginam  aqnofam  facit,  uti  §.  791.  di&um  fuit  5  atque  fimul  plerum¬ 
que  tunc  adefi:  impedimentum  ,  quod  liberam  lymphae^  excretionem  impe¬ 
dit ,  uti  §.793.  patuit :  omnia  ergo  ,  quae  lymphae  copiam  minuunt,  pro- 
deffe  poterunt,  dum  fubducunt  de  corpore  Illud  ,  a  quo  tumorum  talium 
augmentum  fieri  pollet .  Imprimis  autem  haec  locum  habent  in  illo  caju, 

ubi 
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ubi  lympha  abundat  in  corpore  ,  ut  in  debilibus  &  leucophlegmaticis  ob« 
fervatur  .  Quando  enim  compreftio  venarum  ,  aut  meatuum  excretoriorum 
obturatio  fola  caufam  morbi  faciunt  ,  minus  ab  hac  methodo  exfpedan- 
dum  effe  fatis  apparet .  Omnia  ergo  ,  quae  aquofam  colluviem  difUpant  de 
corpore  fudoribus  excitatis  ,  vel  per  urinae  aut  alvi  vias  eliminant ,  hic  lo¬ 
cum  habere  poterunt .  Sudorifera  autem  vel  funt  talia  ,  quae  copiam  aquae 
fanguini  fubminiftrant ,  &  dein  laxatis  &  fotis  blando  calore  ledi  vafis  cu¬ 
taneis  ,  ingeftae  aquae  exitum  per  corporis  totam  fuperficiem  parant ,  ut  fi- 
mul  cum  his  fudoribus  diffletur  noxium  quid  in  corpore  haerens  :  vel  alia 
adhibentur  fudorifera  y  quae  non  aquae  copiam  in  fanguine  ,  fed  IKmulo  fuo 
humorum  velocitatem  ,  augent?  ficque  efficiunt,  ut  eodem  temporis  fpatio 
organis  fecretonis  cutaneis  major  longe  copia  liquidi  fecernendi  applicetur , 
Quandoque  &  binae  hae  fudoriferorum  fpecies  junguntur  utiliter  ,  dum  pe¬ 
netrabilia  &  calida  aromata  largae  coplae  aquae  infula  propinantur.  Verum 
in  hoc  cafu  cum  aquofa  colluvies  abundet  in  corpore  ,  aquofa  fudorifera  non 
conveniunt ,  fed  ficca  ?  quae  nempe  calore  majori  excitato  ,  &  au  da  humo¬ 
rum  velocitate  ,  agunt.  Haec  vel  funt  externa  ,  ut  calor  ledi  ,  aeris  ,  pan¬ 
ni  calidi  corpori  applicati  ,  fpiritus  vini  accenii  vapor ,  nudum  corpus 
firagulis  tedum  undique  lambens  ?  quo  vix  potentius  nofcitur  fudoriferum  , 
dum  &  magnum  fatis  calorem  facit ,  &  fimul  penetrabiliffimo  halitu  totam 
cutis  fuperficiem  laxat  &  maxime  perfpirabilem  reddit :  de  qua  re  videantur 
illa  ,  quae  ad  numerum  fecundum  §.  529.  dida  fuerunt .  Vel  funt  interna  , 
quae  calida  aromatica  humores  per  totum  corpus  validius  movent  ?  quorum 
enumeratio  videri  potelKnloco  citato  (h)  •  Satis  autem  patet,  fimilia  lo¬ 
cum  habere  non  polle  ;  fi  vel  minima  inflammationis  fufpicio  fit  ?  fed  tunc 
prodefle  tantum  ,  dum  frigus  ,  inertia  ,  &  lymphae  copia  in  corpore  praedo- 
minantur  .  Idem  jam  de  diureticis  ,  ad  lymphae  copiam  evacuandam  adhi¬ 
bendis  ,  verum  eft  ?  ut  nempe  fumantur  talia  ,  quae  IKmulo  ,  non  vero  au« 
da  liquidi  copia  ,  agunt  .  Hydragoga  autem  dida  purgantia  ,  quod  copiam 
aquae  tenuis  alvo  fubducant ,  fummi  pariter  hic  ufus  $  qualia  funt  jalappae 
radix  ,  fcammoneum  y  colocynthis  &c. :  his  enim  fic  depleri  potefl  corpus  , 
&  fubito  quidem  ,  ut  bibulae  venae  ,  depletis  majoribus  vafis  ,  cito  refor- 
beant  eilufam  in  cava  corporis  lympham  ,  uti  poftea  pluribus  dicetur  in  Capi* 
,  tulo  de  Hydrope  . 

Omnia  autem  hadenus  memorata  lympham  univerfo  de  corpore  fub- 
ducunt  quidem  ,  fed  non  direde  loca  affeda  levant  ?  unde  &  alia  reme¬ 
dia  ^  in  arte  medica  ad  anginam  aquofam  laudantur?  quae- vel  a  locis  af- 
fedis  ,  vel  faltem  vicinis  maxime  partibus  ,  lympham  evacuant.  Apophleg - 
matjfmi  huc  fpedant  ,  fic  vocata  remedia  ,  quia  phlegmatis  live  pituitae 
copiam  educunt  majori  copia  ex  illis  corporis  locis,  in  quibus  naturaliter 
fecerni  ad  ufus  proprios  mucus  folet  ,  praecipue  autem  haec  applicantur 
naribus  vel  ori  interno  .  Notum  eft  ex  Anatomicis  ,  omnes  has  partes 
a  carotide  externa  arteria  arteriofum  fanguinem  accipere  ,  a  quo  mucus  ille 
fecernitur  ?  adeoque  dum  illa  loca  acrioribus  remediis  fic  irritantur  ,  ut 
I  majorem  liquidi  copiam  ftillent  ,  fpes  eft  ,  tumentes  in  angina  aquofa 
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E  artes  levari  poffe  ,  8c  impetum  atque  copiam  humorum  ab  illis  averti .  In 
une  ufum  ergo  nares  internae  aquae  calidae  vapore  laxari  poterunt  7  vel 
lavendulae ,  majoranae  ,  pulegii  Sc  fim  ilium  foliis  viridibus  contortis  ,  8c 
naribus  inditis  ,  ftimulari .  Earundem  herbarum  ficcatarum  &  contri¬ 
tarum  ,  aut  Nicotianae  pulvis  in  non  alluetis  ,  eundem  ufum  praeftat  ,  fi 
naribus  attrahatur Eidem  fcopo  inferviunt  acriora  aromata  ,  fi  ore  conti¬ 
neantur  ,  ut  irritati  his  meatus  excretorii  &  glandularum  emillaria  ma¬ 
gnam  falivae  &  muci  copiam  emittant :  quod  pulcherrime  obtinetur  ,  fi  v.g. 
mafliches  aut  cerae  unciae  mifceatur  drachma  una  vel  altera  radicum  py¬ 
rethri  ,  piperis  ,  zingiberis  &c.  atque  ex  iliis  fiant  placentulae  ,  continuo 
ore  volvendae  &  mafticandae .  Dum  enim  non  diflfolubilis  in  faliva  ma- 
fliche  aut  cera  dentibus  teritur  ,  acre  illis  miftum  aroma  exfpirat  ,  &  oris 
interni  &  linguas  partes  aflidue  ftimulando  incredibilem  copiam  falivae  & 
muci  elicit. 

Veficatoria  autem  nuchae ,  collo  ,  pone  aures  &c.  applicata  huc  pari¬ 
ter  fpe&ant  $  quatenus  nempe  epidermidem  in  veficas  lympha  plenas  attol¬ 
lunt  ,  ficque  ejufdem  copiam  minuunt ,  fimulque  irritando  vicinas  locis  af¬ 
feci  is  partes ,  impetum  ab  iifdern  aliorfum  avertunt.  Videantur  illa  ,  quae  de 
his  di£la  fuerunt  ad  numerum  quartum  §.  396. 

5.  Ratio  hujus  facite  patet :  fruftra  enim  fiibducerentur  aquofa  de  corpore, 
nifi  fimul  caveretur  ,  ne  talia  ingererentur.  Simul  etiam  apparet  ,  diaetam 
talem  ficcam  &  calefacientem  merito  laudari ,  ne  homines  ,  in  tales  morbos 
proni ,  caufam  materialem  horum  morborum  colligant  in  corpore  ,  minime 
vero  fufficere  folam  ad  morbum  praefentem  tollendum  ,  cum  fubita  colle&ae 
in  partibus  tumentibus  lymphae  evacuatio  hic  requiratur  ,  quae  a  iolo  viclu 
exficcante  &  calefaciente  exfpe&ari  nequit .  Quae  autem  in  tali  vi£tu  obfer- 
vanda  fint  ,  poflea  pluribus  dicetur  ad  §.  1249.,  in  cura  hydropis . 

4.  Cum  debilior  humorum  circumaBio  inter  caufas  anginae  aquofae  §.793. 
recenfita  fuerit ,  quatenus  nempe  inde  aquofa  colluvies  in  corpore  aggeritur, 
materialis  in  hac  fpecie  anginae  caufa  9  patet  ratio  ,  -quare  in  cura  hujus  mor¬ 
bi  commendentur  &  illa,  quae  circulationis  vim  augent.  Verum,  uti  in  prae¬ 
cedenti  hujus  paragraphi  numero  di&um  fuit ,  non  adeo  ad  curam  morbi 
praefentis  ,  quam  ad  prophylaxin  futuri  fpe&ant  illa  remedia  ,  quae  circula¬ 
tionis  augmentum  faciunt .  Interim  tamen  illa  ,  quae  ad  fecundum  numerum 
laudata  fuerunt ,  motum  humorum  in  toto  corpore  ,  vel  faltem  in  partibus, 
quibus  applicantur  ,  accelerant  ,  adeoque  utcunque  &  hoc  effe&u  confpirant* 
Quomodo  autem  ,  &  per  quae  ,  nimis  fegnis  humorum  motus  incitari  pofiit, 
patet  ex  illis  ,  quae  in  paragraphis  in  textu  citatis  habentur  ,  imprimis  fi  fi¬ 
mul  conferantur  ,  quae  ad  numerum  2.  3.  4.  §.  28.  de  hac  re  dicla  fuerunt: 
uti  etiam  illa  ,  quae  in  Commentariis  §*  61 1.  de  excitando  fegniori  febrili 
motu  habentur  . 
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§.  797-  QI  vero  glandulas  de/criptas  (788,)  fcirrhofus,  &  mul- 
O  tum  increfcens  tumor  occupavit ,  fignis  fclrrhi  (392.) 
cognofcitur  ,•  atque  ex  toto  ejus  fitu  futura  angina  praevidetur  , 
nata  vero  perfpicitur ;  tum  fi  extirpatio  poffit  fieri ,  ea  fola  reme¬ 
dio  erit  tuto ;  aut  in  internis  circa  ‘fauces  corrofio  multa  cum  pru-j 
dentia  tentanda .  * 

t 

Scirrhum  poft  inflammationem  in  locis  glandulofis  natam  faepe  fequi  pa-^ 
tuit,  quando  de  inflammationis  exitu  in  fcirrhum  ad  §.329.  di&um  fuit.  Cum 
autem  tam  numerofae  circa  partes  refpirationi  Si  deglutitioni  infer  vientes  di- 
iponantur  glandulae  ,  nemini  mirum  videbitur,  anginam  quandoque  a  tali  cau- 
Ia  nafci  ,  quae  tunc  fcirrhofa  vocabitur  ,  quando  duri  Sc  indolentes  glandula*» 
ruin  tumores  circa  memoratas  partes  liberam  illarum  asionem  tollunt,  vel 
impediunt  .  Quando  autem  peculiari  capitulo  de  fcirrho  di&um  fuit ,  enu- 
merata  fuerunt  illa  ligna  ,  quibus  fcirrhofus  tumor  praefens  cognolci  ,  Sc  ab 
aliis  tumoribus  diflingui  ,  poflit  ( vide  §,  4S7Q  .  Simul  etiam  tunc  patuit  7 
quam  difficulter  curabile  fit  tale  malum  :  atque  etiam  monitum  fuit ,  illam  cu¬ 
rationem  ,  quae  refolvendo  fit ,  tentari  non  poffe ,  nifi  in  recenti  &  benigno, 
neque  adhuc  penitus  indurato  ,  fcirrho .  Praeterea  etiam  requiri ,  ut  Sc  loco 
idoneo  fitu s  fcirrhus  fit ,  &  hominis  hoc  malo  affecti  optima  caeteroquin  fit 
corporis  temperies  .  Simul  tunc  oppofita  fuerunt  efficaclflitna  remedia  ,  quae 
fcirrhofis  talibus  concretionibus  refolvendis  adhiberi  poffunt ,  quae  omnia  pa¬ 
riter  Si  in  angina  fcirrhofa  locum  habent,  quamdiu  adhuc  refoiutionis  fpes  eff 
Notandum  tamen  ,  loci  affe&i  Sc  vicinarum  partium  rationem  femper  haben¬ 
dam  effe  in  applicatione  horum  remediorum  :  fic  v.  g.  glandulae  colli  fcirrho* 
fae  fri&iones ,  aceti  vaporem ,  emplaftra  &c.  ferunt  ,  quae  tenfillis  fimiiiter 
affe&is  applicari  nequeunt ,  uti  fatis  patet .  ^ 

Verum  ubi  fcirrhus  amplius  refolvi  nequit ,  atque  interim  mole  fiua  deglu¬ 
titionem  vel  refpirationem  laedit ,  trifiiflima  aegri  conditio  efi ,  cum  foleant 
increfcere  mora  tales  tumores  ,  adeoque  fenfim  omnia  ma!i  augeantur.  Sola 
ergo  exflirpatio  hic  locum  habere  poterit}  quae  cultro  optime  perficitur  ,  cum 
rodentia  ,  Si  cauteria  ,  nifi  fimul  Si  femel  deftruere  poffint  totum  fcirrhum  , 
periculofa  fint }  uti  pluribus  ditium  fuit  ad  numerum  fecundum  §.  490.  Ve¬ 
rum  ubi  exflirpatio  cultro  perfici  nequit ,  dum  partis  affe£tae  litus  Si  alia  hoc 
vetant  ,  uti  dum  in  faucibus  internis  tales  tumores  haerent  ,  mifer  aeger  vel 
fuo  ^fato  efl  relinquendus  ,  vel  talia  tentantur  quandoque  a  Medicis  ,  quae  in 
mitioribus  morbis  merito  tanquatn  temeraria  damnarentur  .  Satias  enimeft 
anceps  auxilium  experiri.  ,  quam  nullum,  (i).  Cauteria  aqualia,  Si  potentia- 
ba  talibus  tumoribus  applicare  quidam  aufi  fuerunt  :  8c  quamvis  magno  cum 
difcrimine  hoc  fiat ,  tamen  non  fempejr  cum  funeflo  fucgeffa  fadtujn  fqiffe  quae* 
i  omJV ,  F  f  datu 

(  1  ?  Celi.  Lib.  IL  cap.  io.  pag.  75?« 
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dam  obfervata  teftantur.  Noverat  Celeberrimus  Brerhaavius  veteranum  quem¬ 
dam  chirurgum  ,  qui  audaciffimis  talibus  curationibus  celebris  erat ,  dum  li¬ 
quamine  ruptorii  vulgaris  Chirurgorum  (  ex  calce  viva  Sc  alcalino  fale  pa¬ 
rati,  atque  cito  per  deliquium  folvendi ,  nifi  omnis  aer  arceatur  ) ,  tales  tumo¬ 
res  in  faucibus  internis  eroferat .  Mitius  ,  Sc  minori  cum  periculo  applican¬ 
dum  ,  eft  oleum  tartari  per  deliquium  in  Materia  Medica  ad  hunc  numerum 
laudatum  .  Spiritus  falis  marini ,  qualis  in  officinis  plodat ,  dum  oleo  vi- 
trioli  &  fali  marino  aquae  copia  additur ,  Sc  fimul  dedillantur  ,  pollet  &  hic 
ufum  habere  ,  cum  omni  putredini  relidat  efficaciilime  ,  Sc  adeo  facile  irritabi¬ 
lis  ipfius  cancri  malignitas  fpiritum  falis  marini  dilutum  ferre  videatur  :  uti 
alia  occafione  in  Commentariis  §.  509.  monui.  Haec  autem  rodentia  penicillo 
ex  linteo  carpto  excepta  per  cannulam  cavam  ad  locum  affe<5lum  deducuntur, 
ne  vicinae  partes  his  laedi  pollent.  Hoc  fa&o  ,  molliflimis  deco&is  continuo 
ore  detentis  molliuntur  efcharae  ,  illifque  deciduis  ,  rodentia  denuo  applican¬ 
tur  :  fic  alternarim  pergendo ,  donec  tollatur  penitus  tumor  fcirrhofus.  .  Sum¬ 
ma  hic  prudentia  opus  effe  facile  patet ,  ut  pod  lingulas  rodentium  applicatio¬ 
nes  attente  ludretur  locus  ,  an  in  cancrofam  malignitatem  degenerare  incipiat* 
tunc  enim  abftinendum  efte  prudentia  fuadet .  Ingenue  fatebatur  Celeberri¬ 
mus  Boerbaavius  ,  fe  faepe  in  tali  cafu  ambiguum  haelilfe  ,  dum  cancri  metu 
haec  adhibere  vix  auderet  *  interimque  duriffimum  videretur  ,  non  tentata 
hac  methodo  certae  morti  aegros  tradere  * 

Quantum  tamen  quandoque  poffit  in  defperatis  fere  morbis  felix  curan¬ 
tium  audacia  *  fequentia  docent  obfervata.  Egregio  viro  in  parte  podica 
Sc  laterali  offis  palati  enafcebatur  carnea  &  fungofa  moles ,  cui  cariem  offis 
fubeffe  credidit  Rjiyfchius  (  k)  r  atque  ilico  ferro  Sc  igne  eradicandum  effie 
minax  malum  concluht .  Crudeli  huic  curae  confenlit  aeger  ,  neque  diu 
didulit .  Evulfis  aliquot  dentibus  molaribus  ,  qui  impedimentum  curae  fa¬ 
turi  videbantur  ,  fcalpello  acuto  ,  Sc  ad  palati  fornicatam  figuram  accom¬ 
modato  ,  refecabatur  fungofa  caro  ,  Sc  mox  candentibus  ferramentis  urebatur 
locus  ,  &  quidem  repetitis  vicibus  .  Tulit  haec  omnia  animofe  aeger  ,  fub- 
lato  digito  indicans  ,  dum  a  nidore  oc  fumo  combudarum  partium  fuffoca- 
tionis  periculum  fentiret  *  atq%e  in  le£tum  repofitus  facetis  verbis  &  Rf/y- 
f chium  ,  Sc  binos  dexterrimos  Chirurgos  ,  qui  curam  perfecerant ,  excipie* 
bat .  Sequenti  tamen  die  una  cum  febre  totum  caput  immaniter  intumue¬ 
rat ,  quod  tamen  ditiphlogidicis  remediis  brevi  fu  peratum  fuit.  Efcharis 
deciduis  denuo  carnis  fungofae  particula  excrev.it ,  quae  nova  inuftione  fub- 
kta  fuit  *  fequente  denuo  capitis  intumefcentia  cum  febre  .  In  totum  ta¬ 
men  convaluit  aeger  ,  Sc  podea  per  plures  annos  vixit  incolumis  .  Teda- 
tur  autem  Rjtyfchius  (1) ,  fe  experientia  didiciffe ,  fe£Uonem  folam  non  fuf- 
bcere  tantis  malis  ,  fed  inudionem  aftuali  cauterio  requiri  pod  fedlionem . 
Vetula  enim,  malignam  indurationem  in  lingua  habens,  pod  iteratam  fe- 
&ionem  recidivam  patiebatur  ,  unde  conclufum  fuit ,  unicum  hoc  fupereffe, 
ut  pod  fe&ionem  fadam  cauterio  inureretur  fadlum  vulnus  *  quo  facio  ,  fe¬ 
lix  cura  fucceffit . 


(  ^  )  Ofcfervat.  Anat.  Thirurtf.  ccntur#  cbf.  4$.  pag.  4^ 
(  /)  Ibid. Qbferv.  76*  pag,  70. 
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Tonfillas  induratas  pofl:  inflammationem  exfcindi  juffit  Celfus  (m}t>  unde 
videntur  &  Veteres  in  his  malis  fimiles  curationes  inflituifle.  Fabricae  au¬ 
tem  tonfillarum  minus  gnarus  dixit ,  cum  fiub  levi  tunica  fint ,  oportet  di¬ 
gito  circumradere  c^*  evellere  ,  ac  fi  tonfillae  forent  glandulae  folitariae ,  tu¬ 
nica  cellulofa  undique  tantum  involutae  i  cum  hodie  noverimus,  illas  con¬ 
flare  membrana  mucofa  in  fpiras  finuofas  complicata  *  Non  fucceffifle  ta¬ 
men  femper  hanc  tonfillarum  quafi  enucleationem  ,  patet ,  dum  mox  fub- 
jungit  fequentia  :  fi  ne  fic  quidem  refolvuntur  ,  hamulo  excipere  9  &fcalpel - 
lo  excidere  oportet  » 

Verum  omnia  haec  tentari  nequeunt ,  nili  fcirrhofus  tumor  tali  in  loco 
haereat  ,  ad  quem  manibus  Ec  inflrumentis  acceffus  datur  .  Triftiores  adhuc 
longe  cafus  occurrunt ,  dum  oefophagi  tubus  ,  vel  in  propria  fiia  fubftan- 
tia  Fcirrhofus  fadus  &  tumens  ,  fenfim  anguftatur  ,  tandemque  integre  clau- 
ditur  ;  vel  a  tumoribus  fcirrhofis  latentibus  ,  Ec  ipfi  vicinis  ,  fenfim  magis 
magifque  comprimitur  .  Vidi  faepius  has  calamitates  Ec  dolui  3  &  certus 
funi  ,  omnibus  medicis  ,  qui  in  luculenta  utcunque  praxi  verfantur ,  talia 
mala'  frequenter  occurriife  ,  dum  miferi  tales  aegri ,  nihil  levaminis  a  qua¬ 
cunque  demum  methodo  percipientes ,  quofvis  fere  Medicos  confulunt.  So¬ 
let  autem  funeflus  talis  morbus  primo  fe  manifeftare  ,  quod  folidi  cibi  cum 
difficultate  quadam  deglutiantur  ,  &  aegri  leve  quoddam  obftaculum  fentiant 
in  eofophago,  ad  variam  in  variis  altitudinem,  Ec  digito  locum  plerumque 
indicare  poffint ,  ubi  deglutita  haerent  paulifper  ,  antequam  in  flomachum 
delabantur  .  Manet  in  eodem  flatu  malum  quandoque  per  plures  menfes  * 
imo  per  annos  tres  hoc  fidum  novi  ,  fic  ut  minutiffime  difledas  carnes , 
panem  &c.  adhuc  deglutire  poffint  ,  quamvis  lente  5  liquida  autem  alimen¬ 
ta  fatis  commode  adhuc  affimere  valeant  .  Senfim  dein  magis  magifque 
anguftatur  oefophagi  tubus  ,  Ec  ne  vel  micula  panis  tranfire  potefl  ,  fique 
hoc  tentant  aegri  tales,  haeret  in  oefophago  ,  Ec  pofl  aliquot  minuta  horae 
cum  infigni  quantitate  muci  per  os  rejicitur  .  .  Hinc  Iit,  ut  tenacem  pitui¬ 
tam  morbi  caufam.  flatuant  aeqri ,  hancque  incidendam  &  evacuandam  omni 
molimine  velint  *  Facile  autem  patet ,  mucum  oris  ,  faucium  ,  oefophagi 
ipfi us  hic  accumulari ,  adeoque  pituitam  illam  eff,  effedum  ,  minime  vero 
caufam  hujus  mali,  Senfim  crefcente  morbo ,  liquida  ingefta  tranfire  ne¬ 
queunt  ,  fed  pro  maxima  parte  furfum  redeunt  5  tandemque  ,  pofl  Tantali 
poenas  diu  toleratas  ,  lento  marafmo  contabefcunt .  Saepe  in  miferis  illis 
oefophagi  pars  fuperior  ita  dilatatur  ,  dum  deglutita  liquida  tranfire  neque¬ 
unt  ,  ut  plures  uncias  continere  poffit  ,  &  ab  utroque  latere  afperae  ar¬ 
teriae  promineat  turgidus  ,  donec  nimia  plenitudine  irritatae  oefophagi  fibrae 
convellantur  fubito  ,  Ec  expellant  furfum  contentum  liquidum  . 

Apud  Galenum  (n)  fimilis  anginae  mentio  fit ,  fic  enim  habet  :  Si  vero 
tumor  aliquis  ex  non  calidis  fuerit ,  fine  febre  ,  &  calore  £9*  fiti  »  deglutitio¬ 
ni  s  inaequalitas  fit ,  retentis  in  parte  quadam  alimentis  *  praefertimfi  ma¬ 
jora  aut  f  Udiora  deglutiantur  ,  acceditque  dolor  aliquis  exiguus  ..  Narrat 
quidem  cafum  juvenis  a  fimili  morbo  fanatl  5  fed  uti  docet  morbi  hifloria 

F  f  2  non 
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non  fuerat  fcirrhofus  in  oefophago  tumor  ,  fed  fuppnratorius.  Quum  aliquan - 
do  hajufcemodi  fymptomata  longo  temporis  fpatio  apparuijfent ,  accedente  non* 
nunquam  ephemera  febre  ,  nonnunquam  etiam  horrore ,  quum  conjiceremus  ab - 
fcejjum  concc&u  difficilem  ej]'e  in  gula  »  accidit  procedente  tempore  ,  labo* 
rans  ipfe  ruptionis  fenfum  perciperet  ,  <5*  deinde  pus  evomeret  9  /d/z- 

eodem  ,  yW  poftero  quoque  (9*  tertio  die  ;  deinde  f 'accedebant  ei  omnia 
ulceratae  gulae  figna  .  Monet  autem  ,  aegrum  illum  longo  temporis  fpatio 
vix  evalide  ,  cum  juvenis  edet }  natu  vero  majores  hoc  morbo  tentatos  ,  pe- 
riiffe .  Quamdiu  enim  tumor  oefophagum  ardans  talis  adhuc  ed  *  ut  fuppu- 
rari  polTic ,  (pes  eft  5  verum  fcirrho  hic  haerente ,  fenllm  audo  ,  vix  quid 
fpe rari  pode  ,  fatis  patet  * 

In  quibufdam  aegris  fcirrhofam  oefophagi  duritiem  ,  digitis  profunde  po¬ 
ne  afperam  arteriam  adadis  ,  fentire  potui,  in  pluribus  nihil  omnino  ap¬ 
paruit  ,  praeter  deglutitionis  impedimentum .  Quandoque  &  glandulas  colli 
tumentes  vidi ,  uti  &  thyroideam  ;  fed  non  videbatur  elfe  talis  horum  tu¬ 
morum  litus  ,  ut  his  morbus  adfcribi  pollet  .  In  vetula  ,  hac  anginae  fpe- 
cie  laborante  ,  una  cum  tumente  glandula  thyroidea  ,  pod  diuturnam  ap¬ 
plicationem  aceti  fcillitici  cum  fale  ammoniaco  ,  empladri  de  galbano  ,  Sc 
irtdiones  ,  incepit  molliri  glandulae  thyroideae  tumor  5  cataplafmatibus  dein 
maturantibus  applicatis  ,  fluctuatio  percipiebatur  contenti  liquidi ,  dein  lan¬ 
ceola  pertufo  loco  exivit  copia  tenuis  ichoris  cum  maflulis  albis  granuio- 
lis  intermiflis  \  &  quamvis  aliquid  inde  levaminis  percipere  videretur  aegra  , 
tamen  aeque  funeftus  fuit  morbi  eventus ,  ac  in  aliis  obfervayeram  .  Un¬ 
de  didici ,  tumorem  hujus  glandulae  quandoque  quidem  comitari  hanc  an¬ 
ginam  ,  non  tamen  hujus  folam  caufam  ede  9  uti  etiam  fitus  glandulae  ,  car¬ 
tilaginis  ejufdem  nominis  incumbentis  ,  confirmat  * 

Caufae  hunc  morbum  antecedere  obfervatae  non  adeo  numerofae  funt  t 
fpirituum  fermentatorum  ingurgitatio  quandoque  praecedit  (0)  ,  neque  im¬ 
probabile  videtur  ,  ab  illorum  abufu  oefophagum  indnrefcere  pode  ,  cum 
fpiritus  fermentati  fero  fanguinis  coagulum  inducere  valeant ,  &  folidas  par¬ 
tes  contrahant .  Interim  tamen  fatendum  ed  ,  in  tam  magno  hominum  nu¬ 
mero  ,  qui  quotidie  his  potibus  indulgent ,  paucos  admodum  inveniri ,  qui 
hoc  morbo  laborant  •  A  vento  frigido,  collum  nudatum  diu  &  valide  af¬ 
flanti  ,  natum  deglutitionis  impedimentum  9  fenfim  increfcens ,  abfque  ullo 
tumore  obfervabili  vidi ,  dum  de  fenedra  profpiciens  fanilTima  virgo  per 
bihorium  boreali  aurae  frigididimae  exponeretur .  Lente  au<5to  malo  ,  plu¬ 
rimis  remediis  incadum  tentatis  ,  periit  .  An  forte  fervidorum  potuum  Caf- 
fae  &c.  forbillatio  fimillum  malorum  caufa  ede  poted  ,  liquida  coagulan¬ 
do  ,  folidafque  partes  corrugando  ?  Certe  non  improbabile  &  hoc  videtur. 
Condat  tamen  frequenter  hunc  morbum  obfervatum  fuiffe  *  licet  accurato 
examine  nihil  potuerit  detegi  5  cui  ejus  origo  tribui  cum  quadam  verolimi-* 
litudine  poflet . 

Varia  in  hac  anginae  fpecie  tentavi  ipfe  remedia,  plurima  etiam  a  per  I- 
tldimis  Medicis  applicata  novi ,  fed  incadum  omnia  .  Tartarus  tartarifa- 
tus  9  regeneratus ,  fapones  penetrabiliffimi ,  uti  v.  g«  Starkeianus  di&us ,  e& 

oleo 
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oleo  aethereo  terebinthinae  &  fale  tartari ,  tin<5hira  falis  tartari  Helmontiana  9 
fol  ammoniacas  ,  ejufque  fpiritus  aceto  Rillatitio  fataratus  'Scc.  quae  folven- 
dis  in  corpore  humano  concretionibus  tanto  cuna  fructu  adhiberi  folent ,  ex¬ 
terno  aeque  ac  interno  ufu  vel  profuerunt  nihil  omnino  ,  vel ,  dum  aliquan¬ 
tum  levare  viderentur  malum  ,  paulo  poR  eadem  rediit  calamitas  ,  iifdetn 
applicatis  quantumvis  animofe  Sc  diu  non  cedens  amplius .  Inunctiones  mer- 
curiales  ,  empiaftra  ex  gummi  ferulaceis  ,  una  cum  mercurio  ,  collo  applica¬ 
ta  ,  purgantia  hydragoga  fortiflima ,  ipfam  falivationem  ,  fucceffii  caruifle 
novi.  Lubricantia  &  emollientia  decocta  ,  amygdalarum  oleum  &  (i  mi  lia 
utcunque  profuerunt  $  dum  hoc  efficiebant  (altem  ,  ut  per  lubricatam  viam 
facilius  dilaberentur  illa  ,  quae  adhuc  tranfire  poterant  :  caeterum  nihil  fece¬ 
runt  ad  radicalem  mali  curam  .  Novi ,  chirurgum  balaenae  ofliculo  alligata 
fpongia  tentafie  ,  ut  vi  expediret  viam  ,  fed  peflitno  cum  fucceifu  ,  dum  irri¬ 
tatae  hinc  partes  &  dolentes  tumebant  magis  .  Hellebon  nigri  recentis  radi¬ 
ces  cum  aceto  fcillitico  tritas  ,  bryoniae  rafficem  in  pultem  contufam  ,  ad¬ 
dito  fale  ammoniaco*,  irrito  fuccellu  cataplafmatis  inftar  collo  applicatas  vi¬ 
di  ,  licet  certa  pertinacis  morbi  curatio  inde  promitteretur . 

Si  autem  confidererttur  illa  ,  quae  in  cadaveribus  hac  anginae  fpecie  de¬ 
functorum  inventa  fuerunt  ,  nemo  mirabitur  ,  cur  efficaciiRmorum  etiam 
remediorum  vires  eluferit  pertinax  morbus  .  Obfervaverat  Tulpius  (p)  , 
Inter  oefophagum  8c  afperam  arteriam  fe  infinuare  non  nunquam  durum  tumo¬ 
rem  ,  modo  foris  confpicuum  ,  modo  intus  delitefcentem  .  In  vidua  qua¬ 
dam  vidit  hunc  morbum  lento  marafino  ,  ob  denegatum  cibo  Sc  potui  in 
ventriculum  tranfitum  lethalem  .  DiffeNo  autem  cadavere  ,  invenit  tumo¬ 
rem  ,  colore  lividum  ,  ad  indar  carcinomatis  ,  &  radicibus  fuis  diffufuni 
per  quamcunque  colli  partem  ,  potiffimum  vero  circa  gulam  ,  quae  tam  arcte 
comprefia  erat ,  ut  ex  complicatis  ejus  tunicis  excrescerent  intus  varia  fila¬ 
menta  ,  obturantia  ufque  adeo  perviam  hanc  fiRulam  intricata  lua  textura  y 
ut  ne  fpecillum  quidem  tranfmittere  potuerit .  Praeterea  Sc.  glandulae  in  me¬ 
dio  thorace  oefophago  accumbentes  quam  maxime  intumuerant . .  In  cadave¬ 
re  viri  eodem  morbo  ,  fruRra  variis.  methodis  tentato  ,  defuncti  inventus  fuit 
tumor  durus  glandulofus  in  ipfo  cavo  oefophagi  ,  in  media  circiter  ejus  lon¬ 
gitudine  incipiens  &  ad  fu perius  ventriculi  orificium  ufque  produdtus ,  adeo 
exadte  replens  totam  oefophagi  cavitatem,  ut  fpecillum  vix  in  ventriculum 
protrudi  pofiet  (q)  .  In  alio  cadavere  oefophagus  in  parte  fua  inferiori  in 
albam  ,  craflam  ,  &  fcirrhofam  fubftantiam  mutatus  inveniebatur  ,  in  qua 
fubfiantia  multae  vomicae  exiguae  pus  continentes  aderant  ,  quae  lingulae  ia 
cavum  oefophagi  diRincto  orificio  aperiebantur  .  Superius  ventriculi  orifi¬ 
cium  Sc  proxima  ventriculi  pars  eodem  modo  affc<Sta  erant  ( r )  .  Ingens 
fteatoma  tantae  duritiei ,  ut  cultro  vix  cederet ,  magnam  thoracis  partem 
replebat ,  pleurae  ,  mediafiino  ,  pericardio  accretum  ,  pariterque  cohaerens 
oefophago  ,  cum  quo  defcendebat  per  diaphragma ,  atque  ibi  oefophagum 
non  tantum  comprimebat,  fed  &  fecundum  ventriculi  dorfum  ad  pylorum 
iifque  eundem  reclinabat ,  ipfum  pylorum  pariter  mole  fua  archns  .  Mi- 


(  p)  Obferv.  Medie.  Lib.  I.  csp.  44.  pag. 84.  Ac* 
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fer  aeger  *  in  cujus  cadavere  tantae  molis  tumor  inveniebatur  ,  diu  labora¬ 
verat  difficili  deglutitione  ,  '&  circa  vitae  finem  quaevis  ingeda  ilico  re  j i cie¬ 
bantur  per  os,  licet  minima  etiam  copia  fimul  aflumerentur  (f).  Ocfophagus 
in  tota  tua  Fere  longitudine  a  clavicularum  regione  ad  ventriculum  ufque  car¬ 
tilagineus  inventus  Fuit,  fimtilque  adeo  angudus,  ut  vix  fetam  porcinam  tranf- 
mitti  pateretur  (t) .  In  homine  quinquagenario  majore  ,  qui  dudum  fenferat  in-' 
gedos  cibos  &  potus  circa  derni  offis  fummitatem  haerere  ,  Sc  podea  obicem 
quemdam  hic  politum  praeterlabi ,  faepius  autem  pod  aliquam  rdmoram  ,  ob¬ 
orta  naufea  Sc  tuffi  ,  iterum  per  os  expelli  cum  magna  fimul  tenacis  pituitae 
copia  ,  pod  mortem  inventus  Fuit  dexter  pulmo  fuperiori  fu  a  parte  fcirrho- 
fus  ,  mediadinum  St  oefophagum  verfus  finidrum  pectas  protrudens  ,  fimulque 
oefophagi  cavum  ibidem  loci  ardlans  adeo  ,  ut  a  retentis  deglutitis  oefophagi 
tubus  fupra  locum  compreflum  dilatatus  admodum  appareret ,  verfus  colli 
fuperiora  iterum  folitam  amplitudinem  habens  .  Obfervationedl  hanc  mi¬ 
ram  debeo  Eruditiffimo  Medico  Antonio  de  Haen  Praxin  Medicam  fumma 
cum  laude  Hagae  Comitum  exercenti ,  St  indeFeffo  labore ,  quacunque  da¬ 
ta  occatione ,  al 
ram  Celeberrimo 
daver  incidite 

Ex  omnibus  illis  fatis  apparet ,  fcirrhofae  anginae  in  cadaveribus  inventas 
caufas  tales  fuiffie  ,  quae  merito  infanabiles  habentur:  tunc  tantum  fpem  cu¬ 
rae  fuperelfe  ,  quando  tali  in  loco  liti  funt  fcirrhofi  tumores,  ubi  Ferro  vel  igne 
tolli  poliunt  .  Neque  his  repugnat  fequens  hidoria ,  quae  docet  quidem  ,  tole¬ 
rari  diu  potuifie  malum  ,  defcripto  morbo  fatis  affine  ,  dum  per  artem  via  pa¬ 
rabatur  deglutitis  9  ut  in  ventriculum  delabi  polTent  $  neutiquam  tamen  fupe- 
*  ratam  fuitle  ejus  caufatn  ,  de  qua  tamen  dubitabat  Willifius  (u)  *  an  ad  para- 
lyfin  ,  an  vero  ad  tumorem  praeternaturalem  in  his  partibus  referri  deberet « 
Vir  robndns  ,  ot  fatis  fantis  ,  comeda  quaeque  faepius  ,  Se:  ii  non  femper,  mox 
rejicere  folebat .  Tandem  eo  ufque  aufihim  Fuit  malum  ,  ut  dum  efuriens  val¬ 
de  comederet  ,  totum  oefophagum  impleret  quidem  ,  fed  nihil  ingedorum  ia 
ventriculum  defcenderet ,  quae  hinc  denuo  furfum  expellebantur  •  Cum  fruftra 
tentatis  plurimis  remediis  Fame  periturus  effet  mifer  ,  fuafit  illi  Willifius  ,  ut* 
virgulam  ,  e  pinna  cetacea  paratam  ,  in  fummitate  fpongiam  affixam  haben¬ 
tem  ,  oefophago  immitteret  datim  pod  cibum  &  potum  affurntum ,  ficque 
viam  Faceret,  ut  in  ventriculum  *defcendere  poffent .  Succedit  quidem  haec 
methodus  ,  fic  tamen  ut  quotidie  eadem  indigeret  mifer  aeger  ,  fecus  inedia 
periturus  .  Notat  autem  Willifius  ,  quod  per  fedecim  annos  fic  pabulum  fum- 
ferit  homo  ille  ,  adhuc  vivens  &  valens  ,  dum  haec  fcriberet  . 

Rarius  autem  haec  anginae  fpecies  Tefpirationem  laedit  adeo ,  fed  femper 
fere  deglutitionem  .  Cartilaginea  enim  afperae  arteriae  pars  impedit  ,  quo 
minus  tam  facile  intercludi  poffit  aeri  via  ,  licet  a  tumente  oefophago  vel 
vicinis  tumoribus  Fcirrhofis  poderior  afperae  arteriae  pars  ,  quae  membrana¬ 
cea  ed  ,  comprimeretur  .  In  ipfo  vero  arteriae  afperae  cavo  tumor  fi  na- 

fce- 
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foetetur  ,  ingens  &  continua  tuflls  fic  vexaret  aegrum  ,  ut  prius  deficeret  f 
antequam  iente  increfcens  talis  tumor  fcirrhofus  illum  fuffocaret .  Accedit? 
quod  per  oefaphagum  acria  ,  afpera  ,  fervida  fere  ,  frigidiflimi  potus  & c« 
tranfmittantur  faepius  ,  adeoque  laedentibus  caufis  exponatur  frequenter  5 
dum  nervi  per  internam  laryngis  &  afperae  arteriae  juembranam  difperli  adeo 
irritabiles  funt  ,  ut  praeter  aerem  nihil  fere  admittant  abfque  iuffbcatio- 
nis  periculo  ,  &  valida  tufli  mox  excitata  expellatur  ftatim  9  quidquid 
alieni  ingreffum  fuerit » 


ANGINA  INFLAMMATORIA. 

§•  798.  XTErum  quando  ab  inflammatione ,  glandulae  (788.)? 

V  vel  mufculi  (788.) ,  occupantur ,  tum  oritur  morbus 
huc  proprie  referendas  ob  fummam  ,  qua  fiineftus  eft  ,  acutiem  s 
&  velociffimam  ,  &  infuperabilem  faepe  violentiam  . 

* 

Poftquam  febrium  in  genere  pertradata  fuit  hiftoria  ,  uti  &  praecipuorum 
fymptomatum  febrilium  9  vidimus  &  illa  ,  quae  in  febribus  continuis  ,  remit¬ 
tentibus  ,  &  intermittentibus  notanda  erant  praecipue  .  His  abfolutis  feque- 
bantur  ordine  Morbi  Acuti  Febriles  ,  qui  febre  quidem  ftipati  erant ,  fed  in 
quibus  fimul  lingularis  inflammatio  hujus  illiufve  organi  aderat . .  Inter  hos 
morbos  &  Angina  inflammatoria  locum  merebatu^,  cum  &  fatis  frequens 
occurrat ,  8c  faepe  fummo  cum  difcrimine  cito  fuum  decurfum  abfolvat  , 
ufqueadeo  ut  inter  morbos  acutiflimos  jure  numeretur  ,  cum  quandoque  fu- 
bito  9  fruftra  etiam  adhibitis  efficaciffimis  remediis  , .  ftrangulet.  Proprie  au¬ 
tem  de  Angina  inflammatoria  tantum  agendum  erat  inter  Morbos^  Acutos  Fe¬ 
briles  :  verum  cum  Anginae  nomen  detur  omnibus  morbis  ,  qui  refpiratio- 
nem  vel  deglutitionem  laedunt ,  modo  inorum  caufa  fupra  pulmonem  vel  fto- 
machum  poneretur  (  vide  §.  783.  )  ?  operae  pretium  videbatur  agere  etiam  de 
aliisanginae  fpeciebus,  quae  abfque  inflammatione  comite  contingunt,  par- 
tim  ut  illi  morbi  cognofci  &  curari  pollent ,  partim  etiam  ut  Angina  inflam¬ 
matoria  a  reliquis  hujus  morbi  fpeciebus  melius  pollet  diftingui  ,  cum  ob 
fummum  faepe  difcrimen  &  velocitatem  validiflima  remedia  urnul  8c  femet 
applicanda  poflulet . 

Didum  fuit  ad  §,  787. ,  praecipuam  anginae  diftindionem  defumi  vel  a 
natura  tumoris  organa  refpirationis  vel  deglutitionis  impedientis  5  vel  a  lo¬ 
co  per  talem  tumorem  occupato  .  In  illa  anginae  fpecie  ,  de  qua  nunc  agen¬ 
dum  erit ,  inflammatoria  natura  tumoris  eft  *  adeoque  ejus  cognitio  &  cura¬ 
tio  ex  illis  ,  quae  de  inflammatione  dida  fuerunt  ,  peti  debebit  .  Verum 
tamen  pro  diverfitate  loci  ,  quem  inflammatorius  tumor  ,  deglutitionem  vel 
refpirationem  impediens  3  occupat ,  tam  in  prognofi  quam  in  curatione  hujus 

mor~ 
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morbi,  dlverfitas  notabilis  occurrit,  adeoque  &  de  haere  agendum  erit  or¬ 
dine  in  fequentibus  . 

Primo  ergo  videbimus  ,  qtiaenam  caufae  inflammationem  in  locis  §.  788* 
enumeratis  excitaffe  obfervatae  fuerint $  dein  conliderabimus  vlgia  fympto- 
mata  hujus  morbi ,  quatenus  a  diverfitate  loci  affedi  pendent  $  atque  fimui 
his  habebitur  Prognofis ;  Senique  agendum  erit  de  his  ,  quae  in  cura  hujus 
morbi  notanda  funt ;  quae  partim  ex  generali  inflammationis  cura  ,  partim 
etiam  ex  partium  affeclarum  ufu  cognito  ,  deducuntur  . 

§.  759.  yjTUjus  (798.)  mali  caufa  i°,  in  genere  eft  omnis  ea, 
J£x  quae  inflammationem  quamcunque  potefx  produce¬ 
re  (37f.  3 76.  377.  378.).  illa  omnis,  quae  inflammationis  caufas 
determinat  inprimis  ad  loca  deferipta  (788.)?maxime  ad  laryngem, 
pharyngem  ,  os  hyoides ,  horumque  mufculcs  ,  tum  ad  fiflulae  pul¬ 
monalis  fuperiota  :  talia  autem  funt  ,  difpofltio  propria  juvenibus , 
fanguine  divitibus ,  rufis ;  exercitium  frequens,  validumque  harum 
partium  5  oratoria  exercitatio,  cantus,  clamor,  fortis  equitatio 
adverfo  vento  &  frigido,  turbarum  &  fiflularuni  inflatus  ,  labores 
validi  in  aere  frigido  ,  calor  aeftuans  magnum  frigus  excipiens  tem¬ 
pore  verno ;  aridae  fauces  ob  aeris  recepti  &  expulfi  fervorem  in 
aeflti  folis ,  vei  in  febre  inflammatoria * 

i*o#  Demonftratum  fuit  inhiftoria  inflammationis  ad  §.  373* ,  omnem  par¬ 
tem  corporis  ,  in  qua  reticulares  arteriarum  diftributiones  ,  vel  lymphatico¬ 
rum  arterioforum  ortus ,  adfunt  ,  inflammatione  poffie  corripi ,  adeoque  &  fa¬ 
cile  patet ,  idem  ohtiner?  imorganis  illis  ,  quae  deglutitioni  . &  refpirationi  in- 
ferviunt .  Omnes  ergo  inflammationis  caufae  ,  quae  numeris  in  textu  citatis 
recenfitae  Sc  explicatae  fuerunt  ,  huc  referri  debent  * 

2o.  Praeter  generales  inflammationis  caufas  ,  quae  in  quovis  corporis  loco 
illam  excitare  poffunt ,  notandum  eft  ,  ad  anginam  inflammatoriam  producen¬ 
dam  concurrere  quandoque  8c  alia  ,  quae  verfus  organa  deglutitionis  vel  reipi- 
rationis  harum  caufarum  efficaciam  determinant  potius,  quam  ^ verfus  alias 
corporis  partes .  Sunt  autem  haec  vel  talia,  per  quae  caufae,  inflammatio¬ 
ni  producendae  aptae  ,  applicantur  his  partibus  ,  uti  v.  g.  cantus  ,  clamor  &c« 
(de  quibus  ftatim  agetur  ,  Se  quorum  ariio  facile  intelligitur)  ,  .vel  fola  obfer- 
vatione  effe&uum  novimus  ,  quafdam  effe  caufas  ,  quae  materiam  inflamma¬ 
toriam  verfus  haec  loca  deponunt ,  licet  non  intelligamus  rationem ,  quare 
hoc  lic  fa&um  fuerit  .  Sic  v.  g, ,  dum  anginae  inflammatoriae  epidemice 
graffantur  ,  a  primo  morbi  infultu  incipiunt  horrere  Se  rigere  ,  'mox  fequitur 
febris  ;  &  poft  hanc  citius  vel  ferius  incipiunt  dolere  fauces  &  inflammari,  at¬ 
que  faepe  ..tunc  vidi  ceffiare  febrim  ,  limulae  materia  inflammatoria  verfus 
haec  loca  effiet  depolita  :  &  ,  fi  benigna  refolutione  curabilis  fit  haec  angina, 
poftea  nulla  febris  fequitur  amplius  .  Videtur  ergo  per  febrim  praegreffiam 
determinari  anginae  caufa  verius  haec  loca  iti  epidemicis  anginis  fimili  modo, 
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ac  in  epidemica  pieuritide  ,  phrenitide  &c.  ofofervatur  ,  ubi  per  febrim  in  la¬ 
tera  vel  caput  morbi  materies  deponitur  .  Quis  autem  poterit  explicare  ex 
illis  ,  quae  ha&enus  in  arte  habentur  cognita  k  demondrata  ,  quare  in  hunc 
potius  iliumve  locum  determinetur  morbi  materies  pro  varia  indole  conditu- 
iionis  epidemicae  ?  Sufficiet  Medico  fideli  obfervatione  haec  didiciffe  ,  licet 
ignoret  ,  qua  lege  fiant .  Videantur  k  illa  ,  q.uae  in  Commentariis  §.  £93. 
de  hac  re  di£h  fuerunt . 

Huc  autem  fpedat  &  difpofitio  propria  ,  qua  aegri  in  morbos  inflammato¬ 
rios  proni  funt ,  &  imprimis  diarum  partium  .  Sic  novi  plures  ,  qui  quotan¬ 
nis  ,  vere  nempe  k  autumno  ,  bis  corripi  folent  angina  ,  quamvis  leviori 
plerumque  &  refolutionis  via  curabili ,  tamen  k  quandoque  in  fuppurationem 
vergente,  juvenes  autem  ^  &  (anguineo  temperamento  praeditos,  his  mor¬ 
bis  obnoxios  ede  ,  k  prae  reliquis  omnibus  rufos  ,  obfervaffe  fe  tedatur  Sym 
denhamus  Cxj  . 

Verum  k  validum  harum  partium  exercitium  k  frequens  multum  facit  ad 
hunc  morbum  excitandum  ,  uti  quotidianis  obfervatis  condat  in  illis ,  qui 
muneris  ratione  diu  ,  k  cum  vehementia ,  perorare  debent  .  Ob  eandem  cau¬ 
tam  clamor  ,  cantus  ,  fiftularum  k  tubarum  inflatus  huc  referuntur  .  Vide¬ 
mus  enim  ,  omnibus  illis  faciem  ,  labia  ,  oculos  turgere  ,  k  fanguine  fuffun- 
di  ;  fimulque  majorem  calorem  conciliari  toti  corpori ,  k  imprimis  fuperiori- 
bus  partibus  $  unde  k  vehementer  perorantibus  copiofns  fudor  guttatim  de 
facie  dedillat  .  Omnia  haec  docent  ,  majori  copia  &  impetu  fanguinem  per 
vafa  harum  partium  moveri ,  k  vafa  minora  dilatata  rubrum  fanguinem  acci¬ 
pere  ,  quem  naturaliter  non  habent ,  adeoque  per  errorem  loci  inflammatio¬ 
nem  facile  hic  nafci  polle  $  praefertim  fi  calentes  oratoria  exercitatione  homi¬ 
nes  mox  aeri  frigido  fe  expofuerint  incautius  $  unde  toties  triflibus  exemplis 
conditit  lethales  morbos  natos  fu  i  fle  .  Quam  periculofum  enim  fit ,  fi  a  udo 
motu  ,  rarefadis  liquidis  ,  k  laxatis  vafis ,  mox  fueceflerint  contraria  ,  alia 
occafione  in  Commentariis  §,  ng.  didum  fuit .  Non  abfque  veri  fpecie  er¬ 
go  fimulabat  hunc  morbum  Demofthenes  ,  dum  ,  poftquam  praecedenti  die 
Mftefiorutn  podulatis  acriter  refpondiiret ,  coram  populo  Athenienfi  verba 
faciens  ,  fequenti  die  lana  multa  collum  cervicefque  circumvolutus  prodiit 
dicens  ,  fe  fynanchen  pati .  Scite  tamen  unus  de  populo  ,  fraudem  fufpiea- 
tus  ,  exclamavit,  illum  non  fynanchen  fed  Argyranchen  pati ,  dum  pretio 
corruptus  contra  Milefios  dicere  nollet  (y  )  * 

Fortis  equitatio  adverfo  vento  k  frigido.  Labores  validi  in  aere  frigi¬ 
do.  Si  pernici  quis  vehatur  equo,  etiam  tranquilla  tempeflate ,  adverfum 
quafi  fentiet  ventum  ,  dum  aer  motis  per  illum  corporibus  reddit  tanto 
plus  ,  quanto  majori  celeritate  moventur .  Majus  autem  frigus  percipimus 
omnes ,  dum  ventus  flat  ,  quia  vicinus  nobis  aer  ,  ilico  a  calore  corporis 
noflri  calefcens,  difflatur  omni  momento  ,  atque  fimul  frigidior  aer  datini 
in  ejus  locum  fuecedit .  Dum  ergo  fortiter  quis  equitat  adverfo  vento  omni 
momento  frigidus  aer  fauces  ingreditur  ,  fimulque  vafa  harum  partium  ab 
aere  relidente  ,  &  contraria  direflione  moto  ,  valide  comprimuntur  adeo- 
TomJK  Gg  r  %ue 
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que  &  anguftantur  .  Ergo  frigore  moleculis  humorum  adunatis  (Vide  §.117,), 
atque  eodem  conftri&is  vafis  ,  confpirante  fimul  preffione  valida  aeris  in  has 
partes,  aptiflima  nafcitur  obftru&ioni  in  his  locis  occafio ,  dum  fimul  au- 
6lus  humorum  per  vafa  motus  inter  equitandum  (  calelcunt  enim  a  celeri 
equitatione  etiam  hyemali  frigore  homines  )  impetum  in  loca  obftru&a  au¬ 
get  ,  adeoque  inflammationem  (  vide  §.  37 )  -producere  valet «  Haec  eft  ra¬ 
tio  ,  quare  toties  illi ,  qui  hyemali  tempore  magna  itinera  equitando  perfi¬ 
ciunt  ,  angina ,  peripneumonia ,  pleuritide  &  fimilibus  morbis  corripian¬ 
tur  .  Oh^eafdem  caufas  ,  laboribus  validis  in  aere  frigido  pera&is  ,  angina 
inflammatoria  corripiuntur  homines :  quamvis  enim  reliquas  corporis  partes 
veftibus  contra  frigus  munire  poflimus  ,  jugis  tamen  refpirandi  neceflitas  fa¬ 
cit  ,  ut  gelidus  aer  os  internum  8c  fauces  omni  momento  alluat  ,  ubi  nuda 
vafa  ,  nulla  cute  te6ta  ,  aeris  immediato  fere  conta£Uii  exponuntur  .  Cum 
autem ,  per  labores  au6to  motu  liquidi  arteriofi  ,  initia  arteriarum  lympha¬ 
ticarum  dilatentur  ,  &  fangninis  rubri  moleculas  craffiores  admittant  (  vide 
§.  378.  &  §.  1 18.  )  ,  patet  ex  dictis  ,  quantum  tunc  nocere  poflit  aeris  fri¬ 
gus  conftr ingens  vafa  &  in  majorem  adunationem  fluidorum  moleculas 
difponens . 

Calor  aeftuans'  magnum  frigus  excipiens  tempore  verno  .  Subitas  frige¬ 
tis  &  caloris  vicillitudines  plurimos  morbos  facere  ,  conflans  omnium  Medi¬ 
corum  obfervatio  docet .  Unde  &  Sydenhamus  notavit ,  illud  anni  tempus 
morborum  inflammatoriorum  maxime  ferax  elTe  ,  quando  vere  jam  adulto 
aeftivi  calores  incipiunt  :  &  de  angina  fpeciatim  monuit  ,  quod  quidem  quo¬ 
libet  anni  tempore  aggreditur  ,  maxime  tamen  illo  ,  quod  ver  atque*  aeflatem 
interjacet  (z)  .  Unde  etiam  inter  vernos  morbos  anginam  numeravit  Hippo¬ 
crates  (a) .  Frigus  enim  praegreirum  fibras  folidas  accurtando ,  denfando  , 
.roborando  illarum  a<5tionem  in  humores  auxit  (b) ,  adeoque  &  humores  magis 
compactos  &  denfatos  reddidit  *  uti  in  Commentariis  §.  52.  probatum  fuit  . 
Ubi  ergo  fubitus  aeftus  frigidam  tempeftatem  praegreffam  (equitur  ,  diffipan- 
tur  mobiiiflima  Sc  flnidiflima  de  corpore  ,  debilitantur  folidae  corporis  par¬ 
tes  (c)  ,  adeoque  nafcitur  occafio  ,  ut  laxata  fubito  vafcula  arteriofa  lympha¬ 
tica  per  errorem  loci  admittant  craffiores  ,  &  per  frigus  praegreffam  aduna¬ 
tas  ,  fanguints  moleculas  j  unde  obftru&io  &  inflammatio  nafci  poterunt 
quam  facillime  ,  &  imprimis  circa  organa  deglutitionis  8c  refpirationis  ,  quae 
aeris  viciflitudini  maxime  exponuntur  .  Similium  morborum  frequentia  verno 
tempore  forte  &  inde  Tangetur  ,  quod  diurnum  calorem  vefpertinum  frigus 
faepe  fatis  intenfiim  fequatur  >  nam  &  per iculol Illima  eft  haec  viciffitudo , 
dum  calorem  aeftuantem  magnum  frigus  excipit :  &  quidem  ufque  adeo  ,  ut 
Sydenhamus  (d)  non  dubitaverit  afferere ,  quod  plures  homines  ab  hac  caufa 
pereant ,  quam  pefte  ,  gladio  ,  &:  fame  omnibus  fimul  .  Ob  hanc  caufam 
follicite  familiares  fuos  femper  monuit  ,  ne  mature  veftes  ,  quibus  a  flue  ve¬ 
tant  ,  deponerent ,  &  ab  exercitio  calefcentes  frigus  fedulo  vitarent.  Le- 
thalem  quarto  die  anginam  ab  hac  caufa  natam  dolui  in  optimo  cive  hujus 

ur- 

(  2  )  Sydenh.  Seft.VI.  csp«7.  ^  )  Aphor.20.Sect.III.  Charter.Tom. 

IX.  pag.i  14.  {  b  )  H.  Bcerhaave  Inftit,  Medie.  $.747. 

(  c  )  Ibid.  §•  74 6.  (  d )  Seft/VI.  cap.l.  pag.327.  32 6. 
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urbis  ,  qui  medio  Majo  menfe  in  kortulo  fuburbano  fedens  ,  blando  folis  ver¬ 
ni  tepore  delectatus  ,  obdormiverat  in  feram  vefperam  ufqae  ,  &  no(5ie  fequen- 
te  peflima  angina  corripiebatur  9  quae  illum  ,  fruftra  tentatis  efficaci  llimis  re«* 
mediis  ,  e  medio  fuffulit  . 

Aridae  fauces  &c.  Quicunque  aeffivis  fub  fervoribus  per  arida  &  fabulofa 
loca  iter  fecerunt ,  hoc  quandoque  experti  funt  b  nempe  totum  os  &  fauces  fic 
ficcari ,  ut  deglutitio  dolens  reddatur  non  tantum  ,  fed  &c  faepe  impoflibilis 
omnino  ,  donec  potu  afflimto  iterum  hume&entur  haec  loca  .  Exiiccantur 
enim  8c  arefcunt  penitus  ultima  emiffaria  arteriolarum  exhalantium  9  &  ,  fi 
diu  pergat  agere  eadem  caufa  ,  penitus*  impervia  redduntur .  Dum  autem  ob* 
ftru&os  horum  vaforum  lines  liquidum  vitale  urget  9  dilatantur  haec  vafcula, 
dilatata  crafliores  fanguinis  moleculas  admittunt ,  ficque  in  his  inflammatio 
nafcitur  ,  quae  per  vicina  loca  propagatur  facile  ,  dum  immeabili  humore 
diftenta  &  turgida  haec  vafa  comprimunt  alia  ipfis  adjacentia  .  Augentur  prae¬ 
terea  haec  mala,  dum  aeftuante  aeris  calore  9  liquidiflimis  fanguinis  partibus 
difflatis  ,  reliquarum  cohaefio  &  adunatio  augetur  9  unde  inflammatorium 
illud  vifeidum  in  fanguine  nafcitur .  Cum  autem  ex  his  ,  quae  §.  ioo.  de 
effectibus  auCti  motus  circulatorii  dicta  fuerunt ,  uti  Sc.  ex  illis  ,  quae  in  Com¬ 
mentariis  §.  5S7.  habentur  de  febrium  effeCBbus ,  pateat  ,  liquidifllma  fan¬ 
guinis  diflipari  ,  8c  refiduas  partes  infpiflari  &  adunari  per  validas  febres  9  ap¬ 
paret  facile  ratio  ,  quare  in  inflammatoriis  9  aliifque  acutis  febribus,  angina 
quandoque  nafcatur  ,  Sc  quidem  plerumque  peflimo  omine  ?  uti  alia  occafione< 
in  Commentariis  §.  741*  diflum  fuit  . 

§.  800.  T  TBi  ex  his  caufis  (799»)  nata  >  varia  ,  &  inter 

ea  horrenda  5  fymptomata  creat  ?  pro  diverfitate 
partis  ejus,  quam  occupat. 

Cum  adefl  angina  inflammatoria  9  occupat  unam  vel  plores  ex  partibus  §. 
788,  enumeratis  ,  &  imprimis  laryngem  ,  pharyngem  ,  os  hyoides  ,  harumque 
partium  mufculos  ;  turrv^:  fiftulae  pulmonalis  fuperiora  .  Reliquae  enim  par¬ 
tes  ,  paragrapho  citato  recenlitae  9  quamvis  inflammationem  pati  poffint,  ra¬ 
ro  tamen  acutam  inflammatoriam  anginam  faciunt  9  fed  potius  lentiorem  quan- 
dam  anginae  fpeciem  9  uti  ex  glandularum  litu  9  &  illis  ,  quae  antea  diCta 
fuerunt  ,  fatis  patet.  Cum  autem  varia  Iit  prognofis  ,  &  in  curatione  pari¬ 
ter  diverfitas  occurrat,  prout  hae  vel  illae  partes  inflammatorio  tumore  ob- 
feifae  fuerint ,  neceffarium  erit ,  ut  Medicus  haec  diftinguere  poflit ,  Hoc  au¬ 
tem  fit  confpectu  ,  dum  inflammatae  partes  oculis  patent  ;  uti  v.  g.  dum  ton- 
fillae  ,  uvula  ,  lingua  &c.  iic  affeCtae  funt  b  vel  obfervata  laelione  funCfo- 
num  illarum,  quas  in  fanitate  perficiebant  partes  nunc  affectae  .  Ut  autem 
ordine  hoc  fiat  ,  feorlim  confiderabuntur  illa  phaenomena  ,  quae  afperae  arte¬ 
riae  ,  laryngis,  pharyngis  &c.  inflammationem,  comitari  folent  3  &  deinde 
videbimus ,  quaenam  fiant  9  Ii  plures  ex  his  partibus  fimul  affeCtae  fuerint . 
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I  ioia  laborat  pulmonalis  fiftula  illaefis  aliis ,  in-interna 
fiia  membrana  mulculofa  ,  tum  oritur  ibi  tumor ,  calor, 
dolor ,  febris  acuta  calida,  caeternm  externa  figna  nulla  ;  vox  acu¬ 
ta  ,  clangofa  ,  fibilans ;  infpiratio  acute  dolens  ;  refpiratio  parva  v 
frequens  ?  erecla ,  cum  fummo  molimine  ,  hinc  circulatio  (angui¬ 
nis  per  pulmones  difficilis  ;  pulfus  mire  &  cito  vacillans  ,•  anguftiae 
fummae ;  cita  mors  .  Eftque  haec  una  ex  iis  ,  quae  funeftiffimae, 
nec  externa  dant  figna  :  quo  vero  propius  glottidi  &  epiglottidi  ma¬ 
lum  ,  eo  (ane  magis  lethale . 

Agitur  jam  hac  paragrapho  de  illa  anginae  inflammatoriae  fpecie  ,  in  qua 
fola  afpera  arteria  in  interna  fua  membrana  afficitur  ,  illaefis  reliquis  partibus, 
quae  refpirationi  8c  deglutitioni  inferviunt .  Notum  autem  eft  ex  Anatomi¬ 
cis  &  Phyfiologicis  ,  afperam  arteriam  ex  Tegmentis  cartilagineis  orbicularibus 
conflare  ,  poflica  parte  abfeiffis  7  atque  ibidem  membrana  valida  completis  , 
&  inter  Te  connexis  vinculo  mufculofo  forti .  Simul  etiam  conflat ,  totam  in¬ 
ternam  afperae  arteriae  fuperficiem  laevi  &  lubrica  membrana  obduci ,  ut  aer 
femper  hiante  hac  fiftula  libere  ire  8c  redire  poffet .  Ubi  ergo  inflammatur 
haec  membrana ,  communes  omni  inflammationi  effectus  fequentur  ,  tumor, 
calor  ,  dolor  ,  febris  (  de  quibus  vide  §.  332. ) :  verum  praeter  febrim  acu¬ 
tam  externa  nulla  figna  aderunt,  uti  ex  di6Us  facile  patet.  Dolor  acutus 
quidem  ab  aegris  percipitur  ,  Ted  non  adeo  diftindie  locum  dolentem  indicare 
poRunt  jr  cum  Taepe  inflammatio  per  notabilem  longitudinem  internae  mem¬ 
branae  afperae  arteriae  diffundatur  .  Praecipua  ergo  figna  talis  anginae  ha- 
benttrr  ex  funclionibns  laefis  ipfius  partis  affediae  .  Verum  afperae  arteriae 
praecipuus  ufus  efl  ,  ut  aerem  infpiratum  &  exfpiratum  tranfmittat  libere  tain 
ad  refpirationem  peragendam  ,  quam  ad  formandam  vocem  .  Ubi  ergo  in¬ 
flammatorio  tumore  hic  nato  anguftatur  afperae  arteriae  cavum  ,  nec  libere  , 
ut  folebat  in  fanitate  ,  ingredi  potefl  aer  in  pulmonem  ,  neque  commode  in¬ 
de  iterum  exire  .  Hinc  vox  acutior  redditur ,  &c  cum  fibilo  aer  ex  pulmo¬ 
ne  expulfus  per  angufla  haec  loca  tranfit .  Cum  autem  inflammata  haec  mem¬ 
brana  ficcior  reddatur  dum  vafa  majora  immeablli  fanguine  diflenta  com¬ 
primunt  vicina  minora  exhalantia  ,  vox  clangofa  fit ,  uti  alia  occafione  in 
Commentariis  §.  609.  0.  &  739.  demonftratum  fuit .  Quia  autem  in  infpi- 
latione  ,  dilatato  pedtore  ,  aer  in  pulmonem  ingrediens  ejus  veficulas  inflat , 
firnulque  afperam  arteriam  ejusque  ramos  ,  bronchia  didfos  ,  elongat  ,  diftra- 
hitur  inflammata  haec  membrana  ,  atque  inde  dolor  acutus  inter  infpiran- 
dum  nafeitur  .  Verum  &  exfpiratio  impeditur  ,  dum  aer  ex  pulmone  per  an- 
guflatam  inflammatorio  tumore  afperam  arteriam  minori  copia  tranfire  potefl  , 
adeoque  requiritur  ,  ut  majori  celeritate  exeat.  Patet  hinc  ratio  ,  quare  in 
hoc  morbo  refpiratio  parva  Sc  frequens  fit  ,  atque  eredta  cervice  cum  fummo 
.molimine  fiat.  Haec  efl  illa  refpiratio  ,  quae  confpicua  8c  fu  bl  imis  Hippocrati 
vocabatur  ,  &  pro  peffimo  figno  in  morbis  habebatur  ,  uti  alia  occafione  ad 
§.  754.  di&um  fuit*. 

Verum  tit  ia  homine  nato  fanguii  ex  corde  dextro  in  finiftrum  venire 
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poffic,  debet  per  pulmonalis  arteriae  anguflias  in  venas  tranfire  ,  atque  ut 
hic  tranntus  libere  fiat ,  requiritur  pulmonis  dilatatio  per  aerem  infpiratum  * 
Cum  ergo  illa  impediatur  in  hac  anginae  fpecie  ,  difficilis  erit  per  pulmo¬ 
nem  fanguinis  circulatio  ,  unde  pulmo  incipiet  infarciri  fanguine  a  corde 
dextro  expulfo  ,  minor  copia  fanguinis  veniet  in  cor  finifirum  *  adeoque  nec 
ex  corde  (iniftro  in  aortam  projicietur  talis  fanguinis  quantitas  ,  quae  dilatan¬ 
dis  arteriis,  fufficit :  hinc  pulfus  mire  &  cito  vacillabit ,  &  ob  impeditum 
fanguinis  liberum  per  pulmonalis  arteriae  fines  tranfitum  fumma  nafcetur 
anxietas  (  vide  §,631.  )  $  &  tandem  infardto  (anguine  immeabili  pulmone 
luilocabitur  circulatio,  &  cita  mors  veniet,  Optime  jam  notaverat  Galenus(e)7 
quod  ,  quacunque  ex  vehementi  angina  fuffocantur  7  parvum  habent  Sc  rarum 
pulfum  j  ubi  vero  jamjam  morituri  funt ,  crebrum  atque  inaequalem,  Vi- 
detur  &  Hippocrates  (f)  fimilem  anginae  fpeciem  notaffe  ,  quam  ex  calida 
oc  nitrofa defluxione  ortam  voluit,  arteriam  (  afperam  )  exulcerante  .  In  hoc 
morbo  enim  dicit  ,  quoti  Orthopnoea  oboritur  9  ficcitafque  multa ,  ,  quae 

fub  confpe&um  cadunt  gracilia  comperiuntur .  V  offer  i  ares  quoque  cervicis  ten¬ 
dines  contenduntur  %ac  tanquam  in  tetano  intendi  videntur •  Vox  quoque  ab¬ 
rupta  ejl ,  fpiritus  parvus  9  fpiritufque  retraSio  denfa  violenta  obori¬ 
tur  .  His  arteria  ulceratur  ,  pulmo  incenditur  9  neque  externum  aerem  in¬ 
troducere  queunt  .  Patet  enim  ex  hac  defer  iptione  afperam  arteriam  affectam 
fuiile ,  neque  ullum  tumorem  inflammatorium  in  faucibus  apparuiffe.  Monuit 
enim  optime  Galenus  (g)  in  Commentariis  fuis  in  hunc  textum  ,  graciles  vo¬ 
cari  partes  confpicuas  ,  non  quod  naturalem  torotitatem  non  haberent  7  verum 
tantum  ideo  ^  quia  nullus  praeternaturalis  tumor  in  iliis  obfervabatur  9  uti  in 
alus  anginae  Ipeciebus  fieri  folet . 

Funeftifhmam  autem  hanc  effe  anginam ,  ex  dictis  fatis  patet ,  cum  tan¬ 
tum  difcrimen  adiit ,  ne  aucto  tumore  inflammatorio  fubito  fuffocetur  aeger  > 
atque  eo  magis  lethalem  §c  citius  7  quo  magis  verius  fuperiora  afperae  arte¬ 
riae  haeierit  malum  j  ibi  enim  ,  imprimis  circa  glottidem  ,  major  eft  fiftulae 
hujus  anguli  ia  ,  adeoque  a  parvo  etiam  tumore  obturari  integre  poterit.  Sum¬ 
mo  ergo  jure  Hippocrates  (h')  dixit  2  Anginae  graviffimae  quidem  funt } 
teterrime  interimunt ,  quae  cunque  neque  in  faucibus  >  neque  in  cervice  quid « 
quam  confp? puum  faciunt  ?  plurimum  vero  dolorem  exhibent  d5*  orthopnoeam «* 
Hae  nempe  eodem  die  ,  ds*  fecundo  tertio  &*  quarto  firangulant .  Imo 
abiolute  lethalem  damnaffe  videtur  talem  anginam  Celfus  (i)  ,  dicens  s  Neque 
ss  fervar  1  pote  fi  9  qui  fine  ullo  tumore febricitans  firanpalatur  * 

46# 


§.802.  Si 

(O  De  polfibus  ad  Ty tones  cap.  tr/tirno  Charter.  tow,  VIII.  pag.  i  .3. 
y  )  V-&u  acutor.  Charter.  T0111,  XI.  pag.  »75. 

,nrf  j  lo  Pr°gnodieis°Charter.  Tom*  VIII.  pag,  6>y>  Coa  c. 

enot.  N. ibid.  pag.  $7z.  &  N.  57*.  pag.  Uh  * 

(?)  Lib.II.  cap.  6.  pag.  0 
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§.  8°^.  larynx  inprimis  acute  inflammatur ;  &  fedem  habue- 

rit  malum  in  mufculo  albo  glottidis  ,  &  fimul  in  car- 
nolis  ei  claudendae  infervientibus ,  oritur  diriffima  ,  fiibito  (iran- 
gulans,  Angina.  Signa  ut  priora  (801.);  dolor  in  elevatione 
laryngis  ad  deglutitionem  ingens  5  auflus  inter  loquendum  atque 
vociferandum  ;  vox  acutiffima  ,  (Iriduia  ;  citifsima  5  cum  furnmis 
an^ufiiis  ,  mors*  Eltque  haec5  fine  fignis  externis  ,  omnium 
pcisima  * 


Suprema  afperae  arteriae  pars ,  cartilaginibus  cricoidea  ,  thyroidea  *  aryte¬ 
noideis  ,  epiglottide  ,  &  ligamentis  atque  mufculis  annexis  conflans  ,  larynx 
■vocatur  ,  cujus  orificium  ,  in  faucibus  patens  pone  linguam  ,  unica  via  efl, 
quae  aerem  in  pulmonem  admittit  8c  emittit .  Simul  etiam  loquelae  &  va¬ 
rio  vocis  modulamini  inferviunt  hae  partes ,  dum  per  mufculos  glottidis  a- 
pertura  dilatatur  vel  anguftatur ,  uti  ex  Phyfiologicis  conflat  .  Si  ergo  mem¬ 
brana  internum  laryngis  cavum  invefliens  ,  vel  mufculi  claudendae  rimae 
glottidis  infervientes  ,  inflammentur  ,  patet  facile  ,  in  quanto  difcrimine  ver- 
fentur  aegri ,  cum  a  levi  etiam  hic  nato  tumore  fuffocatio  lethalis  immi¬ 
neat  .  In  praecedenti  paragrapho  di&um  fuit ,  anginam  ab  inflammata  pul¬ 
monali  fiftula  natam  eo  periculoliorem  eflfe  ,  quo  propius  glottidi  &  epiglot¬ 
tidi  haereat  malum  ,  quanto  magis  ergo  ,  fi  circa  ipfam  glottidis  rimam.  Si¬ 
gna  limilia  funt ,  ut  in  praecedenti  anginae  inflammatoriae  fpecie  ,  cum  &  in 
hac  angina  liber  aeris  per  fiflulam  pulmonalem  tranfitus  impediatur  ,  atque 
pariter  externa  figna  nulla  adfint ,  cum  aperto  ore  ,  &  depreffa  lingua  ,  epi¬ 
glottidis  extremum  tantum  appareat  5  glottidis  vero  rima  raro  vel  nunquam 
confpici  poflit . 

Bina  tamen  funt  ,  quibus  haec  anginae  fpecies  a  praecedenti  diftingui  po~ 
tefl  .  Vox  nempe  acutiffima  8c  Aridula  $  &  dolor  ingens  ,,  cum  inter  deglu- 
tiendum  larynx  elevatur  .  Novimus  enim  ,  vocis  tonum  graviorem  vel  ma¬ 
gis  acutum  a  variata  magnitudine  rimae  glottidis  &  diverfa  celeritate  aeris 
efflati  pendere  $  quod  etiam  in  inftrumentis  muficis  ,  quae  inflantur  ,  imita¬ 
ti  funt  Phonurgi.  Cum  ergo  vel  tumente  membrana  interna  laryngis  ,  vel 
inflammatis  mufculis  ,  qui  claudendae  glottidis  rimae  inferviunt ,  illa  angufte- 
tur  :  vox  tandem  acutiffima  fieri  debet ,  &  ingrato  flridore  difplicens  ,  qualis 
in  cantoribus  obfervatur  ,  dum  in  nimiam  altitudinem  elevare  vocem  co¬ 
nantur  ,  tonos  acutiffimos  formaturi  $  rubra  enim  &  turgida  ,  imo  quandoque 
livida  fere  facie  ,  fuffocationem  imminentem  ob  nimis  ar&atam  glottidis  a- 
perturam  ,  teftantur  .  Praeterea  cum  tales  aegri  omni  molimine  refpirationis 
inflantem  fuffocationem  avertere  conantur  ,  tanto  majori  celeritate  ex  pul¬ 
mone  per  rimam  glottidis  pelli  debet  aer  7  quanto  magis  ar&at um  fuerit  hoc 
fpatium  ;  unde  iterum  vocis  acumen  angetur  .  Ex  his  fimul  patet ,  qua¬ 
re  inter  loquendum  &  vociferandum  dolor  adeo  augeatur  ,  dum  nempe  aer 
majori  impetu  ,  Sc  velocitate  per  loca  haec  anguftata  &  inflammata  pelli¬ 
tur  . 

Illo  autem  tempore  3  dum  deglutienda  in  pharyngem  detruduntur 


magna 

O 


cele- 
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celeritate  larynx  attollitur ,  dum  fitnul  lingua  ,  hoc  tempore  poftica  fau¬ 
cium  urgens  ,  retrorfum  inclinat  epigiottidem ,  ficque  binis  his  adionibus 
nmul  concurrentibus  cavetur  ,  ne  aliquid  ex  deglutiendis  in  rimam  glottidis 
delabi  poflit .  Non  mirum  ergo  ,  acutiffimum  dolorem  fentiri  inter  deglu¬ 
tiendum  ,  dum  inflammata  larynx  adeo  velociter  furfum  elevatur.  Quamvis 
autem  elevata  larynge  fequi  debeat  illi  adhaerens  fiftula  pulmonialis  ,  adeoque 
&  mter^  deglutiendum  dolor  augeri ,  dum  illa  inflammata  fuerit  $  tamen  lon¬ 
ge  magis  videtur  moveri  larynx  ,  quam  ipfa  afpera  arteria  inter  deglutiendum, 
uti  apparet  fi  digiti  inter  deglutiendum  parti  colli  anteriori  applicentur  ,  ubi 
&  larynx  Sc  afpera  arteria  tangi  poffunt  . 

.  P^tet  ergo  ,  binas  has  anginae  fpecies  plurima  figna  communia  habere  ,  &,  fi 
inflammatio  in  afperae  arteriae  partibus  fuperioribus  haereat,  difficulter  diftin- 
gui  pofle .  Praecipuum  vero  difcrimen  dare  vocem  illam  acutiflimam  8c  Ari¬ 
dulam  ,  dum  larynx  inflammata  efl  .  Quamvis  enim  &  arteria  afpera  inflam¬ 
mata  ob  ardatam  viam  acutior  .vox  reddatur ,  tamen  dum  aer  ex  pulmone 
expulfus  hoc  obflaculo  retardatur  ,  minori  celeritate  per  glottidis  rimam  exit, 
adeoque  non  adeo  acutus  erit  fonus  .  .  Caeterum  licet  quis  in  diftinguendis  bi¬ 
nis  his  anginae  inflammatoriae  fpeciebus  hallucinaretur  ,  non  adeo  multum 
mali  inde  metuendum  foret ,  cum  ambae  funefliflimae  fint ,  &  eandem  cura¬ 
tionem  requirant ,  uti  poftea  §.  809.  patebit .  Cum  autem  in  binis  illis  an¬ 
ginae  fpeciebus  ,  imminente  jam  fufiocatione  ,  facie  inflata  ,  oculis  fanguine 
fuffufis  &  prominentibus ,  lingua  exferta  ,  canium  a  rapidiiTimo  curfu  anhe¬ 
lantium  fpeciem  referant  miferi  $  hinc  prae  reliquis  * wayyv  hic  morbus  a  (i 
sudoribus  vocatur  ,  uti  antea  ad  §.  78$.  didam  fuit . 

Patet  hinc  ratio  ,  quare  Hippocrates  ( / )  dixerit  (uti  alia  occafione  ad  §.741. 
monui )  j  In  febribus  derepente  fuffocari  ,  neque  deglutire  poJfe>  ab f que  tumo¬ 
re  ,  malum  efi • 

Hae  funt  anginae  ,  quae  fubitiflime  homines  e  medio  tollunt  ;  quod  &  ty- 
denhamus  (m)  paucis  nonunquam  horis  fieri  monet ,  licet  fubitae  mortis  in 
hoc  morbo  caufam  non  adeo  tribuat  affedo  loco  ,  quam  copiofae  materiae 
febrili  in  has  partes  depolitae  ,  &  non  fatis  tempefti ve- adhibitis  efficaciflimis 
remediis  .  T ulpius  {n)  tamen  dolebat,  quod  in  nauta  pleni  habitus  ,  intem- 
pefla  node  tali  angina  correpto ,  frnftra  tentaffet  optima  quaeque .  Nihil 
enim  non  molitum  :  fed  urgentior  fuit  necejfitas  >  &  vehementior  ab  inclufo 
fpiritufr  angulatus ,  quam  ut  juverint  ipfum  vel  [anguis  mature  exutroqu 9 
brachio  detra&us  ,  vel  incifa  ranula  5  vel  cucurbitulae ,  gargarifationes  ,  cly- 
feres  . ,  cataplafmata  ,  aliaque  fatis  celeriter  adhibita  .  Similem  &  cafum 
vidi  in  homine  quinquaginta  quinque  annorum  ,  cui  una  cum  deglutitione 
laefa  vox  acutiflima  &  Aridula  aderat  ,  cum  febre  non  adeo  intenfa  ,  fruftra 
tentatis  omnibus  ,  paucarum  horarum  fpatio  periit.  In  convivio  fimili  mor¬ 
bo  correptum  hominem  fuiffe  noverat  Celeberrimus  Boerbaavius  ,  dumqne 
convivae  joci  caufa  acutam  vocem  fingere  miferum  putabant ,  defecit  ,  an¬ 
tequam  ullum  remedium  adhiberi  potuerit .  Interim  tamen  rarius  occurrunt 

fune- 


(  l)  In  Coacis  Fraenot.  N.  27S.  Charter.  Tom.  VIII.  pag.  $ 6y> 
(m)  Se6t.  VI.  cap.  7.  pag.  597. 

(  *  )  Oblervat.  Medicar.  Lib.  I.  cap.  y  1.  pag.  $6, 
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ftvneftiflimae  illae  anginae  :  longe  frequentiores  illae  obfervantur  ,  de  quibus 
fequentibus  paragraphis  agendum  erit . 

§.  803.  O I  (oli  mufculi  elevando  ofli  hyoidi  3  &  laryngi  fervien- 
k3  tes  inflammantur  valide  ,  figna  evidentia  funt  haec  ; 
refpiratio  fatis  libera ;  deglutitio  in  prima  a&ione  fiiae  exercita¬ 
tionis  acutiflime  dolens ;  tum  figna  inflammationis  in  genere  ,*  & 
eadem  in  iis  mufcuiis ,  qui  apparere  examinanti  pofiunt . 


Vidimus  antea  ,  in  deglutitionis  asione  elevari  laryngem  :  fed  &  os  hyoi- 
dis  una  cum  ipfi  annexis  attollitur ,  imprimis  per  ftyloceratohyoideos  mu- 
fculos.  libi  ergo  hi  mufculi  9  vel  &  alii  huic  abioni  exercendae  deffinati  (o)9 
inflammantur  ,  patet  facile  acutiffimum  dolorem  nafci  debere  .  Occur¬ 
runt  tales  anginae  ,  &  longe  frequentius  quam  priores  §.  801,802.  recenfi- 
tae  ,  in  quibus  aegri ,  dum  deglutitionem  minitantur  tantum  ,  prae  doloris 
acerbitate  toto  corpore  convelluntur  .  Cum  autem  ilii  mufculi  profundius 
recondantur ,  infpebis  faucibus  nullus  faepe  tumor  apparet  :  fi  nempe  in 
his  fiolis  malum  kaeferit .  Neque  in  colli  exterioribus  aliquis  tumor  con- 
fpicuus  adeft  ob  eandem  rationem  .  Plerumque  tantum  in  uno  latere  talis 
affectus  haeret  $  faltem  fic  in  illis  obfervavi  ,  quos  hac  angina  laborantes 
tranavi,  &  quandoque  decnrfum  dolentis  mufculi  inflammati  aegri  indicare 
norunt,  faltem  in  initio  morbi  :  poflea  enim  faepe  contingit ,  ut  &  ad  alia 
loca  propagetur  inflammatio..  Diftinguitur  autem  haec  anginae  fpecies  a 
praecedentibus  facile  ,  quod  refpiratio  Tatis  libera  hic  maneat,  neque  acuta 
adeo  aut  clangofa  vox  fit.  Quamvis  autem  non  adeo  funefta  fit  haec  an¬ 
ginae  fpecies  ,  ac  priores  illae  ,  tamen  non  caret  periculo  ,  non  tantam  ob 
deglutitionem  impoffibilem  *  verum  etiam  quia  periculofa  metaftafi  faepe  in 
pulrnoneni  vertitur  morbus :  de  qua  re  poftea  adhuc  quaedam  dicenda  erunt, 
faltem  in  illis  ,  quos  hac  anginae  fpecie  laborantes  vidi  ,  inveni  fu  bito  pie- 
#umqne  ,  &  abfque  bonis  fignis  cvanefcere  dolorem  ,  &  deglutitionem  li¬ 
berrimam  reddi  \  fed  fuccedere  orthopnoeam  ,  ftertorem  ingratum  in  pedto- 
re,  &  mortem.  Si  vero  evaderent,  non  nifi  cum  magna  difficultate  &  peiTimis 
fymptomatibus  elababantur  tales  aegri .  In  homine  illo  ,  cujus  mentio  fa¬ 
ba  fuit  §.  799. ,  haec  anginae  fpecies  aderat ,  8c  in  finiflro  latere  colli  do¬ 
lentem  plagam  demonflrabat ,  quae  fuo  decurfu  a  procello  flyloideo  ad  la¬ 
ryngem  tendebat  .5  nullo  tamen  tumore  vel  in  faucibus  vel  in  collo  apparen¬ 
te  .  Quamvis  autem  primis  duodecim  horis  nulla  febris  adeffct  5  ilico  valida 
venae  febio  inftitueretur  ,  ter  etiam  repetita  in  hoc  aegro  ,  licet  fexagena- 
rio  ,  clyfmata  applicarentur  -omni  trihorio  ,  cucurbitis ,  nuchae  applicatis  , 
revulfio  tentaretur  ;  totum  collum  molliffimis  cataplafmatibusobyolveretur, 
femicupio  uteretur  faepius  ex  emollienti flim is  herbis  cum  aqua  &  labe  dul¬ 
ci  decobis  ,  fimllibufque  continuo  os  internum  collueret  *  fruflra  fuerunt 
omnia  .  Sed  circa  initium  quartae  diei  laetabatur  mifer  ,  quod  liberrima  jam 
foret  deglutitio  ,  avidiffime  potum  oblatum  aff umens  «  Verum  dolor  aderat 


(  0  )  Vide  cie  his  H,  Boerhaave  fnflitut.  Medie.  §>  70.  71.. 
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in  psclore  cum  flertore ,  febris  augebatur  &  eadem  die  quinta  poft  men- 
d>em  hora  periit .  Similes  alios  cafus  vidi  ,  &  inter  illos  quofdam  adhuc 
citius  lethales :  ficque  didici ,  &  hanc 'anginae  fpeciem,  licet  refpiratto  li- 
bsra  maneret,  ancipitem  admodum  eife  \  neque  fine  ratione  in  Concis  (/fi  ha- 
beri  fequentia  :  In  angina  omnia  pernicicfa  funt ,  quae  non  manifeftiim  dolo¬ 
rem  faciunt  .  Simul  etiam  patet ,  has  anginas  non  ideo  funeftas  effe  quia 
deglutitionem  laedunt  (  hoc  enim  uti  in  fequentibus  patebit  ,  longe  diutius 
tolerari  poteft) ;  verum  tunc  lethales  fieri ,  quando  mala  ,  &  frequenti  in  his 
anginis ,  metaftafi  in  pulmonem  vertitur  morbus . 

§.804.  ✓"'V Uando autem  fola  pharynx  eodem  infeflatur  malo, 

figna  fpecifica  lunt ,  infpedis  faucibus  apparentia  3 
refpiratio  fatis  [commoda 3  deglutitio  dolens,  im- 
pofllbilis ;  materies  deglutienda  per  nares  rediens 3  eadem  in  afpe- 
ram  arteriam  pulfa  ,  &  tuffim  violentam  excitans 3  hinc  defectus  ci- 
bi  ,  potuique  ingerendi  3  exficcatio  &  exafperatio  omnium  humo¬ 
rum  in  corpore  3  febris  non  adeo  intente  3  major  morbi  duratio  an¬ 
te  illatam  mortem  . 

i  ■  ...  .  J  >•  -  -  •  -  -  ■  ? 

Vidimus  jam  praecedentibus  tribus  paragraphis  ,  quaenam  fymptomata 
comitentur  anginam  inflammatoriam  ,  dum  pulmonalem  fiflulam  ,  ejufve  ex: 
tremum  ,  laryngem  vocatum ,  vel  &  mufculos  laryngem  attollentes  degluti¬ 
tionis  tempore  ,  occupat  .  Sequitur  jam  ut  confideremus  illa  quae  fiunt  , 
dum  idem  vitium  in  tubo  ,  deglutita  in  ventriculum  deducente  ,  obtinet : 
atque  ultimo  videndum  ,  quid  fiat ,  fi  tonfillae  ,  uvula ,  aut  velum  pendulum 
palatinum  cum  fuis  mufculis  ,  inflammata  fuerint  j  quas  partes  omnia  ,  quae 
deglutientur  ,  tangere  debent,  antequam  in  pharyngem  &  oefophagum  ve - 
nire  pofiint.  Hac  autem  paragrapho  agetur  de  illis ,  quae  obfervantur  ,  quan¬ 
do  pharynx  ,  aut  illi  continuatus  oefophagus  inflammantur  . 

Fauces  autem  ,  five  pharyngem  ,  vocamus  illud  fpatium ,  quod  pone  ve¬ 
lum  pendulum  palatinum  ,  uvulam  ,  tonfillas  apparet  ,  fuperius  terminatum 
narium  foraminibus  pone  velum  pendulunt  palatinum  patulis  ,  poflerins  ver¬ 
tebris  colli  8c  mufculis  illis  incumbentibus  ,  inferius  continuatum  oefopha- 
go  ,  cui  ab  anteriore  parte  larynx  adjacet .  Anterius  vero  pharyngis  cavum 
apertum  eft ,  fic  tamen  ut  tonfillae  ,  velum  pendulum  ,  &  uvula  hanc  aper¬ 
turam  pro  parte  tegant ;  reliquum  vero  ,  quod  his  partibus  non  occupatur , 
in  oris  cavum  patet".  Totum  hoc  fpatium  inveflitur  membrana  ,  quae  tu¬ 
nicae  ,  nares  internas  &  palatum  tegentis  ,  propago  efK  Fibras  autem  mu- 
fculofas  accipit  pharynx  varias  a  partibus  ipfi  contiguis  ,  quibus  a  loco 
unde  oriuntur  nomen  datum  eft  *  ut  gloffopharyngaei ,  thyropharyngaei,  cri- 
copharyngaei ,  flylopharingaei  &c.  quae  illud  cavum  pharyngis  dilatant 
pro  variis  ufibus  in  deglutitione  perficienda  ,  uti  in  Phyfiologicis  demonftra- 

Tom.tr.  Hh  tur 


(p  )  N.  376.  Charter.  Tom,  VItJ.  pag.  S73. 
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tur  (q)  .  Poterit  ergo  pharynx  confiderari  tanquam  latior  infundibuli  pars  9 
anterius  aperta  ,  oefophago  continua  :  ubi  autem  pharynx  in  tubum  te¬ 
retem  aequabilem  definit  ,  ibi  non  amplius  pharynx  ,  fed  oefophagus  , 
vocatur  0 

Ubi  ergo  inflammatur  pharynx  ,  poterit  aperto  ore  confpici  poflerior 
ejus  pars  ,  quae  vertebris  colli  incumbit ,  adeoque  detegi  morbus  .  Verum 
etiam  ex  functionibus  laetis  idem  cognofcitur  .  Pharyngis  enim  ufus  eft  , 
admittere  cavo  fuo  cibos  &  potus ,  &  dein  eofdem  per  oefophagi  tubum  in 
ventriculum  demittere  .  Cum  ergo  fola  pharynge  inflammata  in  fpirabiiibus 
organis  nullum  vitium  adfit ,  refpiratio  fatis  commoda  erit  ,  fed  deglutitio 
dolens  ;  imo  &  impoffibiiis  faepe  omnino  ,  dum  inflammata  haec  loca  a  tran- 
fitu  deglutiendorum ,  oC  mufculorum  illis  adhaerentium  aClione  ,  irritantur  : 
unde  repellentur  illa ,  quae  in  fauces  propulfa  fuerunt  ;  neque  oefophagum 
ingredi  poterunt .  Verum  ex  pharynge  patet  via  in  nares  ,  aeque  ac  moris 
cavum  ;  unde  frequenter  in  hac  anginae  fpecie  ,  dum  deglutienda  huc  perve¬ 
nerunt  ,  convulfis  his  partibus  prae  doloris  acerbitate  per  nares  redeunt  ; 
cumque  laryngis  rima  hic  patula  fit ,  fubita  tali  expulfiotie  facta  caveri  ne¬ 
quit  ,  quin  &  quaedam  ex  deglutiendis  in  illam  decidant  j  unde  viplentiffi- 
ma  Sc  fuffbcans  fere  tuflis  oritur  *  fic  ut  aegri  ,  femei  has  moleftias  experti , 
vix  poftea  audeant  tentare  deglutitionem  .  DefeCtus  hinc  cibi  potufque  inge¬ 
rendi  nafcitur  *  adeoque  nutrimenti  defe&u  ,  &  liquidi  penuria  ,  tabefcit 
corpus  &  exficcatur  .  Cum  autem  §.  80.  demonftratuinjuerit  ,  humores  no- 
firos  fanos  poft  ab&inentiam  a  cibo  &  potu^  per  viginti  horas  naturam  adipir 
fci  putredinis  incipientis  *  patet ,  talis  anginae  effectum  ede  ,  ut  exafperen- 
tur  humores  omnes  in  corpore :  fimul  hinc  patet ,  magnam  curationi  diffi¬ 
cultatem  accedere  :  illa  enim  inflammationis  cura  ,  quae  per  refolutionem  fit, 
hic  imprimis  tentanda  eft  ,  cum  reliqui  inflammationis  exitus  in  his  locis  adeo 
periculofi  fint ,  uti  poftea  patebit .  Verum  ut  inflammatio  refolvendo  curari 
poflit ,  requiritur  ,  ut  diluens  vehiculum  adfit ,  &  humores  blandi  fint  (vide 
f  386.)  :  quae  bina  difficillime  obtineri  poterunt ,  dum  deglutiendis  tranfitus 
in  ventriculum  impeditur  . 

Plerumque  tamen  non  obfervatur  adeo  intenfa  febris  in  hac  anginae  fpecie  , 
ac  in  illis  ,  quae  praecedentibus  tribus  paragraphis  enumeratae  fuerunt  :  cum¬ 
que  libera  hic  maneat  refpiratio ,  non  adeo  ‘fubitae  mortis  periculum  eft  , 
cum  balneis  ,  fomentis  ,  gargarifmis  ,  clyfmatibus  &c.  liquida  ingeri  poflint  7 
uti  poflea  in  curatione  dicetur  ,  ficque  caveri  nimia  exficcatio,  &  nutrimen¬ 
ti  defeclus  utcunque  fuppleri .  Unde  Hippocrates  (r)  ,  poflquam  damnaverat 
tanquam  perniciofiflimas  illas  anginas ,  in  quibus  nec  in  faucibus  nec  in  collo 
quidquam  confpicuum  appareret ,  fubjungit  fequentia  :  Quaecunque  vero  irt 
caeteris  quidem  fimiliter  dolorem  exhibent  9  tument  vero  %  &  in  faucibus 
rubores  excitant »  admodum  quidem  exitiales  ,  prioribus  tamen  diuturniores 
funt ,  fi  ingens  rubor  fuerit . 

a  Ubi  autem  inflammatio  non  in  pharynge  ,  fed  in  continuato  ipfi  oefopha¬ 
gi  tubo  haeret,  omnia  fimilia  fequuntur  mala .  Locus  autem  affixus  ocu¬ 
lis 

(q  )  Vide  de  his  H.  Bcerh.  Tn^itut.  Medie.  §.  70.  71.  y*. 

i  r  )  In  Pjrognofticis  Tom,  VIII.  pa£.  675. 
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lis  non  patet  ,  feci  acri  dojore  ,  dum  deglutita  huc  pervenerunt ,  norunt  illum 
fatis  indicare  aegri .  Ubi  autem  fuperior  pars  oefophagi  inflammata  eft  ,  do-» 
lor' fentitur  non  tantum  illo  tempore  deglutitionis,  dum  ex  pharynge  deglu- 
tienda  huc  veniunt ,  verum  etiam  dum  in  prima  deglutitionis  asione  larynx 
attollitur  ,  uti  ex  fitu  cognito  harum  partium  facile  patet  .  Dolentem  au¬ 
tem  ab  inflammatione  oefophagum  a  deglutitis  fic  irritari  ,  ut  per  nares  ilh 
repellantur  denuo  ,  jam  notaverat  Galenus  (fi)  9  ubi  de  hujus  partis  affe&ibus 
agit  $  moneta  ue  ,  illud  fymptoma  adeffe  ,  five  ab  adjacentibus  tumoribus  an-* 
guftatus  fuerit ,  five  inflammatione  afieBus  ipfie  >  propria  angufiia  ,  non  a  vi - 
cinis  partibus  aequi  fit  a  5  torqueatur  .  Haec  autem  imprimis  figna  hujus  ma¬ 
li  pofuit  (t)  .  Gravi  fimus  dolor  inter  deglutiendum  infeflat  ,  accedente  dif¬ 
ficili  tranfitu  5  praefer  tim  fi  fupinus  jacens  aeger  qui  dpi  am  deglutire  conetur* 
Monet  autem  eodem  in  loco  ,  iitim  adeffe  ,  &  multi  caloris  jfenfam  ,  Sc  fe¬ 
brim  non  adeo  calidam  ,  quae  fiti  proportione  non  refpondet •  Cum  autem 
oefophagus  in  fuo  decurfu  vertebris  incumbat ,  addidit  9  omnes  ,  qui  dolori- 
ficum  in  hac  parte  affe&um  habent  ,  dorfi  quoque  dolorem  fentire  . 

I  vero  tonfillae,  uvula, velum  membranofum  pendulum^ 
mufculi  ejus  quatuor  pterygoftaphylini, inflammantur 
valide, tum  fiunt  fere  eadem  ac  in  priori  (8c>4.)jrefpiratio  incommo¬ 
da,  difficilis,  per  nares  nulla,  vel  parva, per  fauces  angufta,- materies 
deglutienda  ob  angufiias  &  fiimrxios  dolores  per  os  rediens  *  excrea*» 
tio  perpetua,pituitae  ad  cava  tonfillarum  ftillicidium  perpetuum, co- 
piofum  ,  dolor  acutus  in  aure  interna,  &  via  eo  tendente  a  faucibus  ; 
crepitatio  in  aure  dum  deglutitio  fit ;  fiirditas  faepe  perfecta  .  Hoc 
mali  genus  hodie  a  lue  gallica  frequens  3  &  valde  metuendum. 

Omnium  frequentifiTma  eft  haec  anginae  fpecies  ,  &  ,  caeteris  paribus,  prae¬ 
cedentibus  longe  minus  periculofa ,  quamvis  faepe  fatis  molefta  .  Libi  hian¬ 
te  ore  ,  8z  dorfo  poftremo  linguae  depreffo  ope  fpecilli ,  fauces  infpicitmtur  * 
apparet  velum  pendulum  palatinum  ,  uvulam  in  medio  pendulam  habens  ,  & 
ex  fundo  laterali  ad  poflrema  linguae  affurgunt  binae  columnae  anteriores  , 
utrimque  una  ,  arcus  fatis  anguftos  formantes  ,  in  quorum  medio  uvula  pen¬ 
det  .  -Retro,  poft  columnas  anteriores  ,  duae  aliae  pofleriores  flmiles  affur¬ 
gunt  in  arcus  ,  &  in  uvulam  abeunt  ,  &  fuperius  cum  prioribus  &  anterioribus 
fere  evanefeunt .  In  medio  intervallo  inter  anteriores  &  pofleriores  columnas 
tonfillae  lpcantur  utrimque  .  Si  jam  inflammatio  unam  ,  vel  pliires  ex  parti¬ 
bus  deferiptis ,  occupet  9  impedietur  deglutitio ;  quia  ad  illam  libere  per¬ 
agendam  requiritur  ,  ut  velum  pendulum  tendi  &  explicari  poffit  quaquaver- 
fum,  ficque  impedire  deglutiendorum  per  nares  expulfionem  .  Verum  & 
uvula  varios  motus  ope  fuorum  mufeu lorum  deglutitionis  tempore  exercet 
uti  ex  Phytiologicis  patet .  Ex  quibus  omnibus  evidens  eft  ,  deglutitionis 

h  2  a&io- 

(/)  De  locis  Affk&is  Lib.V.  cap.y.  Charte r.  Tom.VlI. 

(  t  )  Ibidem  pag.6511,  ® 
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actionem  laedi  debere  ,  dum  partes  memoratae  inflammantur  .  Sed  &  refpira- 
Uo  difficilis  erit  ,  fi  partes  illae  multam  intumuerint  *  nam  aer  ore  infpiratus 
per  illud  fpatium  debet  tranfire  ,  quod  inter  radicem  linguae  ,  tonfillas  ,  ve¬ 
lum  palatinum  &  uvulam  interjacet  ,  adeoque  ,  admodum  imminuto  a  parti¬ 
bus  inflammatis  &  tumentibus  hoc  (patio  ,  refpiratio  incommoda  fiet  .  Cum 
autem  productio  membranae  internae  narium  veli  penduli  palatini  poAicam 
partem  tegat  ,  valida  inflammatione  hic  nata  tumebit  Sc  narium  membrana  . 
licque  narium  aperturam  in  faucibus  multum  minuet ,  imo  aliquando  intepre 
obturare  poterit  i  uti  in  catarrho  laborantibus  quandoque  obfervatur  .  Cum 
autem  rariffime  fic  occludatur  ab  his  partibus  tumentibus  faucium  apertura  , 
ut  aeri  omnis  omnino  aditus  intercludatur  *  hinc  refpirare  adhuc  poliunt  ae¬ 
gri  ,  fed  cum  mole  A  ia  .  Patet  hinc  etiam  ,  quare  minus  periculofa  fit  haec 
anginae  fpecies  ,  cum  deglutitionem  longe  magis  quam  refpiratioaem  laedere 
foleat  ^  cumque  omnes  hae  partes  aperto  ore  confpid  poflint ,  hinc  communi 
confenfu  omnes  Medici  minus  pericuiofas  (latuerant  illas  anginas  ,  in  quibus 
tumor  &  rubor  manifefie  apparebant  in  faucibus. 

Nullae  autem  partes  ex  memoratis  faepius  afficiuntur  quam  tonfillae-,  nullae 
majorem  tumorem  facere  ohfervantur  ,  dum  inflammatae  funt .  Tonfillae  au¬ 
tem  tumentes  non  tantum  in  faucibus  confpici  poliunt  ,  verum  etiam  in  colli 
exteriori  parte  fub  maxillae  angulo  manifefte  faepe  protuberant  .  Atque  haec 
fuiffe  ratio  videtur  ,  quare  tanquam  perniciofiflimas  damnaverit  Hippocrates 
(uti  antea  diftura  fuit)  anginas ,  in  quibus  nec  in  faucibus  ,  nec  in  collo  ,  ali¬ 
quid  confpieuum  apparet :  frequentiffime  enim  in  minus  periculofa  hac  angi¬ 
nae  fpecie  tonfillae  in  tumorem  elevantur  .  Cum  autem  tumentes  tonfillae 
&  extrorfum  partes  attollere  poiTint ,  &  verfus  oris  cavum  prominulae  inve¬ 
niantur  ,  minus  periculum  eA  ,  ne  vicina  laryngis  apertura  ab  his  tumentibus 
Obturetur .  Unde  etiam  videtur  Hippocrates  minime  lethaiem  hunc  mor¬ 
bum  pronunciafTe  .  Ubi  enim  defcribit  varias  anginae  fpecies  (u)  ,  habet 
fequentia  :  Alia  angina .  Linguae  pars  pofierior  inflammatur  ,  claufirumque 
fub  gutture  ,  neque  fa  Uvam  ,  neque  aliud  quid  deglutire  potefi  ,  fed  fi  coaBus 
fuerit  ,  ei  per  nares  effluet  &c.  Deinde  jubet  collo  &  maxillis  cataplafma 
ex  farina  in  vino  Sc  oleo  co&a  applicare  ,  &  panes  calidos;  ut  plurimum 
enim  in  clauftro  fub  gutture  fuppuratio  fit  $  fi  fponte  fua  ruptum  fuerit , 
fanus  evadit ;  fi  vero  non  rumpatur  r  ubi  digito  contigeris  ,  an  molle  fue - 
rit ,  acuto  ferramento  ad  digitum  alligato  ,  perforato  .  His  fiBis  multi 
convalefcunt  ,  Is  vero  morbus  minimum  lethalis  efl  .  Et  feiuenti  capite  (x) , 
ubi  de  tonfillis  afFedlis  agit,  dicit:  [i  tonfillae  oriantur  %  fub  maxillis  ab 
utraque  parte  tumor  fit  »  qui  foras  ad  contaBum  durus  e  fi  ,  &  tota  uvula  in~ 
flammatur .  PoAquam  autem  fimili  cataplafmate  maturatio  promota  fuerat  9 
addit  ;  ubi  vero  tubercula  mollia  tibi  videbuntur  ,  intus  cpnta&a  ?  fcal pello 
pertundito  .  Quae  fiam  autem  etiam  fponte  fua  f up fident-  •  Ex  quibus  patet  , 
utraque  tonfilla  Sc.  uvula  fimul  inflammatis  ,  adeoque  maxime  anguAato  loco 
illo,  per  quem  aer  ora  attrahas  tranfire  debet ,  tamen  morbum  fuAinere 
pofih  aegros  ad  fuppurationem  perferam  ufque  9  imo  Sc  quandoque  fponte 

fubfi- 
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fubfidere  pofle  tales  tumores.  Videtur  etiam  ex  hoc  loco  admodum  pro¬ 
babile  effe,  quod  tonfillarum  tumores  quandoque  exterius  pertuderit  Hippo - 
crates  in  collo  ,  dum  penitus  maturi  erant ;  fimpliciter  enim  hic  dicit ,  fcal- 
pello  pertundendos  effe  ;  cum  in  priori  cafu  ,  dum  interius  pertundendus  erat 
locus  Fuppuratus  ,  ferramento  acuto  ad  digitum  alligato  hoc  faciendum  juffe- 
rit  .  Tunc  autem  talis  fenfus  loci  illius  foret ,  ut  poflquam  tubercula  mollia 
viderentur  ,  digito  ori  immiffo  leviter  prefla  ,  ut  extrorfum  magis  promine¬ 
rent  ,  exterius  aperirentur  fcalpello  .  Conflat  autem  obfervationibus  Medi¬ 
cis  ,  tonfillas  fuppuratas  quandoque  extrorfum  tumere  in  collo  ,  atque  ibi 
fponte  rumpi ,  vel  lanceola  pertundi;  frequentius  tamen  in  interioribus  idem 
contingere  ,  quia  &  continuo  madent  k  foventur  haec  loca  ,  k  crafla  cute 
non  tegantur  . 

Patet  autem  fatis ,  difcrimen  in  hac  anginae  fpecie  varium  efle  ,  prout  vel 
plures  partes  fimul  afleelae  fuerint ,  vel  in  majorem  tumorem  elatae  ;  ubi  enim 
v.  g.  ambae  tonfillae  fimul  tument ,  maximae  nafcuntur  angufliae  .  Frequen¬ 
ter  tamen  in  unius  lateris  tonfilia  morbus  incipit ,  quandoque  &,  levato  morbo 
refolutione  vel  fuppuratione  ,  oppofiti  lateris  tonfilia  dein  fimiliter  afficitur  . 
Aliquando  levis  &  fuperficiaria  tantum  inflammatio  haec  loca  occupat  ,  uti 
in  catarrhofis  harum  partium  anginis  obfervatur  ;  quandoque  k  valida  in¬ 
flammatione  tument  admodum  .  Interim  tamen  minime  defperandum  efl  ,  li¬ 
cet  etiam  in  magnum  tumorem  attollantur  haec  loca  :  raro  enim  inde  mortuos 
vidi  9  &  tantum  fere  illos  ,  quibus  ad  vicinam  laryngem  propagabatur  in¬ 
flammatio  ;  vel  in  pulmonem  vertebatur  morbus  ,  dum  mala  metallafi  deglu¬ 
titioni  redibat  libertas  ,  fed  oppreffo  eodem  tempore  vi  morbi  p eoiore  .  Con¬ 
flat  enim  quotidianis  fere  obfervationibus  ,  quotannis  nafci  quibufdam  homi¬ 
nibus  tales  anginas  ,  k  quidem  fuppuratas  faepius  :  imo  novi  tales ,  quibus  bis 
in  anno  ,  vere  nempe  k  autumno  ,  hic  morbus  contingere  folet  ,  nifi  ver¬ 
tente  anno  venae  fe<3ione  adhibita-,  vel  purgante  antiphlogiilico  fumto  ,  ca¬ 
verint  . 

Febris  autem  tales  anginas  comitantis  diverfa  intenfitas  multum  ad  Progno- 
fin  determinandam  facit.  Quandoque  enim  levis  febricula  praecedit;  ceflans, 
u-bi  inflammari  coeperint  haec  loca  :  tuncque  femper  leviores  folent  efle  angi¬ 
nae  .  Aliquando  pergit  haec  febris  ,  licet  jam  verfus  haec  loca  materies  in¬ 
flammatoria  depofita  fuerit ;  atque  illae  graviores  funt .  Dictum  fuit  ad  §. 
59J.  ,  febrim  in  alium  morbum  delinere,  dum  materiam  criticam  in  vafa 
quaedam  obflru&a,  dilatata,  vel  rupta  deponit  ,  fi  eque  maculas  rubras, 
pullulas,  eryfipelas,  phlegmonem  &c.  producit.  Libi  ergo  tali  depolitione 
facla  pergit  febris  ,  novimus  ,  nondum  integram  fe parationem  materiae  cri¬ 
ticae  fadflam  efle}  adeoque  metum  efle  ,  ne  ad  vicina  loca  magis  peri- 
cnlofa  ,  ruat  ;  vel  in  jam  affedtas  partes  denuo  deponenda  multum  au¬ 
geat  praefens  malum :  vel  etiam  hoc  d dignat ,  validam  inflammationem  in 
his  locis  natam  efle  ,  quam  tunc  febris  comitatur  femper.  Leviorem  enim  in¬ 
flammationem  non  afficere  fic  corpus  ,  ut  febris  fiat  in  toto ,  fed  tantum 
in  parte,  alia  occafione  in  Commentariis  §.  371,  demonftratum  fuit.  Vi¬ 
detur  autem  k  Hippocrates  (  y  )  hoc  monuiffe  ,  dum  dicit :  Vbi  fauces  aegro* 

tant% 
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w/  tubercula  in  Corpore  exoriuntur ,  excretionss  fipeBare  oportet:  fi  nam* 
que  biliofiae  fint ,  corpus  fimul  aegrotat .  At  fi  fimorum  exoret  Ionibus  fimiles 
exfiiterint ,  tutum  eft ,  corpus  nutrire .  Es  urinae  autem  rubore  calorem  ia- 
tertium  cognofci  ,  §.  673.  probatum  fuit . 

Confideranda  jam  funt  praecipua  fvmptomata  1  quae  occurrunt ,  dum  enu¬ 
meratae  in  textu  partes  inflammantur  valide  .  De  incommoda  &  difficili  re~ 
fpiratione ,  uti  etiam  de  deglutitione  laefa  ,  jam  di&um  fuit.  Pituitae  au-* 
tem  ad  cava  tonfillarum  ftillicidium  perpetuum  &  copiofum  ,  Scexereatio 
frequens  ,  in  hac  anginae  fpecie  imprimis  molefta  funt  .  Velum  pendulum 
palatinum  ,  uvulam  ,  linguae  radicem  cryptis  mucofis  plena  eft  e  ,  ex  Anato¬ 
micis  notum  eft  ,  &  imprimis  tonfiilas  ,  quae  membrana  macofa  convoluta 
conflantes  magnam  copiam  muci  praebent  ,  quo  deglutienda  inunca  &  lu¬ 
bricata  facilius  per  pharyngem  &  oefophagum  tranfire  poliunt  .  Dum  ergo 
inflammatae  tonfiilae  in  tantos  faepe  tumores  elevantur ,  dilatata  haec  vafa  , 
&  inflammatorio  dolore  irritata  ,  majorem  copiam  muci  exprimunt  .  Eun¬ 
dem  enim  effedum  feqni  &  in  aliis  corporis  partibus  iic  affedis  obfervatur - 
Ita  in  Ophthalmia  laborantibus  perpetuum  &  copiofum  lacrymarum  ftillici¬ 
dium  adeft  :  in  coryza  ,  leviter  inflammata  membrana  narium  interna  ,  magna 
copia  liquidi  de  naribus  depluit  &c.  Augetur  autem  pituitae  illius  copia  , 
quia  ob  dolorem  deglutitio  impedita  eft  ,  unde  vel  hiante  ore  continuo  de- 
ftillat  ,  vel  circa  fauces  accumulata  invitos  aegros  cogit  ,  ut  degluttre  ten- 
tent  fummo  cum  dolore  ,  irritatis  partibus  a  copia  &  tenacitate  aggefli  muci  . 
Quantam  autem  doloris  acerbitatem  patiantur  miferi  aegri ,  dum  coguntur 
inflammatis  his  partibus  deglutitionis  nixum  facere  ,  in  fe  ipfo  expertus  fuit 
Celeberrimus  Monro  (  z  )  ,  qui  hac  anginae  fpecie  laborans  ,  plurimis  etiam 
anomalis  fymptomatibus  flipata  ,  fatetur  ,  quod  non  potuerit  evitare  fre¬ 
quentem  falivae  &  muci  deglutitionem  licet  omni  cum  cura  caveret  ;  un¬ 
de  tantus  nafcebatur  dolor  ,  ut  ad  fingulos  deglutitionis  nixus  totus  ledus 
concuteretur  a  valido  tremore  corporis ,  &  largo  fudore  madefceret  cutis . 
Hinc  ,  licet  doloris  fatis  patiens  foret,  cogebatur  de  ledo  furgere ,  &  an- 
trorfum  inclinato  capite  ,  oreque  aperto  ,  dimittere  falivam  ut  evitaret  in¬ 
tolerabiles  cruciatus.  Perpetuum  illud  copiofae  pituitae  ftillicidium  in  (imi- 
libus  anginis  videtur  effeciffe  ,  ut  Veteres  Medici  anginarum  caufam  materia¬ 
lem  pofuerint  hanc  pituitam  quam  a  capite  defluere  credebant .  Sic  dixit 
Hippocrates  (a)  :  Oritur  autem  angina  ,  quum  pituita  ,  in  capite  agitata ,  de* 
crfium  confer  tim  fluxerit »  in  maxillis  ac  circa  cervicem  confiteri  t .  Hic 

falivam  Ae  gluti  re  non  poteft  ;  violenter  autemrefipirat ,  acfertit9  ac  inter  Aum 
etiam  eum  febris  Aetinet.  Et  paulo  poft  addit  fequentia  :  Tonfiilae  autem , 
partes  fiub  'lingua  fitae9  gingivae ,  &  lingua ,  &  quae  cunque  hujufmoAi  hoc  loco 
confifunt  9  illae  omnes  partes  a  pituita  aegrotant .  Pituita  autem  ex  capite 
AeficenAit  &c.  Ex  didis  hadenus  patet  5  pituitam  illam  effedum  potius  mor¬ 
bi  effe  quam  caufam  .  # 

Alterum  fymptoma ,  quod  hanc  anginae  fpeciem  comitari  folet  ,  eft  do- 
lor  acutus  in  aure  interna  ,  &  via  eo  tendente  a  faucibus  ;  tuba  nempe , 

Eufta- 

(2)  Medical  Eilays  Tom.  g.cap.  i4.pag.  54;. 

(a)  Pe  Mortis  Lib.  If.  cap.  3.  Charti.  Tom.  VII.  pag.  yy*. 
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Euftachiana  di$a  ,  quae  eft  canalis  partim  offeus  ,  .partim  cartilagineus  ^ 
partim  membranaceus  ,  uno  fuo  extremo  ,  offeo  nempe  ,  in  tympani  ca¬ 
vum  patens  in  aure  interna  ,  altero  vero  &  latiori  aperitur  ad  latus!  in¬ 
ternum  alae  internae  pr ocellus  pterygoidei  odis  fphaenoidis  ,  a  latere  fora- 
minis  poftici  narium  ejufdem  lateris  fupra  velum  palatinum  .  Unde  etiam  9 
dum  ore  aperto  per  folum  os  ,  non  per  nares ,  fortiter  &  velociter  aerem 
efflare  conatur  homo  ,  aperturae  tubarum  Euftachianarum  quandoque  in  con* 
fpeftum  veniunt,  dum  foramina  polHca  narium  clauduntur,  furfum  elato, 
fimnlque  retrorfum  trado  ,  velo  pendulo  palatino  .  Quin  imo  8c  excogita¬ 
tum  fuit  inftrumentum  ,  per  quod  canalis  incurvati  ope  poiTet  tentari  in- 
je&io  in  tubarum  Euftachianarum  orificia  (b) .  Interna  autem  harum  tu* 
barum  fuperficies  cingitur  iimiii  membrana  ,  ac  eft  illa,  quae  nares  internas 
tegit  ,  cujus  propago  effe  videtur  .  libi  ergo  velum  pendulum  palatinum 
&  uvula ,  harum  tubarum  aperturis  adeo  vicina  ,  inflammantur  ?  Facile  pa¬ 
tet  ratio  ,  quare  &  malum  ad  has  partes  pertingat ,  &  dolor  acutus  in  aure  in¬ 
terna  &  toto  tra&u  tubae  Euftachianae  percipiatur  .  Cum  autem  &  mufcull 
mallei ,  quorum  ope  membrana  tympani  introrfum  trahitur  ,  &  cavum  tym¬ 
pani  minuit ,  his  tubis  inferantur  ,  illafque  eodem  tempore  dilatent ,  ut  com« 
preffus  in  cavo  tympani  aer  libere  hac  via  exire  pofiit  ,  patet ,  quare  erepi- 
tatio  in  aure  interna  percipiatur  ,  dum  degluticionis  adione  moventur  par¬ 
tes  illae  inflammatae .  Ubi  autem  membrana  interna  harum  tubarum  inflam¬ 
mata  (ic  tumet  ,  ut  cavitas  obturetur ,  vel  vicinus  tubarum  orificiis  tumor 
alia  (ic  comprefferit ,  ut  liber  aeri  tranfitus  denegetur  ,  furditas  faepe  perfeda 
oritur.  Obfervavlt  ab  hac  caufa  natam  furditatem  Valfnha  (c)  in  Patricio 
viro  ,  laborante  polypo  narium .  Quo  enim  magis  increfcebat  polypus  ,  ad 
uvulam  ufque  extenfus,  eo  magis  comprimebat  harum  tubarum  orificia  j  un¬ 
de  in  dies  auditus  minuebatur  ,  tandemque  omnino  furdus  evafit  aeger.  Lon¬ 
ge  certius  autem  eadem  res  conftitit  in  plebejo  homine  ,  cui  ulcus  in  finiftra 
parte  veli  penduli  fupra  uvulam  natum  fic  eroferat  has  partes  ,  ut  ulceris 
cavum  cum  extremo  finiftrae  tubae  orificio  communicaret .  Quoties  enim 
turunda  ulceris  cavitati  intrufa  obturabat  tubae  aperturam  ,  toties  iiico  fur- 
dus  erat  aure  finiftra ,  &  manebat  toto  tempore  ,  quo  turunda  in  hoc  lo¬ 
co  haerebat  *  amota  vero  turunda  priftinum  auditum  recuperabat  fla- 
tim  . 

Verum  nata  in  angina  inflammatoria  furditas  ab  hac  caufa  tollitur  ,  feda- 
ta  inflammatione  faltem  ut  plurimum  .  Per  plures  enim  dies  ,  dum  fuppu- 
rabatur  talis  angina  ,  furditatem  perftitiffe  novi  $  rupto  abfceffli  tamen,  refti- 
tutus  iterum  auditus . 

Verum  ubi  a  lue  Gallica  nata  ulcera  partes  has  depafcuntur  ,  quandoque 
contingit  erodi  tubarum  orificia  ,  &:  concrefcere  poflea  ,  unde  incurabilis  fur¬ 
ditas  producitur  .  Quandoque  etiam  lente  proferpentia ,  ut  folent  ,  haec  ul¬ 
cera  per  totam  longitudinem  tubae  Euftachianae  pergunt ,  auremque  inter¬ 
nam  deflruunt  penitus  *  foedo  ichore  per  aurem  externam  Afflante  in  mife- 
ris  illis  ,  quibus  diro  hoc  morbo  fauces  exefae  fuerunt ;  de  quibus  poflea  in 


(  b)  Academ.  des  Sciences  1’  An  17*4.  hift.  pag.  f 
(  c)  De  Aure  humana  cap,  §«  1  o.  pag.  90, 
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Lnis  Venereae  hifloria  dicendum  erit.  Sufficit  hic  notafle  , 'talem  furditatem 
ab  hac  lue  frequenter  produci  ,  &  valde  metuendam  effe  ,  cuna  vix  unquam 
curabilis  fit  ,  uti  ex  didis  facile  patet  . 

§.  806.  #'^\Uod  fi  omnes  hae  inflammatoriae  fpecies  (  801.  802. 

803.  804.  8oj\ )  3  vario  concurfu  ,  fimul  aegrum  in- 
f  e  fient  ,  concluditur  facile  ,  eo  faeviorem  fore  mor¬ 
bum  ,  quo  plures  in  unum  confpiraverint :  tumque  fimu!  eo  plura, 
&  faeviora  fymptomata  eventura  efie  . 

Ex  illis  ,  quae  paragraphis  ,  in  textu  citatis  ,  habentur  ,  patuit ,  anginas 
inflammatorias  commode  fic  in  quinque  fpecies  diftribui  ,  pro  variis  parti¬ 
bus  afftdis .  Simul  enarrata  fuerunt  illa  fymptomata  ,  quae  comitantur  lin¬ 
gulas  *  atque  ex  illorum  obfervatione  habetur  harum  anginarum  evidens  Dia- 
gnofis  .  Simul  etiam  ex  iifdem  poterit  erui  Prognofis  ,  quae  docet ,  omnium 
periculofiflimas  e  fle  illas  ,  quae  refpirationem  impediunt  *  minus  autem  di- 
fcriminis  habere  reliquas  anginas  ,  quae  folam  deglutitionem  ,  libera  manente 
refpiratione  ,  laedunt.  Inter  illas  vero  anginas,  quae  refpirationem  impe¬ 
diunt,  peffima  habetur  ,  quae  circa  laryngem  haeret'*  periculofior  inter  an- 
oinas  ,  deglutitionem  folam  laedentes  ,  aeflimatur  illa ,  quae  ,  abfque  ullo 
tumore  vel  rubore  in  faucibus  confpicuo  ,  acerbiflimum  dolorem  facit  in  pri¬ 
ma  deglutitionis  adione  ,  ut  ad  §.  803.  probatum  fuiq.  Atque  etiam  con- 
flitit  ,°in  prognofi  pro  generali  axiomate  haberi  pofle  ,  pronium  maxime 
lethales  effe  anginas  inflammatorias  ,  quae  nullum  tumorem  vel  ruborem  con- 
fpicuum  habent  *  reliquas  autem  ,  quamvis  fatis  malefias ,  faepe  minus  dis¬ 
criminis  habere .  .  V 

Quamvis  autem  occurrant  faepius  anginae  illae  ,  hadenns  defcriptae  ,  fo- 
litariae  5  tamen  quandoque  contingit ,  inflammationem  plures  partes  fimul 
occupare  in  ipfo  etiam  morbi  initio  *  aliquando  etiam  obfervatur  ,  natam 
circa  haec  loca  inflammationem  latius  difpergi ,  ficque  concurfum  nafci  plu¬ 
rium  malorum  .  Patet  autem  fatis  ,  eo  difficiliorem  curatu  fore  morbum  ,  & 
lethali  exitu  magis  funefium  ,  quo  plures  harum  anginarum  fpecies  fimul 
confpiraverint ,  fimulque  eo  plura  &  faeviora  fymptomata  fecutura  efle  .  Se¬ 
quenti*  autem  paragrapho  enumerabuntur  praecipua ,  quae  in  triftifiima  tot 
malorum  complicatione  obfervantur  ,  antequam  mors  finem  imponat  his  an- 
guftiis ,  omni  humana  patientia  certe  majoribus  . 
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Am  impedito  tum  cruoris  in  jugulares  externas  ,  ve! 


N  per  has  i  pias  comprefFas,  reditu  ,  fit  tumor  fau 
cium ,  labiorum,  linguae,  vultus;  linguae  exfertio  ,  intorfio , 
inflammatio ;  oculorum  rubedo ,  protuberans  tumor  horrendus ; 
cerebri  ob  eadem  fuflbcatio;  hinc  vifus,  auditus,  ta$us ,  hebe¬ 
tes;  delirium;  hiatus  oris;  ftertor  ;  decubitus  impofiibilis  prae 
fiifFocatione ;  rubor ,  tumor  ,  dolor ,  pullatio  ,  faepe  in  collo , 
pedore,  cervice,  confpicui  ;  unde  venae  jugulares,  frontales, 
raninae  varicofae  tument  *  r  j 

Dum  in  angina  inflammatoria  refplratio  impeditur  ,  palmo  explicari  fatis 
nequit  y  unde  cor  dextrum  non  poterit  contentum  fuo  cavo  fanguinem  ex¬ 
pedite  propellere  per  arteriae  pulmonalis  anguftias  in  cor  finiftrum  *  adeo- 
que  incipiet  accumulari  fanguis  in  pulmone  &  cordis  dextri  cavo  .  Non  po¬ 
terit  ergo  auricula  dextra  &  finus  venofus  dexter  evacuari ,  adeoque  &  in  his 
cavis  fis c  fanguinis  aggeftio .  Quare  fanguis  venofus  a  toto  corpore  redux 
per  venam  cavam  fuperiorem  &  inferiorem  non  poterit  ingredi  haec  cava  jam 
repleta  j  difiendentur  ergo  &  venae.  Sed  omnis  fanguis  venofus  a  labiis  ,  lin¬ 
gua  ,  facie  redux  per  jugularem  imprimis  externam  redit  ad  cor  ,  dum  fan- 
guis  a  capitis  interioribus  partibas  per  jugularem  venam  internam  movetur  « 
libi  ergo ,  impedita  refpiratione  ,  fanguis  per  venas  jugulares  libere  tranfire 
nequit ,  omnia  vafa  fanguinea  ,  externarum  aeque  ac  internarum  capitis  par¬ 
tium  ,  difiendentur  magis  magifque  j  cum  arteriae  pergant  fanguinem  adfer- 
re,  dum  interim  venae  illum  reducere  nequeunt.  Tumebunt  hinc  fauces, 
labia  7  lingua  5cc. ,  oculi  rubebunt  fanguine  fufFufi  ,  Sc  horrendum  in  modum 
protuberabunt ,  lingua  tumens  ore  amplius  contineri  non  poterit  ,  hinc  foe¬ 
do  fpe&aculo  livida  &  intorta  prominebit ,  fpuma  ftmul  ex  ore  prodeunte  . 
Cum  autem  ob  eandem  caufam  vafa  fanguinea  per  encephalon  diftributa  fan¬ 
guine  turgeant ,  comprimetur  mollis  encephali  pulpa  ;  unde  vifus  ,  auditus  f 
ta&us  hebetes  fiunt ,  omnefque  cerebri  fun&iones  turbantur  ,  tandemque  de¬ 
lentur  integre.  Stertor  autem  adeft  ,  dum  vifeida  fpuma  totum  os  ,  fauces  f 
&  pulmo  repleri  incipiunt ,  & ,  diftentis  vafis  fanguineis  pulmonis  ,  aerea  ejus 
cava  anguftantur .  Linde  miferi  aegri  omnia  eadem  patiuntur  ac  illi ,  qui, 
laqueo  fuffocantur  5  in  hoc  tamen  longe  infeliciores  ,  quod  lente  &  per  gra¬ 
dus  au&a  haec  mala  pati  debeant  .  Ubi  autem  ,  non  adeo  impedita  refpira¬ 
tione  ,  partes  inflammacae  cz  tumentes  vicinas  ipfis  externas  jugulares  vena$ 
anguftant  ,  tunc  ab  encephalo  redux  fanguis  adhuc  fatis  libere  per  internas 
venas  jugulares  tranfire  poterit  y  dum  interim  facies  ,  labia  ,  lingua ,  oculi 
turgent  admodum  .  Verum  ubi  aliquo  tempore  duravit  externarum  jugu- 
larium  venarum  compreffio  ,  repletis  omnibus  vafis  fanguineis  ,  quae  externis 
capitis  partibus  profpiciunt ,  omnis  fanguis  ,  qui  ex  vicino  corde  per  arte¬ 
rias  carotidites  pellitur  ,  per  internae  carotidis  ramos  tranfibit ,  adeoque  om¬ 
nes  cerebri  fun&iones  turbabuntur  ob  nimiam  repletionem  .  Omnia  haec 
fymptomata  fucceffive  lic  fieri  videmus  ,  fi  in  homine  etiam  fanilfimo  ,  col¬ 
lari  nimis  adftri&o ,  venae  jugulares  externae  comprimantur  ,  Cum  autem  8C 
Tom.lF*  I  i  plu- 
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plures  venae  colli ,  cervicis,  &  fuperioris  partis  pedoris ,  tam  ad  mufcuios, 
quam  ad  integumenta  harum  partium  diftributae ,  in  jugulares  venas  fe  ex¬ 
onerent  ,  patet  ratio ,  quare  rubor  tumor  &c.  &  per  haec  loca  difpergantur  , 
Poflea  in  cura  anginae  inflammatoriae  notabitur ,  pro  bono  figno  haberi,  Ij 
collum  &-pedus  rubeant  :  fed  patebit  tunc  ,  hoc  tantum  verum  elTe  ,  quan¬ 
do  materia  inflammatoria ,  internas-  partes  oblidens ,  bona  metaflafi  ad  ex¬ 
teriora  tranfit  ,  tu  neque  fimul  femper  adeft  levamen  partium  prius,  obfefia- 
rum  .  in  hoc  autem  cafu  ,  dum  impedito  fanguinis  per  pulmones  tranfitu  , 
adeoque  venarum  evacuatione  fublata  ,  talis  tumor  &  rubor  in  coilo  cervice 
&  pedore  oriuntur ,  nullum  anginae  fuffocantis  levamen  percipitur  ,  adeoque 
merito  peffimi  ominis  hoc  fignum  habetur .  Ita  in  Anginofa  (  d ) ,  quae 
apud  Bitonem  decumbebat ,  prima  die  jam  aderat  tumor  fubruber  ,  durus, 
in  cervice  &  utraque  pedoris  parte  ;  verum  extrema  frigida  &  livida  ,  refpi- 
ratio  fublimis ,  potus  per  nares  rediens ,  &  deglutitio  impofiibilis  bmui  ade¬ 
rant  $  adeoque  conflabat  ,  non  ex  bona  metaflali  ,  fed  ex  augmento  morbi , 
haec  fymptomata  originem  traxiffe  9  unde  &  quinta  die  periit .  Cum  autem 
frontales  venae ,  &  raninae  didae  fub  lingua  decurrentes  ,  jugularium  vena¬ 
rum  rami  lin t ,  patet  facile  ,  quare  &  illae  varicofae  tumeant  . 

Omnia  autem  haec  fymptomata  in  pefiimis  anginis  inflammatoriis  obfer- 
vata  accuratifiime  collegerunt  Veteres  Medici .  ^  Ita  Hippocrates  (e)  habet  fe- 
quentia  :  A  cynanche  vocata  homo  fuffocatur  9  &  in  faucibus  magis  urgeri  vi¬ 
detur  ,  &  neque  falivam  attrahit  ,  neque  aliud  quidquam,*  Et  oculi  dolent , 
ac  prominent  velut  Jlr  angulatis  ,  per  eos  intente  (arevu)  intuetur  ,  neque 
eos  convertere. poteji  :  crebro  fingultit  exilit ,  facies  fauces  incenduntur , 
imo  etiam  collum  .  Intuentibus  vero  nihil  mali  habere  videtur  ,  &  cernit 
&  audit  obtufus  ,  &  prae  fuffocatione  non  intelligit ,  neque  quid  dicat  ,  au¬ 
diat  ,  aut  faciat ,  fed  jacet  ore  hiante  falivam  effundens.  Haec  quum  faciat, 
quinto  ,  aut  fep  fimo,  aut  nono  die  moritur  .  Miram  forte  videri  pollet, 
tot  &  tam  aravium  fvmptomatum  concurfum  ab  homine  tam  diu  tolerari  pof- 
fe  j  ver um^nota verat  Hippocrates  (/)  ,  anginas  illas  ,  quae  tumorem  &  ru¬ 
borem  in  collo  habent ,  quamvis  admodum  exitiales  ,  tamen  diuturniores  elfe 
illis  ,  quae  nihil  confpicui  neque  in  faucibus  ,  neque  in  collo  exhibent  ,  at¬ 
que  eodem  die  ,  vel  &  fecundo  ,  tertio  aut  quarto  ftrangciiant .  Similia  & 
apud  Aretaeum  (b)  habentur  :  Cynanchicis  quidem  adejl  inflammatio  tonfilla - 
rum  ,  faucium  ,  totius  oris  :  lingua  extra  dentes  &  labia  prominens  ,  f di¬ 
va  effunditur  ,  pituita  crajjijfma  ac  frigida  defluit  .  Facies  rubicunda  & 
inflata  eft:  oculi  exerti  ,  patentes  ,  valde  rubri  :  potus  in  nares  refunditur  : 
dolores  acerbi  funt ,  fed  fir angulatione  vexati  obfcurius  fentiunt  :  pe&us  & 
cor  ardent ,  frigidi  dens  defiderium  adejl  ;  verum  admodum  exiguum  infpi - 
rant ,  donec Jirangulentur  ,  inclufo  in  peBus  tranfitu  . 

Cum  autem  tanta  portio  fanguinis  corde  finiftfo  expulfi  per  carotides  & 
vertebrales  arterias  caput  petat  ,  ut  unam  tertiam  totius  crediderit  Malpighi- 

us 
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tt<  (b)  ad  minimum  aequare  ■,  patet  ratio  ,  quare  impedito  fanguinis  venofi  iu 
cor  cfextrum  tranfitu  facies  ,  oculi  &c.  magis  turgeant  ,  &  citius,  atque  he¬ 
betentur  cerebri  fun&iones  ,  antequam  in  reliquo  corpore  magnae  mutatio*5 
nes  adhuc  ohferventur  .  Unde  etiam  praecipua  fymptomata  ,  in  anginis  in¬ 
flammatoriis  pe  (limis  obfervata  ,  caput  afficiunt.  Interim  tamen  extremorum 
corporis  frigus  &  livor  ,  quae  deinde  fequi folent ,  fatis  notant,  impediris 
per  reliquas  corporis  partes  liberum  fanguinis  tranfltum  .  Quia  autem  om¬ 
nia  abdominalia  vifcera  fangin  nem  fuum  venae  portarum  tradunt  ,  inde  de¬ 
ducendum  in  venam  cavam  afcendentetfn  ,  ob  eandem  caufam  ingens  impedi¬ 
mentum  &  tenfio  circa  haec  loca  percipiuntur  tunc  ,  uti  etiam  circa  pulmo¬ 
nem  \  adeoque^  concurrunt  binae  anxietatis  intolerabilis  caufae ,  uti  ad  §. 
63 1.  dicffim  fuit .  Simul  etiam  a  didentis  vifceribus  infarflfo  fanguine  dolor 
faepe  aded ,  quem  in  anginis  merito  fufpe&um  habuit  Hippocrates  (i)  ,  di¬ 
cens  :  Ex  anginis  citra  'judicationem  hypochondrii  dolor  ,  eam  impotentia  <&* 
torpore  §b oriens ' ,  latenter  necat  ,  etiamfj  valde  manfuete  fe  habere  putent  * 
Addit  autem  citra  judicationem  ,  dum  quandoque  per  metafklm  materia  in¬ 
flammatoria  praecordia  occupare  pollet ,  levatis  faucibus  .  Verum  irnuoten- 
tia  &  torpor ,  quae  firnul  adfunt ,  fatis  docent  cerebrum  a  retento  fanpuine 
venofo  hebetari ,  adeoque  fummum  diferimen  a  defle  - 

#  r 

§.  80S.  TTXEcurrit  autem  omnis  Angina  confuetum  inflamma- 
JL^  tionis  generalis  iter ,  eafdemque  facit ,  ac  patitur 
mutationes  in  refolutior.em  ,  pus ,  gangraenam  ,  fcirrhum  . 


In  capitulo  de  Inflammatione  diaum  fuit ,  omnem  inflammationem  habe¬ 
re  quadruplicem  exitum  .  Vel  enim  refolvitur  ,  dum  concretum  in  fluorem 
reducitur  ,  &  ftagnantibus  reftituitur  motus  :  vel  in  fuppurationem  mutatur 
aut  gangraenam  ,  quod  longe  peius  eft  vel  denique  abit  in  fcirrhum  ,  dum 
nec  refolvitur  inflammatio  ,  n*  feparatur  a  fanis  partibus  vicinis  illud  ,  quod 
vitali  humorum  motui ,  fecundum  fanitatis  leges  peragendo,  ineptum  red¬ 
ditum  fuerat.  Omnes  ergo  illi  inflammationis  exitus  &  in  angina  inflammato¬ 
ria  locum  habebunt ,  nifi  adeo  praeceps  fuerit  malum  ,  ut  ftranpulet  aeorum 
antequam  adolefcere  potueric  morhus._  liti  jam  pro  vario  exitu ^iverfa  requil 
rebatur  cura fic  &  idem  in  angina  inflammatoria  verum  eft  .  O  nnium  op- 
tima  curatio  inflammationis  efl  ,  quae  refolvendo  obtinetur  $  unde  haec  pr°« 
reliquis  tentanda  eft  ,  modo  alia  fpes/uperfit ,  illam  obtineri  poffe  s  Im¬ 
primis  autem  haec  curatio  requiritur  in  angina  inflammatoria  ,  cum  tantum 
periculum  immineat  a  fuppu ratione  ,  ob  tumorem  auctum  comprimentem 
deglutitionis  &  refpirationis  organa  3  atque  etiam  quia  jure  metuitur  ,  ne  rup¬ 
to  abfceflu  pus  in  tracheam  delapfum  fubitam  futfocationem  inducat!  Quae- 
nam  notanda  fint in  hac  curatione,  fequentibus  dicetur  paragraphis  ;  atque 
poflea  videbimus  ,  quaenam  conveniant,  dum  in  abfceffumt  <4noraenqm 


aut  fcirrhum  terminatur  inflammatoria  anqina  . 

s  O 


•Bop« 


(b)  Exercita*.  Epiflol.  de  Cerebro  pag.6, 

(0  Coae.  Praenot.  N.  374,  Charter.  Tom.  VIII,  pag.  $72^ 
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§„  809.  TjRgofifigna  docuerint , anginam  e(Te(8oi.8oa.)  ,con- 
I  i  fefiim  examinandum  ,  an  pura  hactenus  inflammatio 
adfit(}8a.  383.  384.);  tumque  citiflime  per  efficaciffirna  remedia 
(39f.  ad  402.)  tentanda  i  efolutio  elt  (3S6.)  .  Itaque  i°.  cita,  ma¬ 
gna,  repetita  miflio /anguinis  ,  eoufque  ut  debilitas,  pallor  5  re¬ 
frigeratio  ,  va/orum  collapfus  ,  doceant,  vim  /iiperftitis  non  pofle 
augere  tumorem  &  rigiditatem  vafculorum,  exercenda  erit.  a°.  va¬ 
lida  alvi  /ubduftio  per  purgantia  ore  haufta  ,  vel  clyfmatum  inftat* 
injecta ,  repetita .  30.  vidtu  ,  potuque  tenui/Timo  ,  &  leniffimo 
opus .  40.  nitrofis  ,  fubacidifque  medicamentis .  p°.  vapore  hu- 
mido  ,  molli ,  tepido  afiidue  haufto  :  fomentis  externis  ;  derivan¬ 
tibus  epifpaflicis  ,  cucurbitis  ,  finapifmis  ,  collo  y  &  pedori , 
appofitis  • 

Cum  ilia  anginae  inflammatoriae  fpecies ,  c[aae  vet  in  ipfa  pulmonali  fiftula, 
vel  circa  laryngis  fupenora  fedem  habet ,  omnium  peflima  fit  ,  &  citiflime  le- 
thalis  $  efficaciflima  fimul  &  femel  adhibenda  funt  auxilia,  adeoque  &  ejus 
cura  praemittitur  $  quia  hac  intellecta  facile  cognofcitnr  ,  quid  in  reliquis  an¬ 
ginae  inflammatoriae  fpetnebus  agendum  fit . 

Solam  inflammationis  curam  ,  quae  refolvendo  fit  ,hic  locum  habere  pofle, 
facile  patet*  gangraena  enim  in  his  locis  ,  validam  inflammationem  fequens  , 
lethalis  femper  eft  :  &  cum  fuppurationem  comitari  femper  foleat  augmentum 
fymptomatum  ,  quibus  ftipatur  inflammatio  (vide  §.  387.)  ?  neque  haec  pote¬ 
rit  exfpe&ari :  prius  enim  fuffocaretur  aeger  ,  antequam  natus  hic  abfceflus 
maturefcere  poflfet  .  Statim  ergo  examinandum  eft  ,  an  inflammatio  adhuc 
talis  fit ,  ut  fperare  liceat ,  illam  refolvendo  curari  pofie  .  Hoc  novimus  , 
fi  recens  fuerit  morbus  ,  nuliaque  adhuc  figna  inceptae  fuppurationis  ,  vel  na¬ 
tae  gangraenae  ,  adfuerint  *  de  quibus  videantur  illa  ,  quae  in  Commentariis 
§*  387.  388.  habentur  .  Tunc  autem  pura  vocatur  inflammatio ,  quando 
adfunt  illa  figna  ,  quae  §.  382.  recenfentur  *  quae  notant,  invafis  adhuc  in¬ 
tegris  haerere  humores  ,  quamvis  immeabiles. 

Quaenarti  autem  requirantur  ad  inflammationis  refolutionem  ,  dicLim  fuit 
in  cura  inflammationis  paragraphis  hic  citatis  *  adeoque  tantum  fupereft  ,  ut 
videamus ,  quaenam  praeter  generalem  inflammationis  curationem  in  ancipi- 
ti  hoc  mOrbo  notanda  fint . 

i°.  Sanguinis  miilio  hic  primarium  remedium  eft  ;  cum  per  illam ,  minuen¬ 
do  copiam  &  impetum  fanguinis  arteriofi  ,  laefio  ulterior  vafculorum  inflam¬ 
matorum  impeditur,  &  emendatur  ,  quae  jam  fa&a  eft  5  fitmilque  ,  per  ea n* 
dem  minuto  liquido  diftendente  ,  reftituuntur  vafis  ofcillationes  elafticae , 
quibus  materia  obftruens  attenuari  &  meabilis  reddi  poflit .  Optima  etiam  fic 
praebetur  occafio  ,  ut  contra&a  vafa ,  minuto  impetu  a  tergo^urgentis  liqui- 
di  repellant  obftruentes  moleculas  in  Vafa  majora  *  uti  paragraphis  hic  cita¬ 
tis  demonftratum  fluit .  Cum  autem  in  hoc  morbo  adeo  praeceps  difcrimen 
fit  imminentis  fufibcationis ,  fi  tuymqc  inflammatorius  augeatur  ,  requiritur 

&  ci- 
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k  cita  &  magna  miflio  fanguinis  \  &  quidem  eo  ufque  ,  ut  tanta  debilitas 
oriatur,  ut  nullus  metus  fit ,  tumorem  inflammatorium  vel  a  copia,  vel  ab 
impetu  humoris  vitalis  ,  increfcere  pofle .  Ad  animi  ergo  deliquium  ufque 
fanguinem  mittere  conducet  ^  fed  praefente  Medico  fem per  ,  ut  dum  ex  pulfu 
vacillante  ,  pallore  oculorum ,  labiorum  &c.  inflare  aninu  deliquium  vide¬ 
rit  ,  ulteriorem  fanguinis  vacuationem  prohibere  poflit  ( vide  Commentaria 
§.  141.)  .  Si  autem  recrudefcant  minacis  morbi  fymptomata  ,  repetenda  erit 
venae  feclio  ilico  ,  cum  nullam  moram  ferat  tam  cito  lethalis  morbus  : 
praeftat  enim  ,  ut  exhauflus  fanguine  langueat  aliquamdiu  aeger  ,  quam  u 
fuffocetur  miferrime  .  Quia  autem  tanta  faepe  eft  talium  anginarum  velo¬ 
citas  ,  ut  inopinato  fuffocentur  aegri  etiam  ilio  tempore ,  dum  remedia 
adhibentur  ,  acerba  prognofis  praemittenda  efl  ,  ne  fubita  mors  audaci , 
quamvis  neceffariae  ,  venae  feftioni  adfcribatur  potius  ,  quam  morbi  vehe¬ 
mentiae  .  .  .  .  ' 

Noluit  Aegineta  ,  validam  talem  fanguinis  miflionem  adhiberi ,  fed  taepius 
&  repetitis  vicibus  hoc  faciendum  juflit  ;  metuens ,  ne  animi  deliquii  tem¬ 
pore  materia  in  partem  affeftam  prorumperet ,  aegrumque  ftrangularet  (  ^)  . 
Verum  omnia  vafa  collabuntnr ,  dum  inflat  animi  deliquium  ,  adeoque  nul¬ 
lus  videtur  eflfe  metus  ,  afFeclarum  partium  tumorem  tunc  augeri  polle  .  Ne¬ 
que  obflat ,  quod  Hippocrates  (/)  extremas  vacuationes  periculofas  effe^  mo¬ 
nuerit  *  amt  enim  ibi  imprimis  de  minuenda  nimia  plenitudine  hominum 
athletice  valentium  \  &  paulo  poft  (m)  diferte  monuit ,  ad  extremos  morbos 
extrema  exquifite  remedia  optima  ejje  .  Imo  ,  licet  daretur  ,  periculo  non  ca¬ 
rere  talem  profufam  fanguinis  vacuationem  ,  tamen  ideo  omittenda  non  foret 
inancipiti  hoc  morbo  *  cum  *  optime  monente  Celfio(n) ,  fati  as  fit  anceps 
remedium  experiri ,  quam  nullum  .  Illo  enim  loco  (cupus  antea  in  Commen¬ 
tariis  §.  743.  mentio  fa&a  fuit)  dicit ,  quandoque  morbum  defiderare  fanguinis 
miflionem  ,  licet  corpus  vix  pati  pofle  videatur  $  illam  tamen  tunc  tentandam 
voluit,  poftquam  prius  Medicus  oftenderit ,  quam  nulla  fipes  fine  fanguinis 
detrafiione  fit ;  fimulque  ,  quantus  in  hac  ipfia  metus  fit .  Deinde  addit:  idque 
quam  maxime  fieri  debet ,  ubi  nervi  refoluti  fiunt  ,  ubi  fubito  aliquis  obmu¬ 
tuit  ;  ubi  angina  fir  angui  at  ur  &c.  Unde  etiam  in  angina  curanda  (0)  juflit  , 
fanpuinem  mittendum ejfe  ;  et  fi  non  abundat  .  Reliqui  Veteres  Medici  omnes 
citam  ,  magnam ,  &  repetitam  venae  fe&ionem  commendarunt  in  periculofif- 
fimis  his  anginis  *,  uti  patet  apud  Hippocratem  (p)  ,  Galenum  (q)  ,  Are « 
taeum  ( r )  *  qui  &  ex  latiore  vulnere  ,  &  ad  animi  deliquium  ufque  ,  fa<5hm 
fanguinis  miflTion^m  laudavit ;  cavendum  tamen  animi  deliquium  voluit,  quia 
nonnullos  fic  periiffe  obfervaverat  .  Similia  fere  &  apnd  Trallianum  (fi)  ha¬ 
bentur  ,  nifi  quod  videatur  ob  animi  deliquii  metum  non  adeo  copiofa  ,  fed 
repetita  tamen  venae  fe&ione  ?  &  quidem  fatis  fubito  ,  ufus  fuifle . 

Cum 

(  k)  Aegineta  Lib.III.cap.37.  pa g.39  (  /  )  Aphor.;.  SeftJ.  Charter.TornJX, 

pag.  7.  (m)  Ibidem  Aphor.  6.  pag»  1 1.  (  n  )  Lib.II.  cap.io.  pag.  79. 

(  0  )  Lib.IV.  cap.6.  pag.ip^.  (  p  )  De  Morbis  Lib.IU.  cap.ic.  Charte  r.  Toni. 
.VII.  pag.^Stf.  De  Vit tu  in  Morbis  Acutis.  Charter,  Toni.  XI.  pag»i 

(  q  )  De  Curandi  ratione  per  venae  Tectionem  cap.i^.  Charter.Tom.X.  pag.44$. 

(  r  )  Lib.I.  de  Curatione  Morbor.  acut.  cap.y.pag.Sy. 

(f)  Lib.I V.  cap.D.pag.ii  1.  13Z. 
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C um  autem  in  his  anginis ,  uti  §.  807.  didam  eft ,  venae  Frontales  ,  jugu¬ 
lares  ,  raninae  ,  faepe  tumeant,  voluerunt  quidam  ,  ftatim  illas  pertunden¬ 
das  e  fle  ,  &  imprimis  raninas  ,  quia  (ic  omnium  fubitiilima  evacuatio  in  lo¬ 
cis  ,  partibus  adedis  vicinis ,  obtinetur  .  Damnaverunt  hoc  alii  magni  no¬ 
minis  Medici  ,  &  jam  videtur  apud  antiquos  circa  hanc  rem  diverfa  fuiile  fen- 
tentia  .  Hippocrates  (t)  julTit ,  dandam  effe  operam  ,  ut  quam  maxime  procul 
a  locis ,  in  quibus  dolores  fiunt ,  &  [anguis  colli  pj  [olet  ,feSiiones  infatuantur» 
Verum  cum  minus  congrua  in  eodem  capitulo  habeantur  de  venarum  origine 
&  diflributione  ,  &  mox  fubjungat  fequentia  :  Jic  enim  minime  magna  repen¬ 
te  mutatin  continget,  &  translata  confuetudine  efficiet ,  ut  ne  amplius  in  eun¬ 
dem  locum  colligatur  ;  non  fine  ratione  conci u ferunt  quidam  Medici  ,  hunc 
textum  non  adeo  favere  illi  opinioni ,  quae  in  locis  remotis  venam  fecandam 
jubet  in  curatione  anginae  ,  cum  repentina  potius  hic  mutatio ,  St  fubita  fubfi- 
dentia  partium  affedarum  requiratur  .  Praeterea  Cei  fi  alia  fententia  fuifle  vi¬ 
detur  ,  dum  de  venae  fedione  agit  (u)  ,  fic  enim  habet  :  Mitti  vero  is  ( f an¬ 
guis  )  debet  ,/?  totus  corporis  caufia  fit »  ex  brachio  :  fi  partis  alica  jus  ,  ex  ea 
ipfa  parte  ,  aut  cert *  quam  proxima  ,  quia  non  ubique  mitti  potefi  ,  fied  in 
temporibus  ,  in  brachiis  , juxta  talos  .  Neque  ignoro  9  quofdam  dicere  ?  quam 
lonpijjime  fanguinem  inde  *  ubi  laefit ,  mittendum  ejje  ;  jic  enim  averti,  mate - 
riae  curfum  5  at  illo  modo  in  id  ipfum  ,  quod  gravatur  ,  evocari  .  Sed  id 
ipfum falfium  eji .  Proximum  enim  locum  primo  exhaurit ;  ex  ulter  i  axibus 
autem  eatenns [anguis  [equitur  ,  quatenus  emittitur  :  ubi  is  fupprejfus  efi  9 
quia  non  trahitur  ,  ne  venit  quidem  . 

Cum  autem  hodie  ex  cognito  fangu  in  is  circuitu  novimus,  cordis  adi-one 
&  arteriarum  fanguinem  ex  arteriarum  finibus,  in  venas  propelli  ,  certum  eft 
vena  aperta  minui  r^fiftentiam  fanguini  artexiofo  in  has  venas  propellendo; 
adeoque,  manentibus  iifdem  cordis  &  arteriarum  viribus ,  fanguinem  moveri 
celerius  per  illas  arterias  ,  quae  in  venam  jam  apertam  fe  evacuant  Apertis 
ergo  venis  caninis  ,  augebitur  fanguinis  celeritas  per  arterias  his  venis  refpon- 
dentes  ;  quae  cum  externae  carotidis  rami  fint ,  hinc  &  videtur  augeri  debe¬ 
re  fanguinis  motum  per  truncum  carotidis  externae ,  adeoque  etiam,  utcunque 
per  omnes  ejus  ramos  ,  licet  maxime  per  illos ,  qui  in  venas  apertas,  evacuan¬ 
tur  .  Cum  ergo  in  periculofiffimls  illis  anginis  minimum  tumoris  Inflam¬ 
matorii  augmentum  faepe  fit  lethale  ;  hinc  forte  periculum  fubefi  ,  fi,  non 
prius  inftituta  larga  venae  Fedione  in  locis  remotioribus ,  raninae  venae  ftatim 
fecentur.  Damnavit  faltem  hanc  methodum  Tulpius  (x)  ,  teftaturque  Fe 
aliquoties  funeftos  inde  eventus  notaffe  .  Videtur  etiam  Galenus  (y  )  prae- 
mififle  venae  incubito  fedionem,  &  deinde  ambas  Fu b* lingua  venas  per- 
tudilFe  in  gravibus  faucium  &  afpsrae  arteriae  inflammationibus  ;  uti  etiam 
k  Hippocrates  (2)  &  Trallianus  (a)  .  Inter  recentiores  autem  fummae  au  do- 

rita- 

(t)  De  Oliium  Natura  cap.  Charter»  Tom.  IV.  pag.  3. 

(u)  Lih.  !I,  cap.  1  o.  pag.  So.  (  x  )  Obferv.Me-cHc.  Lib.  T.  cap.  ?  1.  pag.  96. 

(y)  De  Curandi  ratione  per  venae  fedtictiem  cap.  10.  Charter.T0nnX.pag.44S» 

v .2  )  De  Vi6lu  in  morbis  acutis  Chsrter»  Tonn  XI.  pag-  1 3  6* 

■(<*)  lib.  IV.  «p.  1.  pag. a 3 2* 
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riftatis  Sydenhamus  (  b  )  in  anginae  curatione  fanguinem  ex  brachio  copiofe 
detrahebat  primum  ,  mox  ex  ranula  utraque .  Cum  ergo  tot  Sc  tanti  nomi- 
nis  Medici  in  hac  re  conveniant  ,  videtur  tutifiimum  effe  raninas  venas  non 
aperire,  nili  larga  prius  fanguinis  miiTione  in  brachio  vel  in  pede  inftitu- 
ta.  Ipfe  Celfus  ,  qui  in  alia  opinione  fuit  ,  uti  di&um antea  ,  multum  tamen 
tribuit  ufui ,  neque  femper  ex  affe&a  parte  ,  vel  ipit  proxima  ,  fanguinem 
educendum  fatetur  ,  dicens  .  Videtur  tamen  ufus  ipfe  docuijje  ,  fi  caput  fra~ 
Bum  ( taBum  legerunt  alii  )  ejl,ex  brachio  potius  fanguinem  mittendum  efiet 
fi  quod  in  humero  vitium  eft  ,  ex  altero  brachio  (  c  )  • 

Adhibuit  &  cucurbitulas  cum  fcarilicatione  in  locis  vicinis  Hppocrates  , 
non  tantum  ut  extrorfum  duceret  morbi  materiam  ,  de  qua  re  quinto  hujus 
paragraphi  numero  dicetur j  verum  etiam  ut  fanguinem  evacuaret.  Jumt 
enirrT,  ut  o i  ad  primam  cervicis  vertebram  9<  &  capiti ,  prius  rafo  ,  &  ad  au¬ 
rem  ab  utraque  parte  applicarentur  cucurbitulae  ,  &  ut  poft  fcarincationem 
.  quam  longiflimo  tempore  adhaererent  his  locis  .  Notum  eft  ,  arteriofum 
fanguinem  fcarificatis  locis  exire  i  dum  cucurbitae  adtione  aeris  incumbentis 
preffto  tollitur  $  adeoque  potentiflimam  revullionem  fic  fieri  ab  interioribus 
locis  inflammatis .  Neque  his  contentus  fuit  Caelius  Aurelianus  (d) ,  verum  9 
fi  major  fuerit  tumor ,  ipfam  quoque  linguam  fcarificabat^at que  fauces  pa~ 
latum  tenui  &  longiore  phlebotomo .  'Etenim  locali  fanguinis  detraBione  tu - 
menti  a  relaxantur"  Atque  etiam  Celfus  (  e  )  f  oftpiam  per  venae  fedionem  , 
purgantia  ,  cucurbitulas  &c.  nihil  profecerat  in  anginae  curatione,  dixit :  Vf 
fimum  efi  ,  incidere  fatis  altis  plagis  fub  ipfis  maxillis  fupr a  collum  ,  <5*  in 
palato  circa  uvam  ,  vel  eas  venas  ,  quae  fub  lingua  funt  9  ut  per  ea  vulnera, 
rgsorbus  erumpat .  Quibus  [i  aeger  non  adjuvetur  ,  fcire  licet  a  morbo  viBnm 
ejfe.  Laudavit  autem  Aretaeus  (f)  &  artuum  ligaturas ,  de  quarum  efficacia 
in  minuenda  fanguinis  velocitate  di&um  fuit  ad  §,  691. 

2.  Quantam  efficaciam  habeat  valida  alvi  fubduelio  in  cura  inflammatio¬ 
nis  ,  quae  refolvendo  fit  ,  §.  396.  &  felientibus -demonftratum  fuit .  Mi¬ 
nuitur  enim  per  haec  liquidorum  vafa  diftendentium  copia  ,  folvitur  fanguis  9 
&  verfus  abdominalia  vifcera  revellitur  impetus  •  llnde  etiam  Hippocrates 
(vide  locum  citatum  ad  f  396.  4.)  in  cura  anginae  laudavit  ak;i  du<aid- 
nem  cum  fanguinis  miffione  ,  atque  idem  apud  reliquos  auctores  ,  praeceden¬ 
ti  numero  hujus  paragraphi  allegatos  ,  occurrit .  Semper  tamen  purgantibus 
praemittitur  venae  fectio  ,  &  repetita  quidem  eo  ufque  ,  donec  incipiant  le¬ 
vari  fymptomata  :  unde  etiam  Sydenhamus  (  g  )  ,  poftqnam  ex  brachio  8c  utra¬ 
que  ranula  fanguinem  jam  fubduxerat  ,  fequenti  mane  ,  nili  febris  &  dolor 
inter  deglutiendum  aliquantulum  remififfint  ,  nondum  audebat  dare  pur¬ 
gans  ,  fed  nova  venae  fecYione  inftituta  catharlin  differebat  in  diem  fequen- 
tem  .  libi  tamen  urget  morbus ,  &  magna  fanguinis  copia  fiabdu&a  fuit , 
videtur  &  purgans  ftatim  dandum  elfe  ,  quod  &  Trallianus  (  h  j  fe  cum  fe¬ 
lici  fucceflu  fecffie  monet ,  ubi  in  rob ullis  &  aetate  vigentibus  vehemens 

do- 


(V)  Sech  VI.  cap.  7.  pag.  fi  S. 

(<?)  Ce  1  f.  Lib.  II.  cap.  10.  pag.  81.  ( d )  Acutor.  Morb.  Lib.  ITI.  cap.*.  pag.  1  88. 
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dominaretur  aflfe&us .  Elaterlo  &  tithymali  fucco  recenti  Veteres  Medici  uft 
fuerunt  b  verum  acerrima  haec  cum  lint ,  &  calefacientia  ,  tutior  ufus  erit 
talium  ,  quae  abfque  au&o  motu  ,  valide  tamen  ,  evacuant  *  qualia  in  Materia 
Medica  ad  hunc  numerum  ,  uti  etiam  ad  numerum  fecundum' f.  396.  haben¬ 
tur  .  Ubi  autem  deglutitio  fimul  lic  impedita  eft  ,  ut  purgantia  ore  haurire 
nequeant  aegri ,  eadem  triplicata  vel  quadruplicata  doli  clyfmatis  forma  inje- 
&a  effedura  praedant . 

3.  Videantur  illa  ,  quae  ad  numerum  quintum  §.  $g6.  de  diaeta  inflamma¬ 
tione  laborantium  di&a  fuerunt .  His  addi  merentur  &  ilia  ,  quae  §.  602. 
de  vi&u  febricitantium  habentur.  Cum  autem  angina  inflammatoria ,  de 
cujus  curatione  hic  agitur ,  acutiflima  iit ,  &  ,  nifi  cito  refolvatur  ,  fubico 
necet ,  de  cibo  non  adeo  folliciti  fumus  ,  cum  facile  inediam  tolerent  aegri 
brevi  hoc  tempore  ,  &  folo  potu  fuflineri  poflint  b  imo  plerumque  ob  do¬ 
loris  acerbitatem  ,  anxietatem  intolerabilem  ,  &  febrim  acutam  comitem  , 
quaevis  oblata  refpuant .  Solum  ergo  la&is  ferum  ,  vel  lac  tripla  aquae  c<5~ 
pia  dilutum  ,  emulfa  ex  feminibus  farinofis  admodum  diluta  ,  hic  fufficient . 
Omnia  autem  haec  tepida  forne nd a  funt  ,  ne  a  frigido  potu  inflammatas 
partes  alluente  augeantur  omnia  mala.  Quamvis  enim  negari  non  podit  , 
incipientibus  inflammationibus  quandoque  aciu  frigida  profuiflfe  b  cum  ta¬ 
men  faepius  nocere  poflint ,  &  judus  metus  iit ,  ne  validam  hic  natam  in¬ 
flammationem  in  gangraenam  mutent ,  prudentia  jubet  ,  ut  his  abflineatur . 
Videantur  illa  ,  quae  de  hac  re  in  Commentariis  §.  390.  habentur  „  Libi  ve¬ 
ro  larynge  inflammata  deglutitio  ob  acerbiflimum  dolorem  impeditur ,  ea¬ 
dem  per  ciyfma  injici  poflfunt ,  ut  fudineatur  vita  ,  &  caveatur  nimia  ^corpo¬ 
ris  exdccatlo  b  de  qua  re  poftea  §.  8i|*  dicetur  . 

4,  Quantum  ufum  in  curandis  inflammationibus  praedet  nitrum  ,  antea 
in  hidoria  inflammationis  di&um  fuit :  unde  etiam  in  anginis  curandis  lau¬ 
datur  ab  omnibus  .  Sed  &  acida  diluta  tanta  copia  aquae  ,  ut  nimis  irritare 
nequeant  dolentes  fauces  ,  hic  commendantur :  neque  tantum  vegetabilia  aci¬ 
da  ,  fed  &  fofli lia  ,  ut  fpiritus  falis  marini,  &  prae  reliquis  fpiritus  fulphu- 
ris  per  campanam  di&us  in  officinis  .  Quamvis  enim  haec  acida  fanguinem 
coagulen^,  dnm  illi  permifcentur  ,  tamen  ufus  docuit ,  quod  multum  pro- 
fint  ,  fi  inflammatae  fauces  his  tangantur  b  atque  adeo  magis  ad  externam 
applicationem  laudantur  haec  remedia,  quam  ut  interne  exhibeantur  ad  re- 
folvendam  inflammationem  .  Sic  in  cura  Anginae  Sydenhamus  (i)  juflit  ,  ut 
pofl  validam  fanguinis  miflionem  ex  brachio  &  ranula  utraque  ,  partes  inflam - 
•matae  tau  verentur  meile  rofaceo  ,  fpiritu  fulphuris  ad  fummnm  acorem  per¬ 
mixto.  Hoc  fa&o  dein  blandum  refrigerans  gargarifma  ore  continendum 
juflit  .  Nullam  autem  mentionem  facit  de  interno  fpiritus  fulphuris  ufir. 

Facile  aut«m  patet ,  tale  remedium  ex  rofis  rubris  ,  addringente  vi  mani- 
Lda  praedicis  ,  &  acido  fulphuris  paratum  ,  conflr  ingere  partes  ,  quibus  ap¬ 
plicatur  ,  adeoque  impedire  poffe  nimiam  ear undem  expanfionem y  fimulque 
efficere  ,  ut  in  ipfo  inflammationis  natae  principio  repellantur  in  majores 
truncos  moleculae  immeabiles  ,  quae  minores  ramos  obftruunt .  Refrigeran¬ 
tium  autem  ,  repellentium  ,  ■&  adflringentium  ufum  externum  in  curanda  in- 

flam- 

(0  Seft.  Vl.cap.  f.pag.  jy*. 


?.  Sog.  ANGINA  INFLAMMATORIA. 

flammatione  locum  habere  pofle  quandoque  ,  dum  per  haec  impetus  in  ipfo 
loco  fedatur  ,  probatum  fuit  in  Commentariis  §.  396.  6.  Praeterea  ma¬ 
gnum  nomen  in  his  malis  curandis  obtinuerunt  acida  foflllia  ,  quia  inflam- 
mationem  natam  a  fluxu  materiae  fcorbuticae  ad  partes ,  quae  cito  in  pix** 
tridiflimam  gangraenam  abit  (  vide  §.  423.  /3.  &  §,  432. ) ,  tam  feliciter  cu¬ 
rant  .  Simul  tamen  apparet  ,  externa  talia  acria  remedia  ufum  habere  non 
pofle  in  illis  anginis  inflammatoriis  ,  de  quibus  curandis  hic  loci  proprie 
agitur  ,  cum  vel  ia  £pfa  larynge  vel  pulmonali  fiflula  fedem  habeant  ;  quae 
loca  impune  fimilibus  tangi  nequeant  :  huc  tamen  referuntur  ,  quia  hac 
paragrapho  generalis  cura  anginarum  inflammatoriarum  traditur  ,  ad  cujus 
normam  dein  &  reliquarum  curatio  dirigitur  ,  uti  fequentibus  paragraphis 
patebit .  Proprie  autem  haec  adhibentur  ,  dum  lingua  ,  fauces  ,  palatum  9 
tonfiliae  ,  &c.  affe&a  funt,  atque  frequenter  leviores  harum  partium  in¬ 
flammationes  ,  abfque  venae  fe&ione  etiam  8c  purgantibus  ,  his  folis  cu^ 
rantur . 

Apud  Veteres  Medicos  autem  fimiiia  etiam  remedia  laudata  fuerunt  ,  ad- 
Aringenda  ,  &  quandoque  fatis  acria  .  Ita  Hippocrates  (  4.) »  dum  linguae 
pars  po/krior  9  &*  clmfirum  fub  gutture  inflammata  anginam  fecerant ,  lin¬ 
guam  ,  qua  tumet ,  illiniri  juflit ,  mentha  viridi  ,  apio  ,  origano  rhoe  ru¬ 
bro  ,  nitro,  cum  melis  fabaciis  .  Uvulam  inflammatam  aeris  flore  ficco  li¬ 
nivit  ( l) .  Dum  tonfiliae  inflammatione  intumefcunt ,  reprimentibus  medi¬ 
camentis  gargarizandum  juflit  Cei  fas  (m)%  atque  illas  illiniri  medicamento  ex 
fucco  malorum  punicorum  dulcium  cum  alumine  fciflili  &c.  parato  .  Uvam 
vero  inflammatam  omphacio  ,  vel  galla  ,  vel  alumine  fciflili  cum  meile  ad- 
miflo  illiniri  juflit *  imo  &  medicamento  ex  his  &  atramento  futorio  ,  mi- 
fy  &c. ,  cum  vino  rubro  au  Aero  tritis  compofito  ufus  fuit  (  n  )  „  Similia 
his  &  apud  Aretaeum  habentur  (  0  ) ,  uti  &  apud  Trallianum  ( p  )  . 

Inde  forte  intelligitur  origo  illius  methodi ,  qua  omnes  promifcue  angi¬ 
nas  tentare  folet  vulgus ,  uvulam  relaxatam  morbi  caufam  unicam  Aatuens  , 
illamque  alumine  ,  vitrioio  ,  pipere  &c.  tangens  ,  ut  contrahatur  .  In  Zee- 
landia  famofi  dicuntur  anginarum  cura  rufiici  quidam  ,  quibus  inde  nomen 
(  heelboeren  )  impofitum  efl  ,  qui  pulvifculo  ex  vitrioio  albo  ,  fale  ammonia- 
co  ,  alumine  crudo  fauces  inflammatas  tangunt  9  &  quidem  repetitis  vicibus 
quandoque  cum  infigni.  levamine ,  Ex  di&is  autem  patet ,  locum  haec  ha¬ 
bere  polfe  morbo  incipiente  imprimis  ,  tantumque  in  illa  anginae  inflamma¬ 
toriae  fpecie  ,  de  cujus  curatione  §.  81 1.  dicetur . 

5.  Vapore  humido  ,  molli  &c.  Quantum  ufum  talis  vapor  habeat 
ut  materia  obAruens  attenuetur  &  diluatur,  pluribus  di&um  fuit  in  Com¬ 
mentariis  §.  398.  3.  Imprimis  autem  laudatur  hoc  remedium  in  his  angi¬ 
nae  fpsciebus  ,  quia  vapor  attradus  dire&e  loca  inflammata  alluit .  Hippo¬ 
crates  ( <7  )  in  peflima  anginae  fpecie  curanda  jam  laudavit  hanc  methodum 
Tom.IV.  K  k  cjum  9 

(  k  )  De  Morbis  Lib.  IT.  cap.  IX.  Charter.  Tom.  VI F.  pag.  e£r.  (  /  )  ibld. 

cap.  i o.  pag.  <;6i .  ym)  Lib.  VI.  cap.  1  o.  pag.  3  S  $ .  (  n  )  Ibici,  cap.  1 6 . 
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pag.  ytfo. 


2SS  ANGINA  INFLAMMATORIA»  §.  S09. 

dum  ex  aceto  ,  nitro  ,  origano  ,  nafturtii  femine  ,  cum  aequali  copia  aquae 
&  aceti  infufis  ,  &  in  ollulam  operculo  claufam  demiflis ,  per  arundinem  ca¬ 
vam  ore  aperto  afcendentem  vaporem  trahi  juflit $  cavendo ,  ne  fauces  com¬ 
burantur.  Ut  hoc  caveretur,  voluit  Actius  (  r  )  ,  nt  ovum  parvum  vacuum, 
utrimque  perforatum,  ore  continerent  aegri ,  perque  illud  ovum  arundo  tranf- 
initteretur  ,  fic  nempe  ut  vapor  per  arundinem  afcendens ,  ovi  cavo  prius 
receptus,  non  adeo  dire&e  in  fauces  traheretur.  Cum  vero  ab  aceti  calidi 
&  aromatum  halitu  moiefta  &  dolentiffima  in  hoc  cafu  tuflis  excitari  pollet , 
videntur  molliflima  potius  convenire:  cum  autem  aceti  vapor  fummum  re- 
folvens  fit ,  &  illud  addi  poffet ,  fed  minori  copia  ne  nimis  irritaret  .  Emol¬ 
lientium  herbarum  deco&a  vel  infula  ad  hunc  fcopum  laudari  folent  >  verum 
illarum  efficacia  in  volatili  parte  non  haeret ,  neque  forma  vaporis  adfcen- 
dere  potefl ,  unde  potiffima  hujus  remedii  virtus  ab  aquae  &  aceti  halitu 
pendet  j  herbae  autem  tales  addi  poliunt ,  ne  contemnatur  remedii  in  tam 
gravi  morbo  fimplicitas.  Flores  autem  fambuci  imprimis  hic  profunt ,  quia 
refrigerantem  halitum  ,  in  eryfipelate  &  phlegmone  curandis  adeo  ufitatum  , 
fpargunt  ,  fatis  volatilem  ,  unde  &  aquae  ftiliatitiae  ex  his  ,  aut  rofarum  vel 
tiliae  floribus  ,  huic  ufui  infervire  pollent ,  addita  modica  aceti  quantitate  , 
qualis  formula  in  Materia  Medica  ad  hunc  numerum  habetur  . 

Fomenta  autem  externe  applicata  ex  fimiiibus  profunt :  unde  &  Hippocrates 
in  loco  modo  citato  juflit ,  ut  fpongiae  aqua  calida  plenae  genis  &  maxillis 
apponerentur  .  '  c 

Praeter  illa  fummi  ufus  fnnt  in  hoc  morbo  omnia  ,  quae  pedori  &  collo 
applicata ,  five  irritando  acribus  ftimulis  ,  five  minuendo  atmofphaerae  pref- 
fionem  ,  impetum  &  copiam  humorum  verfus  exteriora  derivant  .  Quanti 
ufus  fit  in  cura  inflammationis  verfus  alias  partes  fada  revulfio  $  demonftra- 
tum  fuit  in  Commentariis  §.  39 6.  4.  *  fimulque  ibi  indicata  fuerunt  prae¬ 
cipua  remedia ,  quibus  haec  revulfio  tentari  pollet.  Verum  non  tantum  hac 
fpe  in  angina  curanda  adhibentur  haec  remedia  ,  ut  a  partibus  affe&is  deri¬ 
vetur  imoetus  &  copia  humorum  ,  dum  interim  priftinam  fedem  occupat 
morbi  caufa  materialis  }  fed  etiam  docuerunt  obfervata  ,  per  eadem  remedia 
quandoque  impetrari  pofle  ,  ut  materialis  caufa  morbi  locum  mutet  ,  &  in 
alias  tranfeat  partes.  Vidimus  antea  Phrenitidem  fymptomaticam 

fieri ,  dum  inflammatio  ,  alias  partes  corporis  prius  oblidens  ,  locum  mutat, 

periculofa  metaftafi  ad  cerebrum  defertur  .  Iu  angina  autem  inflamma¬ 
toria  fimilis  metaftafis  materiae  morbofae  obfervatur ,  &  quidem  fatis  fre¬ 
quenter  $  uti  Veterum  Medicorum  obfervatis,  &  quotidianis  praxim  medicam 
exercentium  experimentis  ,  conflat.  Forte  non  fine  ratione  liceret  aflerere  9 
nullum  fere  morbum  acutum  inflammatorium  magis  volubilem  effie  .  Fa¬ 
miliare  efl  in  praxi  videre  ,  quod  unius  lateris  tonfillam  occupans  inflam¬ 
matio  minuatur  fubito  ,  &  alterius  lateris  tonfillam  afficiat  •  Neque  hoc 
tantum  ,  fed  &  ad  alia  ,  &  faepe  etiam  fatis  diflita  ,  corporis  loca  tendit.  In 
fplenem  dolorem  proceflilfe,  levatis  faucibus  legitur  (/)  .  I11  Volemarchi 

yxorc  ,  quae  angina  laborabat  cum  multa  febre  ,  fe£la  vena  faucium  ,  fufrq- 

catio 

(r)  Tctrabibl.  a.  Sermon.  4.  cap.  47.  psg»4$^.  (/)  Hippocrat.Epickm* 

i.  Charter.Tom.  IX  pag.  144. 
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catio  ceffavit  quidem,  febris  perfevertvit,  &  ad  quintum  diem  fmiftruro 
oenu  tumor  &  dolor  occupavit  9  iimulque  circa  cordis  regionem  aliquid  coa¬ 
cervari  leniit  aegra  ,  &  ftrepitus  in  pexiore  audiebatur  (r)  .  Aliae  angino- 
fae  mulieri  dextra  manus  &  crus  doluitj  luifbcatio  veio  tertio  die  remiht  (f 
Phrenitidem  mortiferam  ex  angina  fieri  per  malam  metaftalin  §.  774*  ViC^*" 
mus  .  In  vegeta  &  fana  puella  ,  inflammatoria  pelli m a  angina  correpta ,  ob* 
fervavi  tertio  die  morbi  deglutitionem  ,  quae  ob  immanem  dolorem  penitus 
impedita  fuerat  ,  fubito  liberrimam  redditam  fuiflTe  5  led  intolerabilis  dolor 
utrum  que  hypochondrium,  imprimis  vero  dextrum,  occupaverat  »  und^ 
non  tantum  refpiratio  impediebatur  ,  verum  etiam  a  leviilimo  coi poi  e  mo¬ 
tu  in  ledo  convellebatur  fere  prae  doloris  acerbitate  ,  manhtque  ille  do.or 
in  hypochondriis  ad  mortem  ufque  »  quae  quinta  die  morbi  contigit .  ^  ia 
quinquagenaria  muliere  ,  limiii morbo  laborante,  quinta  die  dolor  taucuim 
evanuit  j  fed  ilico  fuccellit  in  liniftro  capitis  latere  dolor  cum  molefti  ar¬ 
doris  fenfu  ,  qui  deinde  fexta  die  per  totum  caput  dilpeigebatur  ,  ita  ut  erecta 
federe  in  ledo  debuerit  mifera  haec  aegra  ,  cum  pulvinaris  ,  cui  incumbebat, 
preflion em  ferre  non  poiTet  j  periit  die  leptima  .  Per  totum  corpus  maculas 
rubras  difperfas  vidi  cum  levamine  anginae  quidem  9  fed  exitu,  tamen  ancipi- 
ti  $  quidam  enim  lic  affedi  evaferunt  »  perierunt  alii  • 

Omnium  autem  frequentiffime  in  his  anginae  fpeciebus  pblervatur  illa  me-» 
taflalis  ,  perquam  morbus  in  pulmonem  vertitur  9  uti  optime  notavit  Hippo¬ 
crates  oj,  dicens :  At  fi,  faucibus  <*r  tumoribus  f edat  is,  in  pulmonem  mor¬ 
bus  verfus  fuerit  ,  confejiim  febris  &  lateris  dolor  infuper  corripit  ;  ,  ubi 

hoc  contigerit ,  plerumque  moritur  .  Quod  fi  dies  quinque  effugerit ,  puru* 
lentus  evadit  ,  nifi  ipfum  tujfis  ilico  corripuerit  .  Si  vero  corripuerit ,  ex* 
creato  OP*  repurgato  Jputo  convalefici t •  Huc  vtiam  fpedat  &  f-queos  Aphorif- 
mus  (u)  ,  Qui  anginam  effugiunt  ,  illis  in  pulmonem  vertitur  ,  intra  fep - 
tem  dies  intereunt ;  fi  vero  hos  effugerint  9  fuppurati  jiunt ;  jfi  nempe  per 
fputa  non  educatur  translata  in  pedus  morbi  materies  j  uti  alio  in  loco  ean¬ 
dem  prognolin  tradens  Hippocrates  monuit  (x).  Inde  etiam  intelligitur  , 
quare  alibi  (y)  dixerit:  In  anginis  9  qui  non  brevi  concoBa  exfpuunt  9  per* 
niciofe  habent  .  Veriflima  e  (Te  haec  axiomata  practica  vidi  faepius  ,  dum  - 
fubito  evanefeente  dolore  faucium  liertor  in  pedto  re  oriebatur  ,  comitante 
quandoque  dolore  pundorio  lateris  refpirationem  impediente  ,  quandoque  non* 
Plurimi  perierunt  exiliis  ,  quos  tradavi  ,  tertio,  quarto,  vel  quinto  die, 
licet  adhibitis  fubito  efficaciffimis  remediis ,  pauci  admodum  evaferunt: ,  & 
non  nili  cum  multa  moledia  . 

Quamvis  ergo  in  angina  inflammatoria  ,  quae  pulmonalem  fiflulam  vel 
laryngem  oblidet ,  omnis  metaftaiis  bona  videri  pollet,  cum  nullus  fere  lo¬ 
cus  periculoiius  occupari  inflammatione  pollet ,  ob  imminentis  nempe  flran- 
gulationis  metum ;  tamen  ex  didis  patet ,  plurimas  tales  metaflafes  fatalem 

^  ^  z  potius 


(  t  )  Ibid.  Epidem.  text.  57.  pag.  34 6,  Epidem.  7.  textu  22.  pag.  ^66. 
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N.{6 7.  Gharter.  Tom.  VIII.  pag.  $72.  (  a  )  Ibid.  3  71. 
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poc  ais  removere  morbi  terminum  utcunque  ,  quam  felicem  promittere  even¬ 
tum  .  Minus  hoc  miramur  ,  dum  in  pulmonem  vel  cerebrum  vertitur  mor¬ 
bus  ,  fed  ad  didita  etiam  loca  radam  metaftafin  periculofam  tamen  toties 
ede  non  tam  facile  quis  crederet ,  nili  fideliffimae  obfervationes  illud  evin¬ 
cerent  ,  quae  antea  recenfitae  fuerunt  .  Omnia  haec  monuit  in  Coacis  Prae** 
notionibus  Hippocrates  (b)  ,  dum  &  anginofos  in  lingua  tumores  ,  abfque  li¬ 
gnis  di  i  parentes  ,  &  ad  caput  tranfeuntes  dolores  ,  vel  ad  pe&us  ,  hy¬ 

pochondria  ,  crura  ,  damnavit  . 

Haec  autem  fuit  Veterum  Medicorum  Capientia,  ut  follicita  obfervatione 
inquirerent ,  quaenam  mutationes  morborum  falutares  edent ,  quaenam  vero 
perniciofae  .  Priores  omni  modo  tentabant  promovere  *  pofteriores  autem 
vitabant  ,  Sr.  praecavebant ,  quantum  per  artem  cognitam  licebat  .  Obfer- 
vaverat  Hippocrates  (c)  ,  funeftiflimas  ede  anginas  ,  quae  nec  in  faucibus  nec 
in  cervice  quidquam  confpicuum  exhiberent  *  illas  vero  ,  quae  in  faucibus 
tumores  &  rubores  excitabant ,  ede  quidem  admodum  exitiales  ,  fed  priori¬ 
bus  tamen  diuturniores  }  omnium  minime  funedas  ede  anginas  ,  quas  in 
cervice  rubor  comitabatur  *  &  maxime  evadere  aegros ,  fi  &  cervix  &  pe- 
dus  ruborem  haberent  7  neque  intro  recurreret  eryfipdas  j  &  praecipuam 
felicis  horum  morborum  exitus  fpem  in  eo  poni ,  ut  tumor  &  rubor  quam 
maxime  foras  verterentur  }  e  contra  vero  Iethale  ede,  fi  natum  in  collo  vel 
pectore  eryfipslas  in  tr  over  teretur  j  quod  nofcebatur  ,  fi  difparente  rubore 
pedtus  gravaretur  &  difficilius  fpiraret  aeger  .  Ideo  in  cura  hujus  morbi  cu¬ 
curbitas  cervici  applicuit  &  collo  5  fpongiis  aqua  calida  plenis  fovit  haec  lo¬ 
ca  (d)  ,  vel  &  cerato  texit  (e) ,  ut  huc  verfus  eliceret  morbi  materiam.  Are- 
taeus  (  f)  autem  &  fequentia  habet  maxime  notanda :  Bonum  quoque  eft ,  fi  in 
pedore  magnus  tumor  oriatur  aut  in/igne  eryfipelas .  Egregius  vero  medicus s 
aut  cucurbitula  in  pedus  malum  detrahit ,  aut  fi  napi  oftjibus  pedoris  aut  par¬ 
tibus  juxta  maxillas  imponens  ,  extrinfiecus  ulcerat  &•  difflationem  molitur 
Quibufidam  fiane  brevi  tempore  vitium  his  auxiliis  exterius  tradum  fuit . 
Similia  &  Celfius  (g)  laudat,  dicens  :  Cucurbitula  quoque  rede  fiub  mento  ,  & 
circa  fauces  admovetur  ;  ut  id  ,  quod  Jlrangulat ,  evocet .  Opus  ejl  deinde  fo¬ 
mentis  humidis  ,  nam  ficca  fpiritum  elidunt .  Ergo  admovere  fpongias  opor¬ 
tet  :  quae  melius  in  calidum  oleum  ,  quam  in  calidam  aquam  fubinde  di¬ 
mittuntur  .  Ejficacijfimumque  efr  hic  quoque  ,  falem  calidis  cum  faccel lis 
fuperponere.  Alibi  autem  (  h  )  de  fomentis  calidis  agens  defcribit  modum,  quo 
ex  fale  fomentum  parari  volebat  *  ficca  enim  fomenta  in  hoc  cafu  damnavit  . 
Sacco  nempe  lineo  excipiebat  faltem  ,  deinde  in  aquam  bene  calidam  dimit¬ 
tebat  ,  tu  neque  fovendo  loco  applicabat  *  vel  ferramenta  duo  ignita  alter- 
natim  demittebat  in  ficcurn  falem  ,  dein  aqua  leviter  adfpergebat  ,  ficque  ef¬ 
ficiebat  ?  ut  exiret  falfus  &  calidus  fuccus ,  hac  fpe  ,  ut  digereret  id ,  quod 


{b  )  N.  370.  372.  373.  374.  377.  Charter.  Toro.  VITT.  pag.  $71.  S73« 
v  c  )  In  Prognofticis  Charter.  Tom.  VII.  pag.  6 73.  &c»  Coae.  Praenot.  N.36^364. 
3^9.  366,  pag.Syz.  (  d)  De  Morbis  Lib.  II.  cap.  7.  Charter.  Tom.  VII. 

pag.  $60.  $6 1.  (  e  )  De  yf^u  in  morbis  acutis  Charter.  Tom.  XI.  pag,  1 36» 

(/)  De  Caufis  &  fignis  morbor.  acutor»  Lib.  I.  cap.  7.  pag.  6» 

( £  '  Lib.  IV,  cap,  4,  pag,  19$.  (  jb  )  Lib.  II.  cap.  17.  pag.  pf. 
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vel  praecordia  onerat  ,  ve!  fauces  flrangulat ,  vel  in  aliquo  membro  nocet  (i). 
Si  cataplalmati.  ex  emollientibus  herbis  parato  mifceantur  finapi.  contrita  fe¬ 
mina  ,  raphani  rufticani.  radix  recenter  in  fcobem  rafa  ,  ranunculi  pratenfis 
contrita  folia  ,  vel  limilia  ,  habetur  optimum  ad  hanc  indicationem  reme¬ 
dium  j  quod  fovendo  &  laxando  externas  colli  &  peftoris  partes  ,  fimulque 
irritando  eafdem  acribus  ftimulis  ,  efficit ,  ut  fortunata  in  his  morbis  meta^ 
ftafis  verfus  exteriora  fiat . 

§.§io.  \  T  fpecies  (803.) ,  raro  tam  periculofa  ac  (801.  8oa.)  , 

ijL  eadem  remedia  (809.)  ,  fed  leviora  ,  petit.  Hic  au¬ 
tem  imprimis  cataplafmata  anodyna  ,  laxantia  ,  emollientia  exter» 
na  necdlaria  , 

Quando  §.803.  de  hac  fpecie  anginae  inflammatoriae  agebatur,  notatum 
fuit ,  illam  quidem  non  tam  periculofam  eflfe  ,  ac  aliae  ,  quae  laryngem  vel 
pulmonalem  fifiulam  obfident  ,  cum  fola  hic  deglutitio  laefa  iit  ,  refpira- 
tione  fatis  libera  manente  .  Intertm  tamen  tunc  monitum  fuit  ,  non  carere 
periculo  &  hanc  anginam,  quia  adeo  prona  obfervatur  in  malam  metafta- 
fin  ,  qua  morbus  in  pulmonem  vertitur  j  unde  patet  ,  non  perfundlorie 
traclandum  e  (Te  hunc  morbum  .  Eadem  autem  hic  remedia  requiri  ad  re- 
folvendam  inflammotionem  ,  fatis  patet.  Cum  autem  non  adeo  anceps  immi¬ 
neat  fubitae  ftrangulationis  periculum,  ac  in  praecedentibus  anginis  ,  non 
tam  validae  nec  tam  fubitae  evacuationes  per  venae  fedHonem  &  purgantia 
requiruntur  .  Vicius  tamen  tenuis  &  lenifiimus  ,  &  limilis  potus  ,  requiritur* 
nti  &  nitrofa  atque  fubacida  illa  medicamenta  ,  quae  antea  laudata  fuerunt  „ 
Cum  autem  tam  facile  metaftafin  faciat  hic  morbus ,  proderunt  cataplafma¬ 
ta  emollientifiima  toti  collo  &  cervici  obvoluta,  ut  huc  verfus  alliciatur  mor¬ 
bi  materies  ,  ficque  impediatur  ejus  in  pulmonem  tranfitus  :  unde  etiam  de 
his  cataplafmatibus  poflTunt  admifeeri  talia  ,  quae  irritant  loca  ,  quibus  ap¬ 
plicantur  .  Simul  etiam  haec  emollientia  ad  refolvendam  inflammationem 
multum  boni  praeflant ,  uti  in  cura  inflammationis  §.398.  3.  dictum  fuit. 
Formula  talis  cataplafmatis  in  Materia  Medica  ad  hunc  numerum  habe¬ 
tur  . 

§•  Sii,  T\llm  denique  angina  (  804.80f.806. )  adhuc  inflamma- 
JL/  toria  ,  infeftat ;  tum  eadem  remedia  (809.  810.)  re¬ 
quiruntur  unita ,  fed  addendae  perpetuae  humedationes  oris  & 
faucium,  per  leniffima  attenuantia  nitrofa,  diluentia  aquo/a ca¬ 
lida  ,  laxantia  pinguia  ,  quae  ore  quieto  contineri ,  leniter  garga- 
rifando  applicari ,  fiflula  injici  pofTunt :  requiritur  continua  ope¬ 
ra  ,  ne  are/cant  partes . 

libi 


(i)  Ibid. p ag.  $6* 
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Ubi  autem  foja  pharynx  ,  vel  tonfillae  ,  uvula  ,  velum  pendulum  Bcc.  in¬ 
flammantur  ,  fub  confpedum  cadunt  partes  affedae  ,  minufque  periculofae 
folent  efle  tales  anginae  ,  uti  antea  didum  fuit  .  Eadem  quidem  curatio  requi¬ 
ritur  ,  ac  in  praecedentibus  ,  fed  Bc  pariter  leviora  tantum  remedia  poftulat  , 
cum  minus  difcrimen  adiit  .  Venae  fedione  praemiflfa  ,  purgans  antinhlo- 
giflicum  datur  ;  atque  haec  repetuntur  vel  non  ,  prout  morbi  audii  vel  minu¬ 
ti  conditio  poftulat .  Verum  in  prioribus  anginae  fpeciebus  humedantia  re¬ 
media  dlrede  ad  partes  afflas  venire  non  poterant  fere  ,  nili  vaporis  forma 
tantum  *  adeoque  pinguium  Bc  emollientium  Bc  refolventium  efficacia  in  his 
nulla  fere  erat :  in  hoc  autem  cafu  partibus  affedls  fatis  commode  haec  appli¬ 
cari  poliunt .  Decoda  ergo  ex  althaea  ,  malva  ,  lini  feminibus  ,  Bc  fimili- 
bus  emollientibus  parata ,  additis  nitro  ,  aceto  7  fale  polychrefto  &c.  tali 
quantitate  ,  ut  non  nimis  irritent  fno  Aimulo  partes  inflammatas  $  uti  dum 
v.  g.  in  lingulis  libris  decodi  talis  drachma  una  nitri  folvitur  :  infufa  Horum 
fambuci ,  rhoeados  ,  meliloti  &c.  ,  addito  meile  vel  fyrupo  althaeae  Fernelij, 
pulcherrimi  hic  ufus  funt .  Omnia  haec  autem  calida  debent  efife  ,  cum  frigi-» 
da  adu  ,  confringendo  vafa  ,  tantopere  hic  noceant  >  fufficitque  ,  ut  ore 
contineantur  quieto  ,  vel  levi  tantum  faucium  motu  gargarifando  applicen¬ 
tur  .  Crudele  enim  eft  Bc  noxium  quam  maxime  ,  dum  chirurgi  cogunt  mi- 
feros  aegros  ,  ut  fortiter  gargarifent  perpetuo  >  fie  enim  ruditer  agitantur  par¬ 
tes  inflammatae  ,  unde  potius  gangraena  ,  quam  blanda  refolutio  exfpedand* 
foret .  Ideo  etiam  monuit  Sydenhamus  ( 4)  ,  gargarifma  molliflimum  ex  al¬ 
buminibus  ovorum  ,  aquis  ftillatitiis  plantaginis  *  rofarum  »  &  fpermatis  ra¬ 
narum  ,  Bc  faccharo  paratum  ,  non  vulgari  modo  ufnrpandum  eflfe  (  fortiter 
nempe  gargarifando  )  ,  fed  abfque  ulla  agitatione  ore  continendum  efle  ,  do¬ 
nec  incalefcat  •>  deinde  exfpuendum  ,  &  repetendum  fubinde  .  Videtur  au¬ 
tem  parvam  quantitatem  fimui  hujus  remedii  dediffe  non  caiefadi  ,  ut  mole- 
ftum  in  faucibus  ardorem  temperaret :  neque  hoc  adeo  noceret ,  cum  tepefcat 
liquidi  parca  copia  fatim  ,  dum  ore  continetur  .  Tutior  tamen  firftilium 
ufus  videtur  ,  fi  leviter  faltem  tepefada  adhibeantur  ,  imprimis  hyemali  tem- 
peflate  .  Ubi  autem  adeo  intumuerunt  partes  ,  tantumque  Bc  tam  conti¬ 
nuum  eft  tenacis  pituitae  ftillicidium  (  vide  ^  §.  805« )  ?  ut  ore  claufo  haec 
continere  nequeant  aegri  ,  per  fiphonem  continuo  haec  injici  debent ,  ut  ca¬ 
veatur  partium  inflammatarum  exficcatio  Bc  ariditas  ,  Bc  ,  quantum  fieri  pof- 
fit ,  omnia  maneant  perfpirabilia  .  Probatum  enim  fuit  alia  occafione  in 
Commentariis  §.  422.  5.  ,  prohibitam  perfpirationem  facere  ,  ut  phlegmone  in 
gangraenam  mutetur  .  "Vidit  Celeberrimus  Boerh navius  in  homine  ,  cui  ton¬ 
fillae  &  uvula  inflammatae  adeo  tumebant ,  ut  jamjarn  fuffocandus  videretur  , 
affidua  inje&ione  per  fiflulam  decodi  emollientiffimi  nodes  dkfque  fadum 
fuiffe,  ut  morbum  tolerare  potuerit  aeger,  donec  rupto  abfceffu  ex  ipfis 
orci  faucibus  evaderet  .  Cataplafmata  ex  emollientiffimis  parata  collo  appli¬ 
cantur  ,  quia  laxatis  his  partibus  extrorfum  tumere  poliunt  inflammatae 
tonfillae  ,  ficque  minuitur  faucium  anguflia  .  Formulae  talis  cataplafmatis  ? 
uti  Bc.  gargarifmi  9  in  Materia  Medica  9  ad  hunc  Bc  ad  praecedentem  numerum 
habentur . 

Ve- 


(fc)  Se&.VI.  cap.74 
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Yer«m  omnia  haec  artis  molimina  tunc  tantum  adhibentur ,  quando  vali- 
da  inflammatio  has  partes  occupat  ,  &  imprimis ,  fi  fatis  intenfa  fimul  febris 
adfit  .  Quandoque  enim  contingit ,  levem  catarrhofam  inflammationem  has 
partes  ^  cbfidere  abfque  inulto  tumore  ,  &  levi  tantum  afperitatis  fenfu  :  tunc 
folis  diluentibus  nitrofis  cum  emollientibus  datis  curari  facile  foiet ,  abfque 
fanguinis  etiam  miffione  vel  purgantibus  . 

Efl  &  anginae  fpecies  palatum  ,  uvulam ,  tonfillas  occupans ,  quam  fre¬ 
quenter  obfervavi ,  quae  facile  curari  plerumque  foiet  9  licet  fatis  acriter  fae- 
pe  doleant  partes  .  Imprimis  in  fcorbuto  laborantibus  obfervatur  ,  quando¬ 
que  etiam  epidemicorum  more  plurimos  homines  occupat ,  verno  praecipua 
tempore  ,  humidoque  &  calido  aere  .  Levis  febris  praecedit ,  fed  poli  ali¬ 
quot  horas  evanida  $  tuncque  dolent  fauces  hoc  illove  loco  ,  &  illas  infpi- 
cienti  apparet  macula  alba  ,  cujus  contigui  limites  rubent  admodum  &  pefli- 
me  dolent  j  caeterum  non  adeo  intumefcunt  partes  affe&ae  .  Si  negligatur 
hoc  malum  ,  proferpunt  hae  maculae  ,  halitus  putridus  ore  exit ,  &  erodun¬ 
tur  tatis  faepe  profunde  partes  affectae  •  Spiritus  fulphuris  per  campanam 
multa  dilutus  aqua  ,  addito  rob  fambuci  &  nitro  ,  curat  feliciflime  tales 
anginas  ,  fi  faepius  de  die  ore  continetur.  Si  jam  putridum  halitum  exfpi- 
rent  aegri  ,  &  profundius  erodi  inceperint  partes  ,  fpiritus  falis  marini  gut¬ 
tae  triginta  vel  quadraginta  ,  unciae  uni  mellis  rofarum  miftae  ,  dant  re¬ 
medium  ,  quod  illinitum  ilico  fiftit  ferpens  malum  :  prodefl  tunc  fi  femper- 
vivi  majoris  fuccns  cum  meile  vel  fyrupo  althaeae  miflus  ore  contineatur  5 
poflquam  fpiritus  falis  marini  applicatus  fuerit ,  fic  enim  dolor  lenitur  pul¬ 
cherrime  .  Augetur  jam  vel  minuitur  fpiritus  falis  marini  quantitas  pro’ va¬ 
no  natae  putredinis  gradu  ,  uti  alia  occafione  di&um  futc  §.  432.  Apud  Are- 
taeum  (l) ,  ubi  de  tonfiliarum  ulceribus  agit,  talis  morbus  defcribitur  .  Quae¬ 
dam  enim  ex  his  ulceribus  mitia  dixit  &  innocua  ,  alia  vero  pefiifera  erant 
lata  ,  cava  , pinguia ,  quodam^humore  albo  concreto  $  aut  livido  9  aut  nigro 
f or  dentia  .  Id  genus  ulcera  nuncupantur .  Quod  fi  concreta  illa  for • 

des  altius  deficendat  ,  afie&us  ille  efichara  &  efl  ,  d*  vocatur  .  In  ambitu  vero 
ef charae  valida  rubedo  fit ,  &  inflammatio  venarum  dolor ,  quemadmodum 
in  carbunculo  .  Pergit  deinde  enumerare  teterrima  mala  ,  quae  haec  ulcera  fe- 
quifolent,  quando  proferpunt ,  quae  ad  amuffim  talia  funt ,  qualia  in  Com¬ 
mentariis  §.  432.  dicla  fuerunt .  Ad  curationem  autem  horum  ulcerum  (m) 
commendat  talia  medicamenta  ,  quae  ,  igni  fimilia  ,  depafcentia  haec  ulcera 
coercerent ,  &  cruftas  decidere  facerent .  Cruflis  autem  deciduis  ,  lade  cum 
amylo  ,  ptifanae  fucco  ,  lini  femine  &c.  mollire  &  madefacere  juffit .  Unde 
patet ,  fimiiem  curationem  ,  ac  deferipta  fuit ,  huic  morbo  adhibitam  fuiff* 
a  Medicis  antiquis  .  _ Quamvis  autem  gangraenofa  erofio  peffima  tales  anai- 
nas  fe qui  poflet  ,  in  initio  tamen  morbi  nunquam  me  fefellit  dicla  curandi 

methodus,  imo  8c  femper  profuit ,  licet  ad  magnam  etiam  malignitatem  oer- 
veni flet  malum  .  Notanda  autem  quam  maxime  efl  haec  anginae  fpecies,  quia 
vidi  aliquoties  erraffe  quofdam  ,  dum  fuppurationem  jam  fa&am  crede¬ 
bant  ,  maculam  talem  albam  pro  apice  jamjam  rumpendi  Apoflematis  ha- 

ben- 

(  /  )  De  Caufs  &  Agnis  morb.acut,  Lib.I.  tap.9.  pag.7. 

(m)  De  Guratione  Morbor.  acut.  Lib.I.  cap.p.  pag.Sp0 
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bentes  ,  imprimis  fi  in  initio  morbi  non  adfuifient ,  vel  non  vidififent ,  mi¬ 
culas  tales  jam  a  principio  adfuiffe  .  Facilis  tamen  eft  diftin&to  ,  cum  apofle- 
nia  hic  natum  longe  magis  tumeat  7  &  non  nifi  adultiore  jam  morbo  ma¬ 
turum  fit . 

Quae  autem  apud  vulgum  invaluit  opinio  ,  hirundinum  nidos  fpecificnm 
efie  ad  omnes  anginas  remedium  ,  dum  in  aqua  decocti  &  calentes  collo  ap¬ 
plicantur  ,  8c  illorum  deco£to  fauces  perluuntur  frequenter  ,  facile  tolerari 
potefi:  $  modo  efficaciora  remedia  interea  non  negligantur  ,  dum  ab  his  folis 
periculofae  anginae  curatio  exfpe&aretur  .  Satis  autem  antiqua  videtur 
fuifife  haec  opinio  ,  vel  faltem  fimilis  .  Celfus  enim  (n)  teflatur  ,  quod  vulgo 
audiverit ,  angina  toto  anno  non  periclitari ,  qui  hirundinis  pullum  comedit- 
fet  9  imo  &  pulli  hirundinis  cum  fale  combufli  carbonem  ,  mulfa  dilutum  , 
prodeffe.  Quamvis  autem  huic  remedio  multum  fidei  non  adhibuerit ,  Id  * 
cum  idoneos  authores  ex  populo  habeat ,  neque  habere  quidquam  periculi  poj- 
fit  *  quamvis  in  monumentis  medicorum  non  legerit ,  tamen  huic  operi  fuo 
inferendum  credidit , 

%.  812,  QI  omnibus  his  non ,  /ero ,  Vel  fruftra  tentatis  (809.810. 

8 11.)  i  morbus  fit  maxime  recens  &  firangulans  a 
caufa  fiiperiori,  quam  erit  locus  fe&ionis,  cum  /ymptomatibus 
peffimis  (807.)  ?  nec  tamen  adhuc  gangraenofis  ,  (fatim  poff  acer¬ 
bam  prognofin  inftituenda  erit  (S^yx^o^f 

In  illis  anginae  fpeciebus  (§.  8&i.  802.) ,  ubi  inflammatio  afperam  arteriam 
vel  laryngem  occupabat ,  moriebantur  aegri ,  quia  impediebatur  aeris  in  pul¬ 
monem  ingrefiiis  :  inde  enim  accumulabatur  fanguis  in  pulmone  ,  &  venofi 
fanguinis  reditus  a  capite  impediebatur  ,  uti  tunc  pluribus  di&um  fuit .  Si 
ergo  poterit  parari  via  aeri  pulmonem  ingrefluro  ,  fummum  in  his  morbis 
periculum  tollitur  ,  &  datur  tempus  ad  curandam  inflammationem  has  partes 
occupantem .  Tentatur  hoc  primo  valida  mifiione  fanguinis  ,  alvi  fnbdu- 
£lione  ,  &  reliquis  auxiliis  ,  de  quibus  §.  809.  di&um  fuit ;  ut  nempe  inflam¬ 
matarum  partium  tumor  fubito  concidat  ,  ficque  tollantur  vel  minuantur 
faltem  multum  impedimenta  ,  quae  libero  aeris  ingrefiui  in  pulmonem  obfta- 
bant .  Ubi  vero  haec  remedia  non  adhibita  fuerunt ,  vel  tunc  tantum,  quan¬ 
do  nimis  invaluerat  morbus ;  vel  denique ,  fi  omnibus  his  tentatis  non  mi¬ 
nuantur  fymptomata  ,  nihil  fupereft  ,  quam  ut  certae  morti  tradatur  aeger  , 
vel  per  artem  paretur  aeri  in  pulmonem  via  .  Cum  autem  per  folam  fiftniam 
pulmonalem  aer  in  pulmonem  venire  pofiit ,  patet ,  illud  obtineri  non  poffe, 
nifi  ejus  apertura  fiat .  Vocatur  haec  operatio  hinc  fip-wx0*0^  •  Verum  ut 
illa  cum  fructu  inftitui  pofiit ,  requiritur  ,  ut  tumor  inflammatorius  circa  la¬ 
ryngem  haereat ,  vel  in  afperae  arteriae  parte  fiiperiori  ,  ut  nempe  infra  lo¬ 
cum  affe&um  fedtio  pofiit  fieri ,  uti  fatis  patet  .  Cognofcimus  autem  ,  ubi 
haereat  malum ,  ex  fenfu  aegri,  &  licet  aliquid  circa  hanc  rem  dubii  mane¬ 
ret  ,  praedaret  tamen  in  certo  lethali  angina  anceps  remedium  experiri  quam 


(»)  Lib.  IV.  cap.4.  pageipy. 
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nullum  .  Ut  autem  cum  fpe  faufti  eventus  fe£fio  afperae  arteriae  fiat ,  re- 
quiritur  ,  ut  morbus  recens  fit :  ubi  enim  diu  duravit ,  metus  eft  ,  ne  immea- 
biii  fanguine  pulmonalis  arteria  infar&a  jam  fit ,  adeoque  f  facla  licet  via 
aeri  pulmonem  ingreffuro ,  maneret  tamen  lethaiis  peripaeumonia  .  Dum 
enim  ,  pulmone  non  explicato  fatis  ob  defe&um  aeris  infpirati  ,  augentur  re- 
fiftentiae  cordi  dextro ,  tenuifiima  pars  fanguinis  ex  arteriae  pulmonalis  fini¬ 
bus  tranfprimitur  in  venas,  craflior  pars  magis  magifque  accumulatur  §c  com¬ 
pingitur  ,  Sc  in,  ultimis  anguftiis  arteriofis  haeret  non  refolubilis  amplius  ,  fi 
diutius  duraverit  morbus .  Novimus  autem  tale  malum  adeffe  ,  fi  pulfu$ 
mollis ,  debilis ,  intermittens  fit ,  &  extrema  corporis  frigefcant  *  tuncque 
non  adhibenda  facile  efl  afperae  arteriae  fe&io ;  quamvis  enim  illa  mortem 
neutiquam  acceleraret ,  tamen  imputaretur  ab  ignaris  &  malevolis  aegri  exi¬ 
tium  huic  operationi ,  licet  minime  periculofae ,  fi  periti  chirurgi  manu  per¬ 
ficiatur  .  Ob  eandem  rationem  hac  operatione  abflinendum  eft  ,  dum  fym- 
ptomata  docent ,  gangraenam  jam  validae  inflammationi  fueceflilTe  ?  nullam 
enim  tale  malum  medelam  capit ,  uti  §.816.  dicetur . 

Interim  tamen  praeftat ,  nunquam  hanc  operationem  tentare ,  nifi  in  confi- 
lium  prius  vocatis  aliis  medicis  ,  qui  teftes  effe  poffint ,  nullam  falutis  fpem 
fuperefle  ,  nifi  hoc  tencetur ,  neque  tamen  certo  fanitatem  promitti  poffe  \  li¬ 
cet  hoc  fiat  .  Qyod  imprimis  ideo  monendum  ,  quia  in  peflimis  illis  anginae 
ipeciebus  toties  obfervatum  fuit  9  morbum  fummo  cum  periculo  in  pulmo¬ 
nem  verti . 

Bronchotomes  mentio  ,  quantum  memini ,  apud  Hippocratem  non  habetur, 
'licet  aliquid  illum  molitum  fuiffe  in  tali  angina  conflet ,  ut  aer  libere  in  pul¬ 
monem  venire  pofifet .  In  periculofilTima  enim  angina  ,  dum  prae  fuffbcatio- 
ne  aegris  ,  velut  flrangulatis  ,  oculi  prominerent  ,  iliique  jam  viderent  &:  au¬ 
dirent  obtufius  ,  neque  intelligerent  amplius  ,  quid  dicerent ,  vel  facerent  , 
jullzt ,  jiftulas  in  fauces  ad  maxillas  intrudendas  ejje ,  quo  fpiritus  in  pulmo¬ 
nem  trahatur  ( 0 )  .  Dum  Aficlepiadis  methodum  ,  qua  curabat  anginofos  , 
enarrat  Caelius  Aurelianus  (p) ,  notat ,  quod  approbaverit  a  veteribus  proba¬ 
tam  arteriae  divifuram  »  ob  refipirationem faciendam  ,  quam  Laryngotomiam 
vocant  .  Verum  damnavit  omnino  hanc  operationem  Aurelianus  (q) ,  dicens: 
~EJl  etiam  fabulofa  arteriae  ob  refpirationem  divifura  ,  quam  laryngotomiam 
vocant ,  quae  a  nullo  fit  antiquorum  tradita  ,  fed  caduca  atque  temerari a 
Afclepiadis  inventione  affirmata  :  cui  >  ne  nunc  occurrentes  ,  latius  refipondere 
videamur ,  aut  tantum  ficelus  angufla  oratione  damnemus  Jibr is ,  quos  de  adju¬ 
toriis  fumus ferifturi ,  refipondebimus.TDamnavit  pariter  bronchotomen  Arem 
taeus  (r)  ;  qui  tamen  fimul  indicat,  illam  tentatam  fnifle  :  fic  enim  habet :  At 
quicunque,  flr  angulationem  ab  angina  ver  entes  t  arteriam  fiecuerunt  ad  infipi - 
rationem »  non  fiane  experimento  rem  comprobajje  videntur  .  Quippe  caliditas 
major  inflammationis  ex  vulnere  efficitur  ,  &  flr angulatum  adauget ,  tufi- 

fiunt  ,  Quin  etiam  fi  alioqui  illud  periculum  evafierint ,  vulneris  labia  coale - 
fic  er  e  nequeunt  .  Ambo  enim  (fiunt)  cartilaginea  non  unienda  inter  fie  • 
Tom.W,  L 1  ,  •  QuaL 

*  *■  t 

(  0  )  Hippocrat.  de  Morbis  Lib.TII.  eap.io.  Gharter.Tom.Vri.  pag.?S6. 

(p)  Acutor.morbor.  Lib.III.  cap.4.  pag.193.  ( q )  Ibid.  pag.l<?f« 
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Qaafnam  ob  rationes  Aurelianus  pro  fcelere  damnaverit  laryngotomiam,  igno¬ 
ramus  ,  cum  careamus  illis  libris  ,  in  quibus  de  hac  re  fe  a&urum  promiferat . 
Illa  autem  ,  quae  memorat  Aretaeus  ,  talia  funt  ,  quae  facile  refutari  poffunt. 
Si  enim  feclio  fiat  in  tali  parte  afperae  arteriae,  ut  inferior  iit  loco  inflammato; 
nullum  periculum  efl  ,  inflammationem  a  vulnere  auclam  iri  •  ^Praeterea  licet 
in  loco  fere  contiguo  feclio  fieret ,  cum  non  Aatim  inflammentur  labia  vulne¬ 
ris,  fed  circa  tertium  ab  mffido  vulnere  diem  hoc  contingat  plerumque  (vide 
Commentaria  §,  158. j.) ,  hoc  faltem  tempus  lucraremur  ,  quod  in  tam  prae- 
cipiti  morbo  multum  eft  ,  cum  interea  efficaciffimis  remediis  inflammationis 
praefentis  cura  tentari  poffet ,  &  caveri  ,  quae  futura  metuitur  .  Fruftra  au* 
tem  metuebat  Aretaeus  ,  fedae  arteriae  labia  uniri  nunquam  poffe  ,  cum  ambo 
cartilaginea  e  lient  ;  nam  fequenti  paragrapho ,  ubi  de  hac  operatione  rite 
inflituenda  agetur  ,  patebit  ,  vulnus  infligi  inter  binos  annulos  cartilagi¬ 
neos  afperae  arteriae  ,  abfque  illorum  laefione  .  Imo  licet  dividerentur  tali 
vulnere  ipfi  illi  annuli  cartilaginei ,  tamen  iterum  fibignutuo  accrefcere  pof- 
funt ,  uti  certiflimis  obfervatis  conflat;  de  qua  re  videantur  illa,  quae  in 
vulnerum  hifloria  ad  §.  170.4.  habentur  .  In  tam  numerolis  enim  cafibus  , 
ubi  violentas  libi  manus  inferentes  homines,  vel  &  a  latronibus  confoffi  , 
difeiffam  habuerunt  afperam  arteriam  ,  &  perfediffime  fanati  poflea  fuerunt  , 
abfque  dubio  annuli  illi  cartilaginei  faepius  diffedi  funt  .  Quin  imo  certiffi- 
mis  obfervationibus  conflat ,  diffedas  cartilagines  iterum  fimul  uniri  &  con- 
folidari  poffe  ,  quarum  colledio  habetur  in  Comment ariis  Academiae  Regiae 
chirurgicae  (/) .  Adeoque  conflat  recentiorum  experimentis  *  erraffe  Vete¬ 
res  Medicos ,  dum  ftatuerent  ,  neque  os  neque  cartilaginem  ,  fi  refeda  fue¬ 
rint  ,  angeri  vel  coalefcere  poffe ;  de  quibus  videantur  illa  ,  quae  in  Com¬ 
mentariis  §.  343.  habentur. 

Cum  ergo  ex  hadenus  didis  conflet ,  afperam  arteriam  abfque  vitae  peri¬ 
culo  difcindi  poffe  ,  vulnufque  fadum  poflea  confolidari ,  fequitur  ,  ut  videa¬ 
mus ,  quaenam  obfervanda  fint  %  dum  inftituitur  haec  operatio  • 

§,  813.  /^Vllaefiet,  praeparato  corpore  aegri ,  in  afpera  arteria 
\3  infra  laryngis  inferiora  ad  pollicis  diftantiam ,  difetf- 
fa  cute ,  &  integumentis ;  amotis  mufculis ;  leflo 
interflitio  inter  annulos  arteriae  afperae;  impofito  canaliculo  ar¬ 
genteo;  dein  ablata  caufa  ,  quae  exegerat  hanc  operam,  vulnus 
percurando ;  interim  clyfmata  nutrientia  applicando  ,  fi  deglutitio 
impoflibilis . 

Inter  Veteres  Medicos  Aegineta  (t)  hanc  operationem  tradidit ,  prout  Afa 
tyllus  illam  defcripferat  *  Voluit  autem  ,  reclinato  aegri  capite ,  ut  afp  era 
arteria  magis  promineat ,  fnb  capite  afperae  arteriae,  trium  quatuorVe  cir- 
culorupi  cartilagineorum  diflantia  a  laryngis  extremo  ,  fedionem  tranfver- 

fatn 

(  /)  Memores  de  1’AcademIt  Royale  de  Chirurgic  Tcm.I.pag.?76.&c. 
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fam  fieri  debere  ,  ita  ut  non  cartilago  ,  fed  membrana  cartilagines  ne&ens 
inter  fe  ,  difcinderetur :  fi  v£ro  meticulofior  quis  fuerit  in  hac  operatione 
inftituenda ,  jubet,  ut  hamulo  elevatam  prius  cutim  dividat ,  deinde  afpe- 
fam  arteriam  incidat ,  vitatis  ,  fi  forte  occurrant  ,  vafis.  Vulnus  autenrpe- 
netraife  in  cavum  afperae  arteriae  cognofcitur  ,  ut  monet ,  fi  ipiritus  per 
vulnus  cum  murmure  erumpat ,  &  vox  aegro  pereat .  Patet  autem  ,  tali  mo¬ 
do  inftituta  operatione  ,  mufculos  fternohyoideos  &  Aernothyroideos  difcin- 
di  debere  ,  quod  tamen  alii  vitandum  voluerunt.  Unde  monuit  Aquapen- 
dens  (  u)  ut  ,  diffe&a  cute  &  pinguedine  ,  mufculi  prius  feparentur  ,  ut  abf- 
que  illorum  laefione  afpera  arteria  pertundi  pofi\t .  Verum  cum  nunquam 
fe  hanc  chirurgiam  adminiftrafle  fateatur  (  w  )  ,  melius  illa  ,  quae  circa  hanc 
rem- notanda  funt  ,  ex  recentioribus  Chirurgis  haberi  poterunt  j  imprimis  eX 
illis  ,  qui  hanc  operationem  ipfi  inftituerunt  cum  fucceffu  . 

Cum  autem  haec  operatio  nunquam  inftitui  foleat ,  nifi  in  urgenti  maxi¬ 
me  neceflitate  ,  &  fere  femper  prius  fanguinis  miffiones  aliaque  remedia 
adhibita  fuerint  ,  non  opus  erit  multa  praeparatione  ante  operationem 
ipfam  ,  cum  illa  fufficiant  ad  praecavendam  inflammationem  validam  ,  quae 
infli&um  afperae  arteriae  vulnus  fequi  poflet ,  dc  periculum  ingens  in  mo- 
ra  fit . 

Locus  autem  ,  ubi  fedlio  fiet ,  feligitur  ille  ,  qui  pollicis  latitudine  ab 
infimo  margine  cartilaginis  thyroideae  diftat :  fic  vitatur  glandulae  thyroideae' 
laefio  ,  quantum  fi  ri  poterit,  licet  tamen  ejus  extremum  faepius  tam  pro¬ 
funde  locetur  ,  ut  difcindi  debeat  ,  antequam  nuda  appareat  afpera  arteria  . 
Elevata  tunc  ab  utroque  latere  afperae  arteriae  integumenta  cultello  ancipiti 
difcinduntur  ad  trium  quituorve  digitorum  tranfverforum  longitudinem,  fic 
ut  angulus  fuperior  Lclionis  dire£le  refpondeat  medio  loco  inferioris  maxil¬ 
lae  ^  inferior  vero  fe£t  onis  angulus  e  direclo  jaceat  cum  emarginatione  fummi- 
tatis  offis  flerni  .  Separatis  tunc  eod^m  cultello  mufculis  ,  8c  difcifla  parte 
inferiori  glandulae  thyroideae,  nudatur  afpera  arteria,  atque  interftitium  mem¬ 
branaceum  inter  tertium  &  quartum  annuium  cartilagineum  pertunditur  lan¬ 
ceola  ( y  ) .  Tali  methodo  ufus  fuifie  videtur  Georgius  Martinius  (  z  )  in  ju¬ 
vene  ,  &  quidem  optimo  cum  iuccefTj  .  Notat  enim  ,  quod  ipfo  operatio¬ 
nis  tempore  ,  antequam  adhuc  pertufa  eflet  atpera  arteria  ,  aliquid  levaminis 
perceperit  aeger,  creditque  illud  facium  fuiffe  ob  haemorrhagiam  ,  quae  in  lo¬ 
co  vicino  difleclls  vafis  fa&a  notabilem  a  parte  affeclarevulfionem  faciebat. 

Unde  videtur  patere  ,  quod  non  fimul  &  femel  acuto  inflrumento  pertuderit 
omnia,  fed  difle&is  prius  integumentis  nudaverit  alperam  arteriam.  Similiter 
&  hanc  operationem  defcripfit  Heijlerus  (  a  )  ,  qui  tamen  credidit  ,  perinde 
effe  ,  five  locus  medius  inter  binos  annulos  cartilagineos  difcinderetur  ,  five 
fimul  divideretur  unus  annulus  ,ut  poftea  tubus  commodius  per  facium  vulnus 
immitti  poffet  .  Viderat  enim  alio  in  cafu  abfque  noxa  plures  annulos  carti- 

L  1  z  lagi- 
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( « )  De  Chirurgicis  operationibus  cap.  44.  pag.  4S1.  &c. 
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fagineos  afperae  arteriae  difcifiTos  fuiffe  in  viro  ,  cui  boleti  co6fci  frufium  m 
afperam  arteriam  delaplum  ,  &  iuffocationem  minitans ,  tali  Tectione  extra¬ 
xerat  . 

Simpliciorem  methodum  laudaverunt  alii ,  dum  nempe  interftitium  tertii  Sc 
quarti  annuli  afperae  arteriae  pertentando  indice  quaeritur  ,  locufque  inven¬ 
tus  ungue  digiti  indicis  ,  notatur  ,  ftatimque  lanceola  locus  pertunditur  in  ca- 
,vum  afperae  arteriae  ufque  ,  tuncque  ad  utrumque  latus  prudenter  du6ta  lan¬ 
ceola  vulneris  fafiti  magnitudo  augetur.  Hoc  modo  inftitutam  fuiffe  Broncho- 
tomen  legitur  ( b  )  . 

Cum  autem  neceffarium  fit ,  ut  apertura  haec  fa&a  maneat ,  donec  aufera¬ 
tur  caufa  ,  quae  bronchotomen  exegerat ;  ideo  introducitur  tubulas  ex  argen¬ 
to  ,  vel  plumbo ,  fadus  ,  utrimque  anfis  inftru6tus  ,  quibus  firmari  in  loco 
poffit .  llnde  monuerunt  Audores  ,  ut ,  antequam  educatur  lanceola  ,  ftylus 
vulneri  immittatur  ,  fecundum  cujus  du&um  deinde  tubulus  introduci  poffet . 
Ob  hanc  caufam  &  alia  methodus  bronchotomen  inftituendi  defcribitur  (  c  )  . 
Stylus  nempe  acutus  chalybeus  triqueter  ,  tubo  argenteo  cavo  comprehenfus 
(  Trocar ) ,  uno  i&u  per  afperam  arteriam  adigitur  in  ejus  cavum  ,  Sc  deinde 
edu<5to  fiylo  tubus  argenteus  in  vulnere  relinquitur  :  fic  una  &  eadem  opera 
&  apertura  afperae  arteriae  ,  &  tubi  introdu^io  fieret.  Verum  cum  fiylus  ille 
fatis  craffus  &  brevis  effe  debeat  ,  non  tam  facile  hoc  infirumentum  tranfadigi 
poterit  per  afperam  arteriam,  faltem  non  nili  magna  vi  adhibita  ,  imprimis 
cum  afpera  arteria  mobilis  vacillet  facile  .  Tentavi  aliquoties  in  cadavere  Sc 
in  vivis  animalibus  hanc  methodum  ,  fed  videbatur  mihi.admodum  difficilis  y 
Sc  non  carere  periculo  ,  ne  quandoque  valida  vi  ada&um  infirumentum  devia¬ 
ret  .  llnde  crederem  ,  priorem  methodum ,  licet  magis  operofam ,  praeferen¬ 
dam  effe  . 

Notaverunt  Au&ores  ,  qui  de bronchotome  fcripferunt ,  tubum,  qui  per 
vulnus  facium  immittetur ,  fatis  brevem  debere  effe  ,  ne  oppolitum  arteriae 
afperae  latus  tangendo  molefiam  excitet  tuflim  :  unde  dimidii  pollicis  longi¬ 
tudinem  huic  infirumento  dedit  Garengeot  (  d  )  ;  voluitque,  ut  extremi  tubuli 
diameter  lineam  aequet  $  alterum  vero  extremum  ,  quod  aerem  externum  ad¬ 
mittit  ,  latius  fit ,  &  duas  lineas  cum  dimidia  aequet  fuo  diametro.  Figuram 
autem  parum  compreffam  voluit ,  ut  melius  fe  accommodare  poffit  annulorum 
cartilagineorum  interfiitio.  Ex  argento  tubulum  hunc  paravit,plumbum  enim 
fatis  flexile  cum  fit ,  figuram  fiiam  mutaret  .  Interim  tamen  praefiaret  variae 
longitudinis  tubulos  habere  ,  cum  quandoque  Sc  major  requiratur  tubus  ,  dum 
faepe  partes  diffe6lae  ,  tumentes  pofiea ,  facerent ,  ut  non  fufficeret  brevior  tu¬ 
bus.  Expertus  hoc  fuit  Martiniuf  (  e  )  ,  doluitque  tubum  plumbeum,  quem 
paraverat ,  nimis  brevem  effe  ,  cum  pollicis  longitudinem  excedere  debuiffet 
in  aegro ,  cui  bronchotome  fadta  fuerat :  unde  coactus  fuit  adhibere  cannulam 
argenteam  ,  qua  utuntur  chirurgi,  ut  in  afciticis  aquas  ex  cavo  abdominis 
«ducant ,  quam  ,  cum  nirnis  longa  effet ,  (plenio  craffo ,  in  medio  perforato  9 
*  fir- 
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firmare  debuit ,  ne  nimis  profunde-  adigeretur  . 

Solliciti  pariter  fuerunt  plerique  hujus  operationis  defcriptores  ,  ut  cave*» 
rent ,  ne  una  cum  aere  pulvifculi  in  illo  volitantes  patulum  tubi  orificium  in¬ 
trarent  libere  *  hinc  goflypio  *  linteo  carpto  ,  fpongia  &c.  tegi  voluerunt  ex- 
trorfum  patens  tubuli  orificium. .  Martinius  (/)  tamen  ufu  didicit ,  nullam 
notabilem  inde  noxam  aegro  accidere  ,  licet  non  tegeretur  tubuli  orificium 
quamvis  etiam  in  domo  non  adeo  nitida  decumberet  aeger  .  Si  tamen  inde 
quid  metueretur  ,  pofTet  hoc  facile  evitari ,  fi  collo  circumduceretur  laxe  ra¬ 
rum  linteum  ,  fpleniis  ita  in  vicinia  tubuli  difpofitis  ,  ut  illud  quidem  tegeret 
tubi  orificium  ,  non  tangeret .  Expediet  tamen  ,  ut  aer  parum  calidior  ^t  in 
loco  ,  quo  decumbit  aeger  ,  cum  frigore  fuo  nocere  plus  pollet ,  quam  dum 
communi  refpirationis  via  in  pulmonem  trahitur  ,  femper  in  tranfitu  per  os 
Vei  nares  caiefcens  utcunque  . 

-  Majus  incommodum  inveniebatur ,  dum  mucofi  humoris  copia  per  tubi 
orificium  effluens,  ejufque  lateribus  adhaerens,  fenlim  infpiflata  anguftabat  tubi 
cavum  ,  liberamque  aeri  ingrefluro  viam  impediebat  j  unde  cogebatur  Mar* 
tinins  fg)  tubum  educere  &  mundare  .  Multum  quidem  hoc  caveri  potefi  f 
dum^  alterum  tubi  extremum  multo  latius  liberum  humoribus  exitum  per¬ 
mittit  :  interim  tamen  non  iticongriium  videtur  ,  uti  monuit  celebris  audior 
fi  duplex  foret  tubulus  in  afperam  arteriam  dimidiis  ,  quorum  major  alterum 
minorem  exciperet  .  Crefceret  quidem  illius  inftrumenti  moles  j  verum  ,  uti 
vidimus,  non  timuit  Heifterus  annulum  cartilagineum  difcindere  in  hac  opera¬ 
tione  ,  imo  &  plures  annulos  ,  ut  heterogeneum  corpus  in  afpera  arteria  hae¬ 
rens  educeret  j  adeoque  videtur  tuto  fatis  fieri  pofle  major  apertura,  quae  craf- 
fius  inftfumentiirn  facile  caperet .  Hoc  enim  commodi  a  duplici  tali  tubo 
haberetur  ,  quod  interior  eximi  poffet  &  mundari ,  dum  exterior  k  major  in¬ 
terim  in  vulnere  maneret . 

Modo  didis  multum  ponderis  addit  fequens  cafus  ,  qui  docet  ,  quantum 
pofiit  in  defperatis  etiam  cafibus  felix  exercitati  Chirurgi  audacia  .  Miles 
viginti  tres  annos  natus  correptus  fuerat  angina  inflammatoria  ,  laryngem 
&  pharyngem  oblidente.  Tanta  autem  erat  morbi  velocitas  ,  ut  fecundo 
;die  facies  livefceret ,  oculi  rubri  protuberarent ,  vox  acuta  edet ,  &  prae 
intolerabili  anguflia  libi  ipfi  fauces  manibus  dilaceraflet  mifer  ae^er.1  In 
manu  &  pede  fimui  aperta  vena  fuit  $  &  cum  immineret  fuffocatio  *ilico 
ad  bronchotomen  deventum  ed  .  Curii  autem  &  collum  tumeret ,  non  vi- 

^  lanceola  tantum  pertunderetur  trachea  i  unde  Aatim 
dmecris  longitudinaliter  integumentis ,  &  feparatis  mufculis  ,  medio  inter 
binos  annulos  cartilagineos  loco  aperta  fuit  afpera  arteria  .  Verum  fanguis 
ex  vafis  difciffis  in  afperam  arteriam  decidebat ,  Cantamque  excitabat  tuflftn 
ut  cannula  in  vulnus  introducta  nullo  modo  retineri  in  litu  potuerit ,  quam¬ 
vis  faepius  reponeretur.  Dum  haec  agebantur  ,  refpiratio  fere  fuffocaba- 
tur  ,  cum  mufculi  partis  aftedae  adeo  agitarentur  convulllvis  motibus  ut 
apertura  afperae  arteriae  raro  refponderet  integumentorum  vulneri .  Peri¬ 
culum  augebat  fanguis  pergens  in  cavum  afperae  arteriae  defluere  .*  Intre¬ 
pidus  Chirurgus  quaevis  tentanda  potius  conclufit ,  quam  in  tanta  calami¬ 
tate 
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tate  aegrum  derelinquere,  atque  afperam  arteriam  fecundum  longitudinem 
difcidit  ad  fextum  anauium.  cartilagineum  mfque  .  ^  Hoc  facio  ,  mox  melius 
refpiravit  aeger  ,  pulfufque  ,  qui  antea  vix  percipi  poterat  ,^infurgebat  ffa- 
tiin.  Capite  antrorfum  inclinato  fic  difpoluit  aegrum  ,  ut  fangais  amplius 
in  afperam  arteriam  delabi  non  poffet  j  vulneri  afperae  arteriae  adaptavit 
plumbeam  laminam  pluribus  foraminibus  pertufam  ,  atque  utrimque  ala¬ 
tam  ,  ut  fuftineri  marginibus  vulneris  poffet  ,  ne  defcenderet  in  afperam  ar¬ 
teriam  '•>  idonea  dein  ligatura  haec  omnia  firmavit  ile  ,  ut  liber  aeris  accef- 
fus  in  pulmonem  per  faclurn  vulnus  maneret .  Brevi  ceffabat  haemoiiha- 
gia  ,  &  fequenti  die  parum  tantum  febricitabat ,  facileque  deglutire  pote- 
rat  oblata  liquida  .  Cum  adeo  minuta  erat  inflammatio  ,  abftulit  laminam 
plumbeam  ,  &  adduclis  vulneris  labiis  vidit ,  aegrum  fatis  facile  relpirare 
poffe  .  Cum  alia  methodo  non  fatis  adduci  ad  fe  invicem  poterant  vulne¬ 
ris  labia  ,  futura  univit ,  paucifque  diebus  tantum  vulnus  confobdatum  fuit* 
Manebat  tamen  tulfis  valida  ,  8c  vocis  intenlitas  multum  diminuta  invenie¬ 
batur  (h)  :  quod  ultimum  fymptoma  poft  bronchotomen  per  aliquot  dies 
mantiffg  notat  &  Marii nius  (  /  )  ,  qui  in  illo  aegro  ,  cui  bronchotomen .  ad¬ 
hibuerat ,  ante  quartum  diem  removit  cannulam  ,  &  vulnus,  longe  minus 
quam  in  praecedenti  cafu  ,  abfque  futura  facile  confolidare  potuit .  Quam- 
diu  autem  cannula  in  vulnere  relinqui  debeat  ,  determinatur  ex  refpiratio- 
ne  reftituta  5  li  enim,  apertura  cannulae  digito  obturata,  aeger  infpirare 
poffit  facile  ,  novimus  fubfediffe  tumorem  inflammatoriam  ,  adeoque  tuto  fa¬ 
nari  poffe  vulnus .  #  .  .  ' 

Cum  autem  vulnera  afperae  arteriae  tam  facile  emphyfema  fequi  pouit 
futi  ad  §.  300.  di&umfuit) ,  &  hoc  cavendum  videtur  idoneo  apparatu  ,  qui 
facit  ,  ut  aer  fe  non  facile  inter  cannulam  &  vulneris  labia  infinuare  pof¬ 
fit  \  vel  fi  in  ampliori  vulnere  hoc  caveri  nequeat^  curandum  tunc  ,  ut  fatis 
libere  tranfire  poffit  .  Non  memini  tamen  illos  qui  de  bronchotome  ferip- 
ferunt ,  em  phy  fe  matis  pofi  hanc  operationem  nati  mentionem  feciffe  • 

Si  autem  fimul  deglutitio  impoffibilis  fuerit  ,  proderunt  clyfmata  nutrien¬ 
tia  •  Vidimus  antea  ,  catharticorum  vires  ,  &  corticis  Peruviani  efficaciam, 
hac  via  corpori  applicari  poffe  $  atque  idem  de  plurimis  aliis  remediis  ve¬ 
rum  effe  ,  quotidiana  fere  in  praxi  experimenta  docent  $  dum  morofis  pue¬ 
ris  medicina  fieri  debet  ,  qui  faepe  quaevis  tfbiata  remedia  pertinaciffime 
refpuunt  .  Unde  ex  illis  admodum  probabile  fit  &  nutrimenta  ano  injefta 
fic  reforberi  poffe  ,  &  corpus  alere  .  "  Facile  autem  patet ,  talia  debere  effe 
illa ,  quae  injiciuntur  ,  ut  nulla  a<5lione  vifcerum  chylopoieticorum  indi¬ 
geant  ,  fed*  jam  paratam  in  fe  contineant  materiam  ,  unde  corpus  nutriri  pof¬ 
fit  .  Lac  ,  ova  ,  jura  carnium  has  dotes  habere ,  in  Commentariis  §.  28. 
demonftratum  fuit  :  verum  prae  reliquis  laudari  folent  carnium  jufculai 
cum  Lovveri  obfervatis  conftiterit  ,  illud  vix  mutatum  (anguinis  loco  per  va- 
fa  fluere  poffe  ,  &’  vitam  fuftinere .  Addi  folent  his  aliquid  nitri ,  vel  fuc- 
cus  citri,  aut  paucae  guttulae  fpiritus  falis  marini,  ut  caveatur  putredo  , 
in  quam  omnia  ex  carne  praeparata  fponte  vergunt .  Formula  talis  clyfma* 

tis  m 
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tis  in  Materia  Medica  ad  hunc  numerum  habetur  $  ubi  fimul  monetur  ,  prius 
clyfmate  purgante  eluenda  elle  cralTa  inteftina  ,  ut  nutrientia  haec  injedta 
commode  retinere  pollent.  Cum  autem  Sydenhamus  ( 1^)  non  tantum  carnes, 
Ted  &  parata  ex  his  jufcula ,  in  anginofis  fevere  prohibuerit  *  ex  ladte  di¬ 
luto  glattis  fero,  decocto  panis  bene  fermentati  parari  poflent  clyfmata  nu¬ 
trientia  .  Probe  memini ,  quod  in  juvene  angina  laborante ,  qui  ne.  gut¬ 
tulam  liquidi  deglutire  poterat,  faephis  de  die  clyfma  injiciendum  curave¬ 
rim  ex  lacie  aqua  diluto  paratum,  tali  cum  effedtu  ,  ut  per  plures  dies  vi¬ 
res  fuflinere  potuerim  ,  &  nimiam  corporis  exliccationem  cavere ,  dum  fe¬ 
re  totum,  quod  fle  injiceretur,  venis  inteftinorum  reforbebatur .  Neque 
tantum  venarum  meferaicamm  ofcula  reforbere  liquida  in  craflis  intefti- 
nis  haerentia ,  fed  &  vafa  ladtea  fatis  copiofa  per  illa  difpergi ,  obfervavit 
Celeberrimus  Schvvenc^e  (/)  in  cadavere  militis  ,  cui  bene  pafto  glans  plum¬ 
bea^  claviculam  linidram  lic  deftruxerat  cum  vafis  fubje&is,  ut  dudlus  tho¬ 
racicus  non  apertus  manferit fed  retractus  &  claufus  fuerit .  Invenit  au¬ 
tem  vafa  lactea  non  tantum  in  tenuibus ,  fed  8c  in  craflis  inteflinis  innu¬ 
mera  ,  per  totum  illorum  tradium  difperfa  ad  redfcum  ufque  in  pelvi  $  at¬ 
que  inde  merito  falpbrem  ufum  clyfmatum  nutrientium  deduxit.  Plura 

de  clyfmatibus  nutrientibus  audtorum  obfervata  collegit  Stalpart  vander 
Wielen  (m).  *  r 

Cum  ergo  per  clyfmata  nutrientia  vita  fuftineri  poffit. ,  donec  fuperetur 
morbi  violentia  ,  (i  curabilis  lit  angina  *  non  opus  erit  tentare  aliam  me¬ 
thodum  ,  quam  Celeberrimus  Littre  ( n )  propofuit  $  ut  nempe  carnium  ju- 
fcula  parca  copia  fimul  per  nares  tranfmitterentur  in  oefophagum .  Certe 
mole  (Mimum  videtur  ingerere  hac  via  fufficientem  jufculorum  copiam  ,  nec 
periculo  careret  ,  cum  in  glottidem  quandoque  delapfa  fufiocationem  fa¬ 
cere  pollet :  quod  aecidiflfe  fatetur  candidus  ille  vir  (0) ,  dum  tentabatur 
haec  methodus  in  aegris ,  qui  admodum  debiles  erapt ,  vei  oppreflum  ha¬ 
bebant  pectus . 

Abfolutis  jam  illis  ,  quae  ad  Anginae  inflammatoriae  diagnofin  ,  progno- 
lin  ,  &  curationem  pertinebant ,  fequitur,  ut  videamus  varios  exitus,  qui¬ 
bus  hic  morbus  ,  uti  omnis  inflammatio  terminari  potefl  ,  nempe  fuppu- 
rationem  ,  gangraenam  &  fcirrhum  :  unde  iterum  anginae  varia  denommacip 
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§.  8 14.  X  7 Erum  fi  malum  jam  eo  proceflerit ,  ut  fappuratio  loci 
V  afFedi  jam  incipiens  cognofcatur ,  per  figna  (387.)? 
erit  tentanda  via  abfcefius  per  artem ,  &  remedia  generalia  ( 402. 
ad  412.)  maxime  autem  molli ,  afilduo  gargarifmate  ,  largo  cata- 
plafmate  laxante  i  .pertufione  loci ,  (enfibus  deprehenfi  3  broncho», 
tome  (8ia.  813.  )P 


Omni  quidem  ope  femper  tentanda  efi  refolutio  inflammatoriae  anginae  . 
Verum  quandoque  accidit ,  ut  morbi  magnitudo  ,  vel  §c  ferius  adhibita  me¬ 
dela  ,  negleclo  ab  aegris  in  initio  morbo  ,  fecerint  ,  ut  nulla  amplius  refo¬ 
lutio  exfpe6tari  poffit .  Optimus  autem  exitus  inflammationis  ,  quae^  refol- 
vendo  curari  nequit ,  efl  ille  ,  qui  fuppurando  fit ,  adeoque  tunc  omnia  artis 
molimina  adhibenda  funt  ,  ut  haec  quam  ocyflime  fiat  ,  ut  fummis  illis  an- 
gufliis  liberentur  aegri  quam  citifiime  .  Quibus  autem  lignis  cognofc i  poffit  7 
anginam  inflammatoriam  in  fuppurationem  vergere  ,  diclum  fuit  ad  387.  , 
ubi  de  hac  re  agebatur  .  Sic  etiam  remedia  generalia  ,  ad  obtinendam^  muta¬ 
tionem  inflammatoriae  materiae  in  pus  ,  recenfita  fuerunt  numeris  hic  cita¬ 
tis  .  Omnium  autem  maxime  requiritur  ,  ut  continuo  ore  retineant  aegri 
tepidum  gargarifma  ex  feminibus  lini ,  althaea  ,  malva  &  fimihbus  emollien- 
tiflimis  remediis  ,  paratum.  Ita  enim  continuo  foventur  partes  inflammatae , 
nimia  illorum  exficcatio  praecavetur  ,  &  crudum  inflammatorium  maturatur 
feliciflime  .  Simul  eadem  opera  optime  difponitur  abfcefiTus  in  faucibus  natus* 
iit  antrorfum  rumpatur  ,  Sc  in  oris  cavum  eruget  collectum  pus  $  quod  tutif- 
fimum  efl  ,  cum  retrorfum  verfus  fauces  rupto  abfceffu  periculum  fit ,  ne  pus 
in  glottidis  aperturam  dilabaturjcum  praefentaneo  fuffocationis  periculo.  Ca- 
tapiafmata  autem  ,  pariter  ex  emollientiflimis  parata  ,  non  poffunt  quidem  im¬ 
mediate  applicari  locis  fuppurandis  ,  verum  totum  collum  &  loca  fubmaxii- 
laria  his  obvolvuntur  utiliter  ,  dum  fic  Sc  horum  remediorum  efficacia  media¬ 
te  faltem  affe6tis  partibus  applicatur  ,  &  iifdem  emollitae  omnes  partes  exter¬ 
nae  facilius  cedunt ,  &  internis  tumentibus  locum  faciunt  .  Tonfillae  emm  , 
quae  frequentifiimam  Anginae  fuppuratoriae  fedem  exhibent ,  fub  maxillae 
angulo  utrimque  prominent ,  dum  tument  inflammatae  $  adeoque  patet  fatis  , 
quantum  ufum  habeant  talia  cataplafmata . 

Monitum  autem  fuit  ad  §.403.  3.,  requiri  ad  fuppurationem  promovendam 
debitum  motum  liquidi  vitalis  ,  ut  nempe  nec  torpeat,  nec  excitetur  nimis  ; 
fimulque  tunc  notabatur  ,  Medicos  auda£ler  debilitare  vitalem  humorum  mo¬ 
tum  fanguinis  mifiione  aliifque  remediis  ,  quamdiu  adhuc  refolutionis  fpes  efl$ 
ab  illis  vero  abflinere  plerumque  ,  dum  abfcefius  exfpe&atur  5  quia  ad  hunc 
fcopum  conducit  potius  au6lior  parum  humoris  vitalis  motus.  In  angina  fup- 
puratoria  tamen  quandoque  cogimur  ab  hac  methodo  recedere  ,  &  aliquando 
repetitam  etiam  venae  fectionem  inftituere  ,  licet  figna  doceant ,  abfceflum 
jam  formari.  Ratio  efl  #  quia  tumor  afferar um  pardum  au&us  illo  tempore, 
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dnm  jnaiuratio  fit,  faepe  comprimendo  partes  vicinas  novam  inflammationem, 
hic  adeo  pericuiofam  ,  excitat  ,  unde  tunc  cogimur  magis  exhaurire  corpus , 
ut  omnia  vafa  inanita  collabantur  magis ,  ficque  impediatur  metuenda  faepe 
in  hoc  morbo  fuffocatio  . 

Plerumque  abfceffus  harum  partium  folet  rumpi  in  ore  interno  $  rarius 
extrorfum  in  collo  fic  protuberat  ,  ut  ibi  pertundi  poilit  $  quod  tamen  ali¬ 
quando  a  tonfiilis  fuppuratis  fa&um  memini .  Cum  enim  nulla  cute  tegantur 
partes  oris  interni  &  faucium  ,  facilior  ibi  via  puri  fit  .  Tempus  autem  ma~ 
Curationis  in  his  cafibus  varium  inveni :  in  quadragenaria  muliere  laxae  tem¬ 
periei  vidi  circa  finem  quintae  diei,  ab  ipfo  morbi  initio  computando  ,  fpon- 
te  fua  ruptum  abfceffum  bonum  pus  fudiffe  :  in  aliis  plerumque  ferius  hoc 
contingit .  Ubi  tamen  continuo  foventur  fauces  molli  garganfmate ,  raro 
vidi  abfceffus  perfe&am  maturationem  ultra  nonum  diem  excurriffe. 

Solent  autem  fatis  frequenter  tales  abfceffus  fponte  fua  rumpi :  ubi  tamen 
apparet  ex  fignis  §.  recenfitis ,  maturationem  fadlam  effe  ,  &  pus  exi¬ 
tui  aptum  effe  ,  fimulque  mollis  locus  invenitur  ,  quem  &  oculis  luftrare  pof* 
fumus  ,  &  digitis  attingere  ,  convenit  iiico  locum  pertundere,  ut  tantis  mole- 
iliis  liberemus  aegros.  Lanceola  autem  pertundere  tales  abfceffus  in  imis  fauci¬ 
bus  periculofum  effet ,  cum  aliae  partes  facile  vulnerari  poffent.,  dum  aegri 
prae  angulKa  ,  dolore  Scc.  movent  fe  :  unde  jam  Hippocrates^  uti  in  Commen¬ 
tariis  §.805.  di&um  fuit ,  juffit ,  ut  acuto  ferramento  ad  digitum  alligato  per¬ 
tunderentur  tales  abfceffus  .  Invenerunt  Chirurgi  pulcherrimum  inftrnmen- 
tum  ,  quo  tutiflime  hoc  perfici  pofilt.  Tubo  enim  cavo  fatis  longo  occultatur 
lanceola  ,  quae  per  alterum  ejus  extremum  apertum  protrudi  poteft :  fimulque 
pro  iubitu  fic  firmari  ,  ut  non  nifi  ad  unam  alteramve  lineam  eminere,  polfic  , 
prout  magis  minufve  profunde  in  locum  fuppuratura  demergere  convenit  lan¬ 
ceolam  .  Unitur  autem  lanceola  elateri ,  qui  facit  ut  aperto  abfceffu  ,  dum 
digitum  prementem  removet  Chirurgus  ,  iiico  iu  tubum  retrotrahatur  lanceo¬ 
lae  cufpis  a  &  occultetur  denuo  .  Sic  nullum  periculum  efl  vulnerandi  par¬ 
tes  vicinas  ,  &  ad  quemvis  locum  in  faucibus  confpicuum  lanceolae  cufpis 
commode  poteft  applicari «  Inftrumentum  hoc  Garengc.ot  (^)'.defcripfit ,  & 
delineavit  f q) . 

libi  vero  profundius  haeret  abfceffus  in  ipfo  oefophago  ,  cum  fenfibus  non 
pateat  locns  affe&us  ,  pertufio  tentar-i  nequit  3  fed  folo  ufu  emollientiflimo- 
rum  remediorum  tentandum  eft  ,  ut  quam  citiffirne  rumpatur  apoftetna  . 
Quam  horrenda  autem  mala  fieri  poffmt ,  antequam  abfceffus  tali  loco  hae¬ 
rens  rumpatur,  docet  (equiens  cafus.  Puella  faniffima,  feptendecim  annos  nata, 
corripiebatur  periculofiflima  angina  ,  una  cum  valida  febre.  Cumque  jamjam 
fuffbcandam  credebant  omnes  ,  fubito  praeter  omnem  fpem  detumuerunt  fau¬ 
ces  3  verum  fucceffit  dolor  cum  ponderis  gravantis  fenfu  circa  fterni  fummita- 
tem  ,  ubi  illud  claviculis  jungitur  .  Simul  fenfic  moleftiam  in  degiutiendo  , 
quae  quotidie  increvit  ,  donec  tandem  puram  etiam  aquam  deglutire  tentans 
convelleretur  iiico  horrendum  in  modum  ,  &  mortuae  in  fla  r  jaceret.  Indica¬ 
bat  digito  aegra  affeclum  locum  ,  neque  tamen  ullus  tumor  examinanti  Me¬ 
dico  ibi  apparebat .  Conclufit  tamen  Medicus  ,  materiam  inflammatoriam  fu- 
bita  metaftafi  oefophagum  occupaffe  ,  atque  tumorem  feciffe  ,  qui  a  deglu- 
Tem*  Iri  >  M  m  titis 
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titis  irritatas  acerbiffimum  dolorem  &  horrendas  convulfiones  excitaret.  Mol¬ 
li  ffimo  fomento  externe  applicato  ,  &  blando  vulnerario  decocio  potato  ,  pofl: 
triduum  crepuit  abfceffus  ,  &  puris  copia  &  foetore  fere  fuffocabatyr  aegra  . 
Potata  autem  larga  aquae  calidae  quantitate  ,  &  vomitu  rejecta  ,  eluebatur  to¬ 
ta  haec  faburra  feliciter  ,  &  liberabatur  mifera  a  tantis  malis  ,  quae  per  birne- 
flre  fpatium  toleraverat ,  pofteaque  fe  bene  habuit  (  r  ) . 

Ubi  autem  abfceffus  in  faucibus  natus  molefua  adeo  anguftat  haec  loca , 
ut  fuffocationis  metus  effet  ob  impeditum  aeris  infpirandi  in  laryngem  introi¬ 
tum,  poffet  inflitui  bronchotome.  Rarius  tamen  in  angina  fuppuratoria  hujus 
operationis  abfoluta  neceffitas  occurrit  5  cum  fere  omnes  tales  aegri  etiam  line 
hac  evadere  foleant.  Celebris  chirurgus  ,  qui  plurimos  aegros  hoc  morbo  la¬ 
borantes  tractaverat ,  nullum  tamen  inde  periiffe  vidit  triginta  quinque  anno¬ 
rum  fpatio  (/)•  Neque-  memini,  me  obfervafle  hactenus lethalem  anginae 
fuppuratbriae  exitum  ,  licet  etiam  fummis  angudiis  dipata  foret.  Venae  fe- 
Clione  enim  repetita  ,  &  clyfmatibus  purgantibus  ita  podumus  exhaurire  cor¬ 
pus  ,  ut  vafa  omnia  fubfidant  j  ficque  impetrare  tales  inducias ,  ut  matura¬ 
tio  abfceffus  expectari  poffit . 

1  *'  '  '  ‘  -  1  .  / 

§.  81/.  TLla  autem  anginae  fpecies  5  quae  prior  de/cripta  (8or. 

802.  ),  raro  eoufque  adolefcere  poteft ,  fed  vel  .prius 
refolvitur  (  809, )  $  vel  necat . 


Illae  autem  anginae  fpecies,  quae  numeris  in  textu  citatis  defcriptae  fue¬ 
runt  ,  fuppurantur  nunquam  ,  vel  faltem  rariffime.  Cum  enim  vel  in  pulmo¬ 
nali  fiftula  ,  vel  circa  laryngem. haereat  malum,  omnia  inflammationis 
fymptomata  augeantur  ,  dum  illa  in  fuppurationem  tendit ,  fuffocabitur  aeger, 
antequam  abfceffus  maturefcere.  poffit .  Praeterea  cum  demondratum  fuerit 
§.  801.,  in  tali  angina  fangninis  circulationem  per  pulmonem  difficillimam 
iieri ,  adeoque  pulmonis  arterias  fanguine  immeabili  infarciri  $  patet  fatis  ,  le¬ 
thalem  peripneumoniam  adfu tueam  ,  antequam  talis  morbus  eo  ufque  adole- 
fcere  poffit.  Interim  tamen  non  omnino  impoffibile  videtur  ,  natam  circa  la¬ 
ryngem  inflammationem  fnppurari  poffe  j  fi  nempe  bronchotome  tempeftiv® 
adhibita  fuftulerit  fuffocationis  periculum  . 


AN- 
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ANGINA  GANGRAENOSA. 

§,  8 \6,  'O  I  tandem  caufae  anginae  (  799. )  augentur  3  &.  in  parte 
i3  nobili  magis  (  801.  802.  )  haerent  ,  vel  &  in  externis 
(  804. 8of. )  5  faepe  in  gangraenam  abit  lethalem  ,  id  vero  novimus 
1.  ex  fignis  hujus  generalibus  (  426,  427.  428.  429-  ).  applicatis  ad 
parteS  obfefTas  >  quarumque  functio  laefa  j  .2.  ex  lignis  propriis  ,  fi 
tumor,  ruborque  prius  confpicui  fubito  ,  fine  bona  caufa  ,  diipa- 
ruerint ;  fi  dolor  fimiliter  fic  abiverit ;  fauces  fubito  aequales  ,  lae- 
vefque  fiunt ;  ficcae  ,  glabrae  ,  lividae  fauces :  tum  nullam  capit 
magnitudo  nimis  provedli  mali  medelam  . 

Quomodo  inflammatio  in  gangraenam  tranfeat ,  Sc  quibus  de  caufis  hoc 
fiat  ,  antea  in  Commentariis  §.  388.  explicatum  fuit  .  Ubi  ergo  caufae,  quae 
anginam  inflammatoriam  produxerunt  ,  augentur  ,  merito  pellimus  ille  in¬ 
flammationis  exitus  metuitur  :  dum,  nempe  increfcente  fubito  inflammatione 
aboletur  influxus  vitalis  humoris  in  arterias  ,  &  effluxus  per  venas  (vide 
§.419.  )  .  Cum  autem  dictum  fuerit  §.  801-  &  802. ,  in  peflimis  illis  anginis 
impediri  liberum  fanguinis  ex  corde  dextro  per  pulmones  in  fini  Arum  tranfi- 
tum  ,  adeoque  &  tolli  liberum  reditum  fanguinis  venofi  a  partibus  fuperioribus 
per  venas  jugulares  9  patet  fatis  ,  quantus  tunc  gangraenae  metus  adiit ;  quod 
&  confirmatur  illis  fymptomatibns  ,  quae  periculofifflmas  anginas  comitari 
folent  ,  &  §.  807,  enumerata  fuerunt  :  quae  omnia  docent  ,  loca  affecta  non 
tantum  ,  fed  &  omnes  internas  &  externas  capitis  partes  turgere  (anguine-,  vix 
amplius ,  vel  (altem  difficillime  ,  per  vafa  moto  .  In  illis  autem  anginis  (  §. 
8or.  802.  )  ,  quae  afperam  arteriam  vel  laryngem  oondent.  ,  fuitocan  (olent 
aegri ,  antequam  gangraenae  natae  indicia  appareant  :  in  reliquis  vero  anginae 
fpeciebus  ,  cum  non  adeo  praeceps  firangulationis  diferimen  immineat  ^quan¬ 
doque  vera  gangraena  obfervatur  .  Quibus  autem  fignis  diflingui  poilit  tale 
malum  ,  jam  videbimus  . 

1.  Signa  gangraenae  brevi  adfuturae  ,  vel  jam  praefentis  ,  ad  numeros 
hic  citatos  recenfita  fuerunt  ?  adeoque  illorum  cognitio  inde  haberi  pote¬ 
rit  .  Si  nempe  dieffii  ibidem  applicentur  ad  partes  obfeffas  ,  quarum  fun&io- 
nes  per  anginam  inflammatoriam  laefae  funt  .  Verum,  cum  duplex  impri¬ 
mis  in  omni  angina  diverfitas  appareat  (  vide  §.  784.  801.  802, )  •,  quod  nem¬ 
pe  partium  affectarum  tumor  &c.  fub  fenfus  cadat,  vel  non  j  hinc  &  gan- 
graenofae  anginae  eadem  erit  diflindfio  .  De  illis  fignis  ,  quae  mutationem 
inflammationis  in  gangraenam  docent :  in  his. locis.,  &  fenfibns  ufurpari  po¬ 
terunt  ,  fequenti  dicetur  numero  .  Ubi  vero  in  talibus  locis  haeret  malum  f 
quae  minime  fub  confpeaum  cadunt  ,  novimus  inflammationem  in  gangrae¬ 
nam  tranfitoram  effe  ,  fi  vehementiffima  adfuerinp  fymptoimata  ^ut  dolor  fum- 
mus  ,  &  febris  acutiffima  $  -eademqne  abfque  diminutione  per  biduum  aut  tri¬ 
duum  perfliterint  5  neque  interim  fuffocetur  aeger.’  Praefentem  autem  jam 
gangraenam  novimus ,  fi  eadem  fymptonjata  fubito  fine  bonis  fignis  ceffent  $ 
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dolor  v.  g.  abfit  ,  deglutitioni  vel  refpirationi  ,  antea'  difficillimis  ,  major 
redeat  libertas ;  neque  tamen  ulla  figna  doceant  ,  per  metaflafin  morbi  mate¬ 
riam  ad  alia  loca  tranfiviffe  ,  uti  frequenter  fieri  antea  didum  fuit .  Diagno- 
iin  hanc  confirmant ,  facies  cadaverofa,  extremarum  corooris  partium  fri¬ 
gus  &  livor  ,  pulfus  debilis  &  inaequalis  >  quae  lethalem  in  his  locis  gangrae¬ 
nam  comitari  folent . 

2&.  Dum  in  loco  inflammato  fanguis  ,  a  vita  fuperftite  motus ,  agit  in  lo¬ 
ca  obflrucla  ,  producuntur  efferus  quidam  ,  qui  fimul  funt  figna  inflamma¬ 
tionis  praefentis  ,  uti  di&umfuit  ad  §.  3S1.  Praecipua  haec  ligna  erant  (vide 
§.  382.)  tumor  ,  durities  ,  rubedo  &  dolor .  Cum  ergo  ,  dum  gangraena  adefl, 
aboletur  influxus  vitalis  humoris  in  partem  affeidam  (vide  §.  419.) ,  debent 
&  minui ,  vel  8c  integre  aboleri  effedus ,  qui  inde  pendent .  Unde  novimus, 
gangraenam  adefie ,  fi  rubor  ,  tumor  &  dolor  fubito  difparuerint  ,  abfque 
(ignis. re folutae  inflammationis  ,  vel  metaflafis  ad  alia  loca  :  Patet  hinc  ratio 
quare  Hippocrates  (t)  dixerit  :  An  pino  fi  in  lingua  tumores  abfque  figws  difpa- 
rentes  pernici oji  .  Et  dolores  di fparentes  citra  man\ 'feftam  caufiam  perniciofi 
funt .  Cum  autem  in  mortua  parte  jam  nullus  humorum  motus  fuperfit  ,  fio- 
eae  apparent  fauces  ,  &  glabrae  omnino  ,  quia  exhalantium  arteriolafum  & 
venularum  reforbentium  ofcnla  ficcata  &  contrada  evanefcunt  quafi  9  color 
autem  fenfim  pallidior  fit  ,  dein  in  cinereum,  fufcum  , 'lividum  ,  imo  &  ni- 
orum  mutatur  (vide  §.  427.  3.),  dum  in  majorem  putredinem  mortuae  partes 
vergunt .  Ex  quibus  omnibus  hujus  mali  Diagnofis  fatis  patet. 

Nullam  autem  tunc  fupereffe  medelam  ,  dum  validiffima  horum  locorum 
inflammatio  gangraenam  fecerit ,  facile  patet  $  nam  aeri  continuo  exponuntur 
mortuae  illae  partes  ,  unde  citi flima  putredo  <k  mali  propagatio  ad  loca  vici¬ 
na  .  Neque  tantum  lethalis  efl  talis  gangraenofa  angina  ,  dum  laryngem  vel 
afperam  arteriam  occupat  ,  verum  etiam  ,  fi  in  pharynge  ,  tonfillis  ,  velo 
pendulo  palatino  &c.  tale  malum  haeferit  ,  vix  ulla  fpes  fu  per  efl  ,  licet  con¬ 
flet  certis  obfer vatis  ,  partes  has  multum  detrimenti  pati  poffie  ,  vita  tamen 
fuperflite  .  Ut  enim  talis  morbus  curaretur  ,  deberet  feparari  mortuum  illud 
a  vivo  ,  quod  abfque  nova  inflammatione  ad  limites  gangraenofae  partis  ,  & 
fuppuratione  fequenti  ?  fieri  nequit  ;  uti  §.  444.  didum  fuit ,  ubi  de.fepara- 
tione  mortui  gangraenofi  a  partibus  vivis  agebatur  «  Praeterea  in  gangraenae 
curatione  triplex  erat  indicatio  curatoria  (vide  §.  433. vires  nempe  fir¬ 
mare  9  putridi  ingre-ffum  in  venas  impedire  9  natamque  putredinem  coercere 
&  emendare.  Verum  deflrndis  per  gangraenam  partibus  deglutitioni  fer- 
vientibus ,  &  inflammatis  vicinis ,  dum  feparationem  mortui  a  vivo  natura 
molitur ;  patet. fatis  ,  quam  difficile  fit  alimentis  vires  fuflinere  .  Putridi  au¬ 
tem  ingrenus  in  venas  quomodo  impediri  poterit  ,  cum  efficaciffima  ad  hanc 
rem  remedia  ,  §.  435.  recenfita  ,  his* locis  applicari  non  pofilnt  ,  &  una 
cum  deglutitis  gangraenofus  tabus  continuo  in  ventriculum  delabatur  ?  Pu¬ 
tredinem  autem  natam  in  tali  morbo  coercere  pariter  admodum  difficile  efl  ; 
cum  mortuae  partes  ,  in  loco  humido  &  calido ,  exponantur  aeri  ,  neque 
tam  larga  copia  applicari  poflit  talium  remediorum  ,  quae  condiendo  has 
partes  putredinem  arcere  valent  ,  ac  quidem  in  gangraena  externarum  par¬ 
tium 
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tium  corporis  curanda  folet  fieri .  Ex  quibus  omnibus  fatis  patet ,  quare  ap- 
gina  gangraenofa  lethalis  habeatur  . 

Interim  tamen  funefla  haec  prognofis  tantum  iocum  habet ,  dum  notabilis 
faucium  pars  pol!  validam  inflammationem  gangraenefcit  .  Si  enim  in  parvo 
tantum  loco  tale  quid  obfervetur  ,  neque  malum  proferpat  ,  aliqua  fpes  fu- 
perede  quod  imprimis  didici  ex  fequenti,  cafu  .  Mulier  annorum  fexaginta 
Sc  trium  ,  optimi  habitus ,  &  validis  laboribus  affueta  ,  corripiebatur  angi¬ 
na  aeflate  media.  Nihil  in  faucibus  apparebat  ,  fed  vox  rauca  erat  ,  8c 
acutum  dolorem  fentiebat  circa  cartilaginem  cricoideam ,  limul  aderat  mten- 
fa  febris  .  Poft  largam  venae  fedionem  &  purgans  antiphlogifticum  ,  atque 
mollifllmum  catapkfrna  collo  applicatum  continuo  ,  levabatur  quidem  mor¬ 
bus  ,  &  multum  diminuebatur  febris  ,  Ted  quarta  die  morbi  anxietas  circ#* 
praecordia,  vox  admodum  rauca,  &  decubitus  in  ledo  impoflibiiis  ,  ma. 
Ium  dabant  omen  .  Sequenti  die  febre  omnino  libera  erat ,  vox  melior  , 
fauces  humidae  apparebant  ?  verum  dolorem  in  pedore  moleftum  percipie¬ 
bat  ,  uvulaeque  pars  inferior  nigricabat  .  Augebat  metum  funefti  eventus , 
quod  poft  moleftiiiimam  nodem  toleratam  fequenti  die  vacillaret  pulfus  , 
jaceret  hebes  ,  nullum  amplius  dolorem  fentiret ,  uvula  manente  in  eodem 
ftatu  .  Odavo  tamen  morbi  die  incepit  uvulae  extremum  ,  hadenus  ni¬ 
grum  ,  albefcere  ,  omniaque  fymptomata  minui  ?  &  undecima  n  orbi  die 
uvula  naturalem  colorem  recuperaverat ,  atque  a  graviffimo  hoc  n  orno  eva- 
fit  mulier  . 

Praeterea  monitum  fuit  §.  423.  fi.  ubi  de  caulis  gangraenae  agebatur  , 
quandoque  deponi  ad  loca  quaedam  corporis  aliquid  adeo  malignum  ,  ut  per- 
feda  morte  deftruat  partem  ,  in  quam  decumbit  .  Simul  ibidem  notatum 
fuit,  uti  etiam  ad  §.  432, ,  frequenter  fatis  obfervari ,  fcorbuticam  acrem 
materiam  ad  gingivas ,  linguam,  palatum  ,  fauces  deponi,  &  gangraenam  face¬ 
re  9  quae  ,  licet  difficilis  curatu  fit,  tamen  non  omnino  incurabilis  habenda 
eft,  fi  in  tempore  efficax  medela  adhibeatur  $  uti  ex  didis  ibidem  conflitit  . 
Graphice  defcripfit  (  uti  alia  occafione  monui  ad  §.  81 1.  ,  quod  hic  repetere 
non  inutile  credidi )  hunc  morbum  Aretaeus  (u)  ,  de  tonfillarum  ulceribus 
agens  :  poftquam  enim  de  mitiori  fpecie  horum  ulcerum  dixerat,  addit  fequen- 
tia  :  Vefiifera  funt  lata  ,  cava  ,  pinguia  ,  quodam  concreto  humore  albo  ,  aut 
livido  ,  aut  nigro  for  dentia  :  id  genus  ulcera  aphthae  nuncupantur  .  Quod  fi 
concreta  illa  for  des  altius  defenderit ,  affe&us  ille  &•  eft  ef chara ,  vocatur  . 
in  ambitu  vero  efcharae  fit  rubor  vehemens  ,  inflammatio  ,  venarum 
dolor  ,  quemadmodum  a  carbunculo  &c.  Patet  autem  evidenter  ex  illis ,  quae 
in  eodem  capitefequuntur  ,  quod  hic  non  defcripferit  Aretaeus  aphthas  hodie 
vocatas  ,  de  quibus  po&ea  peculiari  Capitulo  agetur  ,  fed  veram  gangraenam, 
a  depolitione  malignae  materiae  verfus  fauces  natam  5  unde  ad  anginam  ?an- 
graenofam  tale  malum  pertinet :  nam  &  in  efcharam  mortua  pars  convertitur, 
&  in  ambitu  hujus  efcharae  vivae  partes  vicinae  inflammantur  *  ficque  vei 
feparatur  ,  fuppuratione  in  ambitu  nata  ,  mortuum  corruptum  a  v  IviAvei 
%c  profer  pit  quandoque  malum  ,  uti  ibidem  notatur  .  Neque  tantum  depiuti- 
fio  impeditur  ab  hoc  morbo  ,  verum  etiam  &  refpiratio  quandoque  5  dum  in 
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peBus  per  arteriam  afperam  ferpit ,  &*  eodem  illo  diejlrangulat :  pulmo  enim 
cor  neque  talem  odoris  foeditatem  ,  neque  ulcera  ,  neque  fani  of os  humores 
fu/linent  \  fpirandique  difficultas  ■&  tuffies  enaf eunt ur  (x)  .  Confirmantur 
modo  dicla  ex  illis  ,  quae  Aretaeus  ( y  )  de  curatione  hujus  morbi  habet;  nam 
ad  inflammationem  &  ftrangulatum  commendat  eadem  ,  quae  in  cura  anginae 
inflammatoriae  laudata  fuerunt ;  clyfmata  ,  venae  fecUonem  ,  irrigationes  , 
fotus,  cataplafmata ,  cucurbitas  &c.  $  cruftas  autem  gangraenofas  medica¬ 
mentis  igni  fim  ilibus  illiniri  jubet ,  ut  decidant ,  nec  proferpat  ad  vicina  ma¬ 
lum  .  Ubi  vero  cruflae  deciderunt ,  &  ulcera  rubra  apparent  ,  caute  jubet, 
ut  mollifiima  fola  applicentur  ;  lac  cum  amylo,  ptifanae.  fuecus,  lini  femen 
&c. ,  convuifion.es  enim  metuendas  tnhc  monet  ,  dum  dolentiflimae  &  crudae 
‘"partes  acribus  irritarentur  .  Omnia  autem  haec  perfe&iffime  conveniunt  illi 
malo  ,  de  quo  ad  §.432.  dictum  fuit,  ubi  de  gangraena  oris  interni  age¬ 
batur.  .  *■.'-> 

Didum  fuit  ad  §.81 1.,  quandoque  levem  febrim  praecedere  ,  antequam  ver- 
fus  fauces  deponatur  illud  malum  ,  tuncque  foiet ,  hoc  fado  ,  cefiare  febris  , 
nifi  valida  inflammatio  tin  ambitu  efcharae  nata  novam  excitaverit ;  impri¬ 
mis  fi  plura  loca  fimui  eodem  malo  occupentur  ,  tuncque  periculum  efl:  ,  ne  flu- 
bito  proferpat  gangraenofa  haec  corruptio  .  Linde  forte  patet  ratio  ,  quare 
Hippocrates  (2)  dixerit..  Fauces  autem  exulceratae  cum  febre  ,  grave  ;  fed 
fi  quod  aliud  fignum  adfuerit  ex  his  ,  quae  antea  prava  judicata  fuerunt  ,  ho~ 
minem  in  periculo  verfari ,  praedicendum  .  Non  autem  videtur  hic  loqui  de 
gbfceffu  inflammationem  fequente  ,  fed  de  ulcere  has  partes  depafcente  5  quod 
patet  ,  fi  conferantur  illa ,  quae  alio  in  loco  habentur,  ubi  de  hoc  morbo 
agit  (a)  .  Monet  enim  ibi ,  fecuriora  e  fle  ulcera  ton  filiarum- ,  quae  citra  fe¬ 
brim  oriuntur  ,  additque  ,  illa  proferpere  ,  imprimis  aeflivo  tempore ,  peri¬ 
culo  vacare  ,  fi  multo  tempore  citra  incrementum  manferint  5  junioribus 
imprimis  familiarem  eife  hunc  morbum  &c.  ,  quae  omnia  optime  conveniunt 
illis  ,  quae  apud  Aretaeum  locis  modo  citatis  habentur . 

Patet-ergo  ,  gangraenam  faucium  ,  quae  validam  inflammationem  fequitur, 
vix  medelam  capere  ;•  illam  vero,  quae  ,  abfque  praegrefla  inflammatione  , 
a  depofitione  maligni  humoris  ad  has  partes  oritur  ,  periculofam  quidem  efle  , 
faepe  tamen  curabilem  ,  fi  flatim  efficax  medela  adhibeatur  ,  quod  hoc  loco 
monendum  videbatur . 

-  -  V 

§.  817.  IN  fcirrhum  circa  tonfillas  ,  uvulam  ,  palatum  ,  abit  an- 
I  gina  eorum  locorum  ,  ex  caufis  de/criptis  (392.)  5  Linde 
cognofcitur  facile,  curatur  difficulter  :  maxime  ubi  in  cancrum 
jam  abiit.  Vid.  (797*) - 

In  hifloria  inflammationis  di&utn  fuit  (vide  §,  392.),  illam  quandoque  in 
fcirrlutm  terminari  fi  inflammatio  circa  loca  glandulofa  haeferit  ,  neque  re- 

’  folu~ 


(  #)  Ibidem  .  ( y  )  Lib.F.  De  Curatione  Morborum  acutorum.cap.j>.  pag.Sp. 

(  2  J  Iri  Prognoftic.  Charter,  Tcm.VIII.  pag.672.  &  Coae.  Piaenot.  1x1101.277.  i  i* 
clempag«S67.  °  (n)  De  Dentitione  Charter.Tou.VII.  pag,$72. 
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folutione  aut  benigna  fuppuratione  crudam  inflammatorium  feparatum  fue¬ 
rit  .  Pbft  anginas  inflammatorias  quandoque  illud  malum  fequitur  j  omnium 
maxime  ,  dum  perverfa  medela  tentatur  morbus  ;  vel  non  fatis  cavetur  aeris 
frigidi  ad  haec  loca  inflammata  aditus.  Dum  videbant  Veteres  Medici  in¬ 
flammata  loca  fubito  tumore  attolli ,  neque  adeo  bene  concipiebant  rationem 
illius  rei ,  utpote  fanguinis  circulationem  ignorantes  ,  fluxionem  materiae  ad 
loca  inflammata  aCcufabant  ,  atque  ideo  commendabant  faepe  in  initio  talium 
morborum  illa  remedia  ,  quae  vafa  conftringendo  impedire  pollent  materiae 
influxum  in  loca  inflammata  .  Linde  Trallianus  (b)  in  cura  anginae  monuit, 
guod  fi  morbi  fuerit  initium  ,  materies  adhuc  fluere  videatur  ;  tunc  re - 
pellentia  potius  mifceri  debent  .  Damnavit  autem  illos ,  qui  folis  laxantibus 
uterentur  .■  Quare  autem  locus  inflammatus  tumeat ,  in  Commentariis  §.382, 
explicatum  fuit ;  patuitque  finuil  in  cura  inflammationis  ,  laxantium  remedio¬ 
rum  inlignem  ufum  effe  .  Ad  numerum  quartum  .§,  809.  di  cluni  fuit ,  quo* 
nam  cafu  in  anginis  curandis  repellentia  &  adftringentia  ufum  habere  pollent. 
Cum  autem  in  quibufdam  calibus  pulchre  talia  profuerint ,  incepit  nimis  in- 
crebrefcere  illorum  ufus  9  &  imprimis  apud  ignarum  vulgus  9  quod  in  quavis 
fere  angina  alumine  &  fimilibus  adftringentibus  uti  folet  ,  relaxatam  &  pen¬ 
dulam  uvulam  pro  fola  &  unica  talium  morborum  caufa  habens  ,  Inde  fae¬ 
pe  contingit,  inflammationem  harum  partium  jam  adultam  ,  nec  refolu bi¬ 
lem  amplius  ,  talium  remediorum  ufu  in  fcirrhum  converti  *  &  omnium 
frequentifflme  tonfillas  fic  affe&as  vidi  .  Idem  contingit ,  fi  ,  abfceflu  circa 
haec  loca  nato  &  rupto ,  aeri  frigido  fe  committant  tales  aegri ,  antequam 
penitus  detumuerint  hae  partes  . 

Facilis  efl  Diagnofis  fcirrhi  circa  haec  loca  nati ,  cum  confpici  poflit  & 
tangi  $  verum  difficillima  efl  curatio ,  uti  pluribus  di&um  fuit  ad  §.  797, 
Quantae  autem  calamitates  fequantur  ,  dum  in  cancrum  talis  fcirrhus  degene¬ 
rat  ,  aeri  femper  expolitum ,  &  acri  ichore-vicina  omnia  rodentem ,  quivis 
facile  colligere  poterit .  Omnis  ergo  cura  adhibenda  erit  ,  ut  impediatur 
inflammationis  in  fcirrhum  exitus  ,  de  qua  re  videantur  ilia  ,  quae  de  cura 
inflammatoriae  anginae  dida  fuerunt. 


ANGIr 
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angina  convulsiva. 

•  • 

§,  818.  HI  nervi  motores organorum  deglutitionis  ,  vel  re/pira- 
{3  tionis  ,  impediuntur  itias  exercere  funcfiones  in  illa 
organa ,  oritur  paralytica  angina  ;  talis  a  luxatione  dentis  verte¬ 
brae  dicitur  contingere ,  aut  alterius  vertebrae  cervicis  ad  inte¬ 
riora  .  Si  convulfionum  caufa  quaecunque  mufculos  pharyngis , 
laryngifve  occupaverit ,  oritur  fiibita ,  fuffocativa  angi  da  ;  talis 
in  epilepticis  ,  fipafmodicis ,  hyftericis ,  hypochondriacis  faepenu- 
mero  fit',  abit,  redit:  curatur  inprimis  his  ,  quae  iis  morbis 
curandis  propria  funt  ? 


Quam  numerofi  ad  deglutitionem  perficiendam  concurrant  mufculi ,  in 
Phyfiologicis  demonfiratur  .  Verum  ut  mufculi  adionem  fuam  exercere  pof- 
fint  ,  requiritur  fpirituum  nervoforum  ab  encephalo  per  nervos  in  mufculos 
liber  influxus  (c) .  Ubi  ergo  quacunque  de  caufa  nervi  motores  mufculorum 
his  fundionibus  infervientium  impediuntur  agere  ,  turbabitur  una  vel  plures 
ex  illis  adionibus  ,  quae  ad  deglutitionem  requiruntur  ,  adeoque  aderit  an¬ 
gina  :  fed  paralytica  vocanda  ,  quia  paralyfin  unius  vel  plurium  mufculorum 
deglutitioni  fervientium  pro  fua  caufa  agnofcit  .  Paralytica  autem  angina 
respirationem  raro  laedere  potefi ,  quia  mufculi  refpirationi  infervientes  vi¬ 
tali  non  adeo  alte  locantur  ,  ut  illorum  paralyfis  ad  anginam  referri  poflit  ; 
cum  in  anginae  definitione  (vide  §.  */%$•)  dictum  fuerit  ,  caufam.  morbofam 
debere  poni  fupra  pulmonem  &  flomachum  .  Verum  quidem  eft  ,  alios 
mufculos  ex  voluntatis  imperio  pofle  juvare  refpimionis  adionem  ,  qui 
in  his  locis  haerent  ,  uti  v.  g.  fcaleni  ,  fpinales  colli  &c*  5  adeoque  natam 
in  his  mufculis' paralylin  ,  Aride  loquendo,  huc  referri  pofTe  $  verum  cum 
&  abfque  horum  adione  vitalis  refpiratio  perfici  poftk  ,  &  ranfilme  oc¬ 
currat  ab  hac  caufa  refpirationis  impedimentum  y  angina  paralytica  ad  de¬ 
glutitionis  organa  praecipue  pertinet  .  In  hemipledicis  talis  anginae  fpe- 
cies  occurrit  ,  dum  ,  omnibus  corporis  mufculis  in  alterutro  latere  refolu- 
tis  ,  difficulter  deglutiunt  ,  &  foedo  fpedaculo  cibi,  potus  ,  faliva  ,  pro 
magna  parte  ialtem  ,  ex  ore  delabantur  .  Verum  quandoque  contingit, 
particularem  paralyfin  quofdam  tantum  mufculos ,  deglutitioni  fervientes  , 
afficere  ,  unde  deglutitio  ,  fi  non  omnino  impoflibilis ,  faltem  difficilior  red¬ 
di  folet  .  Galenus  (d)  jam  meminit  talis  morbi ,  quem  gulae  imbecillitatem 
vocavit ,  atque  fequentia  hujus  mali  figna  pofuit  :  fi  ingeforum  in  tranfitH 
tarditas  aequalis  fne  dolore  accidere  confuevi t ,  &  in  fupino  decubitu  au¬ 
getur  ,  ere&a  tero  cervice  miti patur  ,  citra  ullum  angujii  a  e  ferfum  •  quam¬ 
vis  enim  in  homine  eredo  ingeAi  cibi  &  potus  defcenfus  per  oefophagi  tu- 

23  r  bum 


(  e  )  H.  Boer  ha  a  ve  Tnnitut.MedicaJ.qoi. 
Charter.Tem.Vll. 


(  d  )  De  locis  ftflc&Is  Lib.V .  cap.y» 


ANGINA  CONVULSI  V  A.  2S* 

bum  pondere  illorum  adjuvetur,  tamen  videtur  hoc  fufficere  non  poffe ,  ufc 
prompte  deglutita  in  ventriculum  deducantur  .  Fibrae  enim  mufculares  osfo- 
phagi ,  tam  longitudinales  quam  orbiculares  (e) ,  plurimum  huc  faciunt  *  imo 
illarum  a&ione  foia  deglutita  in  ventriculum  propulfa  fuilfe  vidi  in  homine, 
qui  capiti  infiftens  &  cibos  &  potum  fatis  copiofuin  (umebat  .  Ubi  ergo  ha¬ 
rum  fibrarum  efficacia  minuta  multum  fuit ,  vel  perfera  paralyfi  integre  abo¬ 
lita  ,  non  mirum  efl: ,  deglutitionem  multum  laedi .  Neque  tantum  in  oefo- 
phagi  fibris ,  fed  &  in  aliis  mufculis  deglutitioni  fervientibus ,  fimile  malum 
obtinere  poterit.  Sic  vidit  Tulfius  (f)  ,  in  muliere  quinquagenaria,  poli 
vomitum  ,  vertiginem  ,  ac  fpafmum  cynicum  ,  tam  pertinaciter  refolvi  de¬ 
glutitionis  mufcnlos,  ut  ne  guttulam  quidem  tranfmittere  pollet ,  licet  nec 
dolor,  nec  tumor,  nec  ulla  ipfam  urgeret  angudia  *  unde  etiam  feptima  die 
periit  .  Huic  affine  malum  fatis  mirabile  vidi  in  muliere  quadraginta  quin¬ 
que  annorum  ,  caeteroquin  faniflima  .  Dum  enim  ante  novem  menfes  optimo 
valens  appetitu  prandium  (umeret,  mirabatur,  quod  abfque  ulla  caufa  prae- 
g  refla  fu  bito  impediretur  deglutitio  ,  nullum  tamen  dolorem  fentiebat ,  nul¬ 
lus  tumor  apparebat .  Medici  &  Chirurgi  in  confilium  vocati  tentaverant 
plura  remedia  ,  neque  tamen  integre  potuerant  debellare  morbum  ;  manferat 
enim  tale  deglutitionis  impedimentum  ,  ut  liquida  nullo  modo  ,  folidas  vero 
offas  9  imprimis  majores ,  tranfmittere  in  ventriculum  pollet .  Seniim  tamen 
eo  ufque  in  melius  mutabatur  morbus  ,  ut ,  dum  me  confuleret  ,  novem  jam 
elaplis  mentibus  a  primo  morbi  initio  ,  liquida  potuerit  quandoque  degiuti- 
re  ,  fi  uncias  quinque  vel  fex  fimul  &  femel  ingereret  quam  fubitiffime  .  Par¬ 
vam  vero  liquidi  quantitatem  nullo  modo  deglutire  valebat .  Quinam  fue¬ 
rit  tandem  morbi  eventus ,  ignoro  ,  cum  in  diffito  loco  degat ,  nec  literis 
miliis ,  quod  promiferat ,  indicaverit  illa  ,  quae  pofiea  contigerunt  .  ]a- 
cotius  (g)  tamen  ,  qui  hunc  morbum  viderat ,  notat ,  fenum  contabuifle  ta¬ 
les  aegros  .  Alii  tamen  cafus  a  Medicis  notati  docuerunt ,  lente  quandoque 
priftinae  fanitati  reftitui .  Sic  viginti  annorum  puella  ,  poli  menfium  fup- 
preffionem  cache&ica  fa da  ,  tandem  in  deglntiendi  impotentiam  incidit  , 
unde  infiar  fceleti  emaciabatur  .  Cum  nonnulli  Medici  ftatuerent ,  glandu¬ 
las  induratas ,  vel  fimile  quid ,  ar&are  oefcphagum ,  flexili  balaenae  pinna 
explorata  fuit  tota  oefophagi  longitudo  ,  nullumque  inventum  fuit  obftacu- 
lum  .  Paralyticum  hinc  morbum  (latuerunt ,  &  ad  hunc  fcopum  remedia 
exhibuerunt ,  fed  incafium  omnia  .  Iit  tamen  miferae  ,  quantum  fieri  pote¬ 
rat  ,  (occurreretur  ,  alimenta  dentibus  comminuta  ,  &  linguae  ope  verfus  fau¬ 
ces  protrufa  ,  balaenae  pinna  ,  fpongiam  in  extremo  gerente  ,  in  ventricu¬ 
lum  deducebantur  .  Per  annum  integrum  aegra  hoc  artificium  adhibuit :  tunc- 
que  ,  fenfim  redeuntibus  corpori  exhaufto  viribus ,  poflea  fatis  fana  vixit  (h)<, 

Quaenam  autem  conducant  ad  Paralyticam  Anginam  remedia  ?  poftea  in 
Capitulo  de  Paralyfi  dicetur  . 

Huc  &  refertur  illa  anginae  fpecies ,  quae  a  luxatione  Vertebrae  cervicis  ad 
interiora  contingere  dicitur  .  Cum  enim  pharynx  &  oefophagus  verte- 

N  n  ^  bris 

(  e  )  H.  Beerh.  InlHtut.  Medic.^74.  (/)  Ohferv.Medic.  UbJ.csp.4aq3ag.79, 
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bris  cervicis  incumbant  ,  fatis  patet  ,  a  tali  luxatione  has  partes  anguflari 
debere  .  Accedit  ,  quod  &  medulla  fpinalis  ab  eadem  caufa  comprimi  pof- 
fit,  adeoque  &  paralyfis  inde  nafci  in  mufculis ,  qui  nervos  fuos  infra  lo¬ 
cum  compreflum  a  medulla  fpinali  accipiunt.  A  lapfu  vel  alia  vi  externa 
vertebras  cervicis  luxari  pofle  ,  nullum  dubium  efi  j  verum  difficilius  intel¬ 
lectu  videtur,  quomodo  per  morbos  ,  abfque  vi  externa,  hoc  fieri  poflit. 
Videtur  tamen  Hippocrates  talem  morbum  obfervafle  .  Ubi  enim  ( i )  mor¬ 
bos  recenfet ,  qui  junioribus  contingere  poft  dentitionem  folent  7  habet  & 
vertebrae  ,  quae  ad  occipitium ,  intro  luxationes  .  Notum  efi  ex  Anatomicis, 
primam  vertebram  ,  atlantem  diditam ,  articulari  cum  offe  occipitis  ,  dum 
condylos  hujus  offis  cavis  fimilis  figurae  excipit  :  proxime  hanc  (equitur  fe¬ 
cunda  colli  vertebra  ,  a  proceffii  dentiformi ,  dens  vocata,  fupra  quam  una 
cum  atlante  totum  caput  circumagitur  .  Binae  hae  vertebrae  occipitio  pro¬ 
ximae  funt  5  adeoque  illae  luxationes ,  de  quibus  in  loco  citato  dixit  Hippo¬ 
crates  ,  ad  has  fpedarent .  Quod  etiam  ex  alio  textu  (  j^)  patet  }  ibi  enim 
legantur  fequentia  :  Qui  autem  angina  laborabant  ,  illorum  hae  erant  aff.-Bio- 
nes.  Cervicis  vertebrae  intro  vergebant,  quihufdam  amplius, quibufdam  mi¬ 
nus  9  collumque  confipicuam  intro  cavitatem  habebat ,  hac  parte  contaSum 
dolebat .  At  cuidam  quoque  affeBus  erat  infra  os  dentem  appellatum  ,  qui 
non  peraeque  acutus  efl  (7)  .  Ex  quo  loco  patet  ,  introrfum  vergere  quando¬ 
que  primas  vertebras  colli  ,  &  anginam  facere  $  aliquando  vero  in  fequentibus 
fimile  malum  obfervatum  fuifle .  Cum  autem  ex  Anatomicis  confiet  ,  vali¬ 
dis  adeo  ligamentis  dentiformem  proceffum  fecundae  vertebrae  firmari  ,  vix 
videtur  illius  vertebrae  introrfum  luxatio  fieri  pofTe  in  adultis  ,  nifi  tota 
definiatur  fabrica  ,  vel  una  cum  hac  etiam  prima  vertebra  fimiliter  luxe¬ 
tur.  In  junioribus ,  ubi  dens  ille  cartilagine  tantum  unitur  fuae  vertebrae  , 
facilius  poflet:  ille  nexus  folvi  ,  adeoque  vertebra  fecunda  ,  foluto  dente  , 
Introrfum  Ire  .  Forte  hoc  ipfum  infinuavit  Hippocrates  in  modo  citato  apho- 
rifrno  ,  ubi  de  juniorum  morbis  agit .  Verum  dum  hoc  fit,  contenta  ver¬ 
tebrarum  cavo  fpinalis  medulla  neceflario  comprimi  debet  ,  unde  certa  fe¬ 
re  mors  9  uti  alia  occafione  ad  170,  1.7.  didam  fuit .  Hinc  Celfus  (  m )  9 
de  capitis  luxatione  agens  ,  monet :  quod  in  tali  cafu  neque  bibere  ,  neque 
loqui  polfit  homo ,  &  celerrime  mors  fuperveniat .  Addit  autem  ,  fe  de  ca¬ 
pite  luxato  dicere,  non  quo  curatio  ejus  rei  ulla  fit  9  fid  ut  res  indicis  co- 
gnofceretur ,  &  non  putarent  fibi  medicum  defui jfe  ,  fi  qui  fic  aliquem  perdi - 
di  fient . 

ilbl  ergo  colli  vertebrae  Introrfum  luxantur  fic  ,  ut  medulla  fpinalis  com- 
prefla  fuerit  multum  ,  patet  fatis  ,  nullam  medelam  fupereffe  :  licet  enim 
refiitui  haec  luxatio  poflet  9  defiruda  faepe  jam  foret  medullae  fpinalis 
fabrica  ,  praecipue  fi  in  primis  colli  Vertebris  hoc  contigerit ,  Unde  etiam 
noluit  Aegineta  (  n  j  ,  ut  talibus  aegris  medicina  adhiberetur  .  Si  vero  non 

penitus  loca.- fu  o  exciderit  vertebra,  &  non  una  fed  plures  fiinul  exfede 
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(  t )  Aphor.  i6>  Sed.  III.  Charter.  Tom.  IX.  pag.  xai. 

(  h  )  Epidem  3.  Charter.  Tom.  IX.  pag.  147.  &c. 

(  O  Vide  Galen.  Gemment.  2«  in  Libr.  prorrhet.  Charter.  Tom.  VIII.  pag. 

(*«)  Hh.  VIII.  cap.  15.  p.  746.  (n)  JLib.  III.  cap.  zf.  pag.  3?. 


§.S iS.  ANGINA  CONVULSIVA.  2S3 

fna  param  remotae  fuerint?  minus  periculum  eft :  quia  tunc  vertebrae  lu¬ 
xatae  non  ita  acutum  angulum  cum  fequentibus  faciunt  ,  adeoque  &  minus 
comprimunt  fpinalem  medullam  .  Talem  autem  hujus  morbi  diveditatem, 
notavit  diferte  Hippocrates  {  0 )  3  nam  &  dixit  ,  cervicis  vertebras  quibuf- 
dam  amplius  introrfum  vergere  ,  aliis  minus  :  dein  addidit ,  in  quibufdam  in¬ 
fra  fecundam  vertebram  hoc  fieri  ,  tuncque  minus  acutum  effe  malum.  No¬ 
tavit  etiam  ,  quandoque  valde  rotundum  &  majori  ambitu  circiimfcriptum 
fuiffe  hoc  malum  ,  dum  nempe  plures  vertebrae  fimul  fitum  mutaverant . 
Monuit  autem  ,  fi  fecunda  vertebra  (  quam  dentem  vocavit )  loco  mota 
non  fuerit,  non  inflammari  fauces,  neque  partes  fub  maxillis ,  quamvis  tu¬ 
mentes  ,  inflammatis  fimiles  effe  .  Addidit  deinde  ,  neque  paraplegicos  re~ 
folvi  tales  aegros ,  fi  neutram  in  partem  tumor  defle&eret ,  fed  recta  pro¬ 
cederet  3  omnefque  fuperftites  fuiffe  *  &  quofdam  ex  morbo  celerrime  refli- 
tutos  3  alios  quadraginta  dies  percurriffe  ,  abfque  febre  3  multos  etiam  ad 
longifiimum  tempus  aliquam  tumoris  partem  retinuiffe  s  uti  indicabat  & 
vox  &  deglutitio  nondum  penitus  liberae.  Contra  vero  fi  febris  adeffet , 
omnia  pejora  erant  ( notandum  ,  quod  antea  monuerat  Hippocrates  ,  nec  fe¬ 
brim  nec  inflammationem  adeffe  ,  fi  vertebra  fecunda  ,  dens  vocata  ,  non  fo 
ret  affe&a  )  3  frigidiflimos  habebant  pedes  tales  aegri  ,  8c  fi  ftatim  non  mo¬ 
rerentur  ,  erecti  ftare  non  poterant  3  monetque ,  omnes  interiiffe  ?  quos  fi  e 
affectos  noverat . 

Raro  quamvis  occurrat  ille  morbus,  tamen  negari  nequit ,  illum  quan¬ 
doque  obfervatum  fuiffe  .  Hippocratis  modo  allegati  textus  hoc  docent  3  8c 
quamvis  Galenus  (  p )  dixerit ,  rarifiime  fieri  talem  anginam  ,  tamen  videtur 
indicare  (  q  ),  quod  illam  viderit,  dum  commentatur  Hippocratis  de  hac 
angina  obfervata  .  Dicit  enim  :  Hunc  anginae  fpeciem  exponit ,  q nae  raro  a 
nobis  vifa  efl .  Contigit  mihi  fetnel  tale  quid  videre  in  infante  decem  men- 
fes  nato  ,  cui  caput  retro  inclinatum  erat ,  guttur  prominulum  ,  &  mani- 
fefta  in  cervice  cavitas  apparebat .  Cum  autem  ob  infantis  miferrimos  eju¬ 
latus  exa<3t  e  locum  affe&um  fer  utar  i  non  daretur  ,  non  potui  accurate  dilfin- 
guere ,  quaenam  vertebrae  cervicis  introceffi  flent  .  Nihil  deglutire  pote¬ 
rat  infans  ,  &  poff  validas  convulfiones  hoc  malum  fecutum  fuerat  .  Nemo 
mirabitur  ,  tales  luxationes  vertebrarum  a  convulfionibus  fieri  poffe ,  im¬ 
primis  in  tenera  aetate  3  dum  etiam  in  adultis  &  robuftis ,  epilepiia  cor¬ 
reptis  ,  membra  diftorqueri  luxari  &c.  obfervatum  faepius  fuerit.  Verum 
&  docuerunt  obfervata  Medica  ,  natos  tumores  in  partibus  internis  corporis 
loco  fuo  moviffe  Vertebras  3  &  deinde  fublatis  his  tumoribus  illas  in  priflinam 
fedem  fenfim  rediiffe  .  Memorabilis  talis  cafus  in  Aciis  Parifinis  (  r )  legitur  : 
&  notavit  BenediBus  {/’)  °>  fe  wdijfe  a  fluxione  acriori  [pinae  accumbente 
dor  fi  vertebras  luxatas  ,  ojjaque  alia  ex  acetabulis  detrufa  extorta  .  An 
ergo  inflammatorius  tumor  fubito  tale  quid  facere  poffet  3  quod  aliter  fen- 

N  n  2  fim 


(  0}  Epidem.  a.  Chartei*.  Tom.  IX.  pag.  149.  &c. 

( p  )  Commentar.  2.  in  Lib.T.  Prorrheticor.Charter.  Tom.  VIII.  pag.  7 76, 
(  9  )  Commentar,  a.  In  Lib.  II.  Epidem.  Charter.  Tom.  IX.  pag,  iqfC 
(  r  )  Acad.  de  Sciences  V  An  1711.  Memoires  pag.  7a4.  &c. 

(/)  Tabidor.  Theat.  Exercit.  3  3»  pag,  63. 
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flm  a  tumoribus  lente  increfcentibus  fit  l  Certe  non  omnino  improbabile  vi¬ 
detur  ,  imprimis  in  juniori  aetate. 

Ubi  autem  anginam  a  vertebrarum  luxatione  natam  valida  comitatur  in¬ 
flammatio  ,  vel  fuperiores  cervicis  vertebrae  loco  fuo  multum  motae  fuerunt, 
patet  fatis  ,  vix  ullam  fpem  curae  fupereffe.  Unde  pro  defperatis  relinquen¬ 
dos  effe  tales  aegros  voluit  Aegineta  ,  uti  modo  diUum  fuit .  Aetius  ( t )  ve¬ 
ro  confuluit  ,  ut  collo  circa  primas  vertebras  affigeretur  curcurbita  ,  faepius 
avellenda}  hac  fpe,  ut  fic  in  fedem  fuam  reducerentur  luxatae  vertebrae  , 
quod  tentari  pollet .  Si  vero  lentius  increverit  hoc  malum  ,  neque  inflam¬ 
mationem  comitem  habuerit  ,  reftitui  fenfim  folent  vertebrae,  fi  laqueo,  qui 
mentum  atque  occipitium  fuftinet ,  fufpendantur  quotidie  juniores  tali  morbo 
affiidi :  fic  enim  pondere  corporis  in  rectum  deducitur  fpina ,  &  feliciter  fae- 
pe  curantur  . 

Verum  ,  fi  convulfionum  caufa  quaecunque  mufculos  pharyngis  laryngi f- 
ve  occupaverit  ,  oritur  fubita  fuffocativa  angina  \  Quae  licet  molefla  fit  , 
rariflime  tamen  periculofa  effe  folet ,  ex  fu  a  natura  ,  nifi  a  tali  morbo 
ortum  duxerit ,  qui  ex  propria  indole  periculofus  efl  }  uti  v.  g.  dum  in 
tetano  ,  vel  opiflhotono ,  correptis  talis  angina  adefl ,  quod  alia  occafio- 
ne  in  Commentariis  §.  787.  monitum  fuit  .  In  mobilibus  in  genere  ner- 
Vofo  hominibus  frequens  talis  angina  obfervatur  ,  quales*  funt  foeminae  hy- 
flericae  ,  &  viri  hypochondriaci  dicti  .  Dictum  fuit  alia  occafione  in  Com¬ 
mentariis  §.  653. ,  mirabilem  illum  morbum,  qui  pallio  hyfterica  vel  hy¬ 
pochondriaca  vocari  folet  ,  quafvis  fere  corporis  partes  occupare  }  fimul- 
que  producere  talia  fymptomata  ,  quae  competunt  illi  parti ,  quam  morbus 
invafit  .  Quibus  autem  fignis  hic  affectus  diflingui  poflit  ab  aliis  morbis , 
ibidem  dictum  fuit.  Nihil  frequentius  in  praxi  occurrit ,  quam  globus  ille 
hyftericus  dictus  5  dum  ,  conflricto  oefophagi  fphin&ere  ,  aer  elaflicus  rare¬ 
factus  illum  diflend.it ,  ficque  tumorem  confpicuum  excitat ,  quo  miferae  fe¬ 
re  praefocantur.  Cum  autem  fpafmos  illos  ex  abdomine  furfum  afeendere 
faepe  fentiant  tales  mulieres,  uterum  in  fauces  ufque  attolli  falfo  credunt  . 
Plerumque  fatis  facile  curari  folet  haec  anginae  fpecies  talibus  remediis  , 
quae  nimium  fpiritnum  impetum  in  harum  partium  mufculos  avertunt  ,  & 
inordinatos  fpiritnum  motus  fopiunt.  Caflorei ,  afae  foetidae  ,  galbani  & 
fimilium  virofus  odor  naribus  exceptus,  fpiritus  falis  Ammoniaci  fimili  mo¬ 
do  adhibitus,  faepe  uno  in  momento  tollunt  haec  mala  ;  reditura  tamen  ,  dum 
miferis  illis  validi  animi  affectus  contingunt .  Quafdam  vidi  mulieres  hac 
anginae  fpecie  frequenter  correptas  ,  quae  adeo  mobile  habebant  totum  ner- 
vofurn  fyftema  ,  ut  antihyfterica  didta  remedia,  praecipue  acriora,  malum 
augerent  potius  .  Imprimis  hoc  obfervavi  in  puella  ,  quae  ,  fruftra  datis  opti¬ 
mis  antthyflericis  ,  per  quadraginta  o6to  horas  nihil  omnino  deglutire  po¬ 
tuerat  :  cucurbitis  abfque  fcarificatione  nuchae  applicatis  uno  momento  tol¬ 
lebatur  malum  .  Quandoque  tamen  ,  quamvis  rarius  forte  ,  contingit  ,  diu¬ 
tius  perflare  hanc  anginam  ,  imprimis  fi  non  adhibeatur  idonea  medela  ,  fed 
purgantibus  ,  aliifve  evacuantibus  tentetur  cura.  Sic  dicit  Hdmontius  (u) ; 


(  O  Tetrabl.  1.  Serm.  4.  cap.  47.  pag.  4^. 

(  u  )  In  Capitulo  ;  AJibmo  &  TuJJh  N.  $  upag.  apu 
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Ex  utero  furr  ex?  jfe  virus  ,  quod  nil  praeter  gulam, firinger et ,  fic  ut  atrimeftri 
vix  quidquam  d-jglutiret  matrona  illufiris .  AcceJJU  malum  cognovi ,  C0#- 
fejtim  fanavit  illam  Dominus  . 

Ubi  ergo  in  hyftericis  &  hypochondriacis  ab  inordinato  fpirituum  mota 
foio  convulfiva  angina  fit ,  facile  curari  folet  &  fubito.  Verum  fi  in  quo¬ 
dam  corporis  loco  ,  imprimis  circa  praecordia  ,  maligni  {fabulentur  humores, 
qui  asione  regiminis  (  de  qua  vide  Commentaria  §.701.)  turbando  omnes 
cerebri  a&iones  convulfionem  facere  poftunt  ,  requiritur  horum  expulfio 
per  emetica  vel  purgantia  *,  quae  peflime  cedere  folent  ,  dum  a  folo  pertur¬ 
bato  fpirituum  motu  convulfio  nafcitur  .  Talis  cafus  defcribitur  .  in  A&is 
Edinburgenflbus  (  vv  )  »  ubi  juvenis  angina  convulfiva  laborabat,  feciliter  cu¬ 
rata  ,  dum  emeticis  &  purgantibus  deturbabatur  biliofa  faburra.  Verum  aegri 
robur  ,  fapor  amarus  vel  &  falfus  continuo  perceptus,  fatis  indicabant ,  quo¬ 
modo  &  per  quae  remedia  cura  tentari  pollet  • 

§.  819.  TJX  hac  hiftoria  data  (  783.  ad  819. )  intelligitur  ratio 
fi  obfervationum  Hippocraticarum  . 

Angina  tine  ullo  figno  confpicuo  ,  folo  (Irangulatu  orthopnoico  ie 
prodens,  cum  febre  acuta ,  dolore  magno  capitis  ,  vel  crurum  ,  fine 
fignis  bonis ,  cito  lethalis ,  primo  fcilicet ,  fecundo  ,  vel  tertio  die  • 
"Angina  *7rrymV«<  orta  ex  aliis  inflammatoriis  morbis ,  autlilpe- 
cies(  801.  802. )  nata  ex  (  803.  804.  8of.  )  ,  lethalis  . 

Angina  fpumam  oris  excitans;  (erum  tenue  exprimens ;  faeces  al¬ 
vi  fine  fenfa  dimittens  ;  in  febre  valde  aaua  fine  ullo  figno  conti¬ 
cuo  occupans;  cum  recefiu  tumoris,  ruboris,  pullationis  in  faucibus 
yel  lingua  tamen  ftrangulans ;  ubique  lethalis ,  &  praeceps. 

Abfoluta  jam  anginae  hiftoria  generali ,  fimnlque  traditis  iliis ,  quae  in  di- 
verfis  anainae  fpeciebus  maxime  notanda  videbantur ,  recenfentur  quaedam 
corollaria  ,  quae  ad  Prognofin  Anginae  proprie  fpe&ant,  &  omnia  apud  Hippo* 
cratem  inveniuntur .  Ex  ante  diclis  autem  facile  deduci  poterit  horum  ratio  ; 
cumque  de  illis  ibi  dictum  fuerit ,  fufficiet  indicalTe  loca  ,  ubi  habentur . 

Angina  fine  ullo  figno  confpicuo  &c.  Occupat  enim  tunc  inflammatorius 
tumor  laryngem  ,  vel  internam  pulmonalis  fiftulae  membranam;,  de  qua  revi¬ 
deantur  illa  ,  quae  in  Commentariis  §.  Soi-  &  802.  habentur  :  ubi  fimui  notata 
fuerunt  Hippocratis  loca  ,  quae  hanc  prognofin  continent.  De  crurum  autem 
dolore  in  anginofis  abfque  bonis  fignis  videantur  illa  ,  quae  ad  §.  809.  5.  didta 
fuerunt . 

Angina  A uytv/c-n  orta  &c.  Morbus  alteri  morbo  imytvedcu  (  fu  perve¬ 
nire  )  dicitur  ,  quum  permanente  illo  ^  qui  prior  adfuerat ,  accedit  &  alter  * 
nti  Calenus  ( x  )  monuit,  dicens  :  Degenerat  autem  morbus ,  quum  priore  cef~ 

fan - 


(  to  )  Medica!  Effays  Tom.  I.  pag.  zyy.  Ac. 

C  x  )  In  Commentariis  in  Aphor.  11.  SedE  VII.  Chartcr.  Tom.  IX.  pag.  xpy. 
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rnnte  fuce  edit  niteri  fit  pervenit  autem  ,  quum ,  priore  permanente,  alter  acce¬ 
dit.  Linde  talis  epigenefis  prioris  morbi  augmentum  defignat ,  dum  ad  alias 
corporis  partes  propagatur  malum  ,  vel  faltem  indicat ,  per  morbum  fi c  mu¬ 
tata  fuifle  fluida  &  folida  corporis,  ut  etiam  aliae  fundiones  laedantur.  Unde 
morbis  alios  morbos  fymptomata  fupervenirer Veteribus  Medicis  moris  fuit 

dicer  ecquae  ipfius  morbi  augefeentis  ratione  contingere  confueverunt  (y  ).  Cum 
erofo  ex  fe  fatis  periculofa  faepe  fit  angina  inflammatoria  ,  patet  facile,  vix 
quid  jfpei  fu  per  efle  ,  fi  alteri  inflammatorio  morbo  fu  perveniat  angina  .  Rede 
enim  monuerat  Hippocrates  (  2  )  :  In  morbis  ,  qui  alter  alteri  piper  accedit , 
plerumque  interficit ,  Quum  enim  cor pori  a  priori  morbo  debilitato  alter 
morbus  fupervenerit  ,  prae  imbecillitate  prius  perit  5  quam  alter  ,  qui  pofie - 
rius  accejjit ,  morbus  de finat .  Cum  autem  anginae  curatio  fanguinis  miflio- 
nem  validam  ,  purgantia  antiphlogiftica  &c.  requirat  (vide  §,  809.) ,  debilior 
faepe  a  morbo  praegreflo  aeger  haec  ferre  nequit  •  Augetur  periculum  ,  «quod 
omnis  ejufimodi  f  ^pervenientium  ortus  non  parvos  nec  faciles  ,  fied  magnos 
malignos  morbos  fequatur  (a)  .  In  febre  enim  ardenti ,  uti  ad  §.  741.  didum 
fuit,  deglutitio  quandoque  laeditur  ,  malo  omine  5  uti  etiam  alia  occafione 
in  Commentariis  §.  772.  785.  802.  monitum  fuit . 

Ubi  autem  angina  inflammatoria  ,  quae  mufculos  elevando  ofli  hyoidi  & 
laryngi  fervientes  occupat  (  §.  803.  )  ,  vel  pharyngem  (  §.  8 04.)  ,  aut  ton- 
fiilas  ,  uvulam  ,  velum  pendulum  ,  ejufve  quatuor  mufculos  pterygoftaphy- 
linos  (§.805.)  ,  fic  increverit,  ut  &  ad  pulmonalem  nftulam  (§.801.) 
vel  laryngem  (  §.  802. )  propagetur  malum  ,  fatis  patet  ,  lethalem  morbum 
efle.  Quin  imo  ,  licet  per  metaftafin  materies  inflammatoria  ,  tonfillas  ,  pha-  , 
ryngem  &c.  obfidens ,  priori  fede  derelida  ?  ad  laryngem  vel  afperam  arte¬ 
riam  deponeretur ,  non  multum  fpei  fnperelfet  3  uti  fatis  colligi  poterit  ex 
illis  ,  quae  ad  §.  801,  802.  dida  fuerunt . 

Angina  fpumam  oris  excitans  i  ferum  tenue  exprimens  5  faeces  alvi 
fine  fenfu  dimittens  .  Didum  fuit  ad  §.  805.,  pituitae  ad. cava  .tonfii- 
larum  Rillicidium  perpetuum  efle  ,  dum  illae  ipfae  vel  &  vicinae  his  par¬ 
tes  inflammatae  funtj  unde  .&  in' hac  anginae  fpecie  perpetua  faepe  exferea- 
tio  fpumofae  pituitae  adeft  :  tamen  minus  lethalis  haec  angina  efle  folet  ,  uti 
tunc  didum  fuit *  adeoque  de  illa  fpumofae.  pituitae  excretione  hic  non  a- 
gitur  .  Verum  in  peflimis  &  lethaiibus  anginis  omnia  fere  eadem  apparent 
phaenomena  (vide  §.  807. ) ,  ac  in  illis  ,  qui  laqueo  ftrangulantur  *  in  qui¬ 
bus  videmus  foedo  fpedac-ulo  fpumam  tenacem  circa  os  8c  labia  colligi  , 
dum  moriuntur  .  Unde  dixit  Hippocrates  (b) :  Qui  ftrangu'antur  9  ac  dijjol- 
vuntur  *  non  dum  tamen  mortui  fiunt  ;  ex  illis  non  convalefcunt ,  quibus  cir¬ 
cum  os  fipuma fuerit.  Ubi  notandum  ,  quod  non  dixerit  pituitam  defluere  , 
fed  circum  os  colligi .  Impeditur  enim  tunc  tranfitus  fanguinis  per  pulmo¬ 
nes  ex  corde  dextro  in  finiftrum  ;  unde  tanta  vi  urgentur  arteriarum  pulmo- 
nisextrema  ,  ut  ex  illarum  finibus  in  cava  aerea  pulmonis  apertis  exprimatur 

humor 


(9O  Galen.  in  Commentariis  in  Aphor.  Sed.  VI.  ibici,  pag.  ijo. 

(  3  )  De  Affectionibus  cap.  6.  Charter.  Tom.  VII.  pag.  626. 

(  a  )  Galen.  in  Commentariis  in  Aphor.  1 1.  Sed.  VII,  Charter.  Tom.  IX.  pag.2p7« 
(  b  )  Aphor.  45*  Setft.  II»  Charter.  Tom.lX.  pag.  5*. 
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humor  follto  vifcidior  ,  qui  in  fummis  illis  anguftiis  educi  nequit  excrean¬ 
do  ,  fed  colledus  afcendit  in  fauces,  oris  cavum  replet ,  tandem  circa  la¬ 
bia  colligitur  fpumefcens  .  Videmus  fimile  quid  fieri  in  moribundis  fers 
femper  ,  dum  jam  aliquot  ante  mortem  horis  ingratus  ille  ftertor  &  ronchus 
in  pectore  (derochel)  auditur,  a  colledo  tali  vifcido  humore  in.  pulmonis 
bronchiis  b  qui  pariter  de  naribus  ,  vel  ore  ,  poft  mortem  ,  conftridis  frigo¬ 
re  omnibus  partibus ,  exprimi  folet .  Notat  ergo  talis  fpuma  in  angina  fuf- 
focationem  &  mortem . 

Peffimum  etiam  lignum  dat  ferum  tenue  in  angina  inflammatoria  conti¬ 
nuo  ex  ore  depluens?  Didum  fuit  §.  793. ,  a  comprefiis  venis  majoribus, 
quae  hic  locantur  ,  &  reducem  a  capite  fanguinem  ad  cor  deferunt  ,  tale  fe¬ 
ri  profluvium  nafci  poffe ,  atque  Loweri  experimento  in  cane  ,  cui  venas 
jugulares  ligaverat ,  demonflratum  fuit ,  omnia  vicina  loca  feri  tenuis  copia 
inundari .  libi  ergo  hoc  (ymptoma  obfervatur  ,  concludere  licet ,  tumorem 
inflammatorium  venas  comprimere  b  unde  peflima  illa  mala,  quae  §.807» 
enumerantur  ,  brevi  fequentur ,  uti  ibidem  pluribus  didum  fuit  ® 

Dejedionem  autem  alvi ,  quae  fine  fenfu  exit ,  lethalem.  damnavit  Hippo-» 
crates  b  uti  in  Commentariis  §.  719.  didum  fuit  :  atque  imprimis  in  angi¬ 
na  hoc  verum  eft  ,  cum  praefentem  llrangulationem  indicet  hoc  fymptoma  $ 
atque  obfervetur  ,  &  alvum  &  veficam  exonerari  illis  ,  qui  laqueo  fuftocan- 
tur.  In  Concis  Praenotionibus  illo  loco  ,  quo  de  varia  Anginae  prognofi  agi¬ 
tur  ,  habetur  fententia  ,  quae  huc  fpedat :  Quibus  per  vehementiam  pulfatio » 
nis  (venarum)  Jiercus  derepente  per  alvum  fecedit  ,  lethale  (c).  Voluit  qui» 
dem  F nefias  (d)  ,  pulfationem  illam  vehementem.  &  confpicuam  obfervari  in 
anginis  inflammatoriis  ,  dum  in  collo  &  temporibus  valide  rnicantaitexiae  , 
&  partes  inflammatae  palpitant  prae  pullationis  vehementia  :  interim  tamen 
non  videtur  abfque  ratione  aliter  legifte  hanc  Coacam  Praenotionem  Dure - 
tus  (e)  ,  qui  loco  (ryvyfM  (pulfationis)  habet  nnyu*  (, fir  angulationis  )b  atque 
ita  pulcherrime  confirmaret  modo  didam  prognofin  in  angina  leduo  Lquens  % 
Qg:bns  per  vehementiam  Jlr  angulationis  Jiercus  derepente  per  alvum  fecedit  $ 
lethale .  \,  > 

/  In  febre  valde  acuta  fine  ullo  figno  confpicuo  occupans  •  Quam  pi  ae- 
ceps  fit  angina  inflammatoria  ,  quae  ,  abfque  ullo  figno  confpicuo  ,  fola 
ftrangulatione  fe  mani  fellat  ,  in  eadem  hac  paragrapho  vidimus  }  liinulque 
demonflratum  fuit ,  lethalem  anginam  effe  ,  quae  per  epigenefin  ex  aliis 
morbis  inflammatoriis  nafcitur  .  Idem  quoque  verum  eft  ,  fi  in  febre  valde 
acuta  ,  quamvis  non  inflammatoria  ( tales  enim  febres  dari  in  Capitulo  de  fy  ~ 
nocho  putri  probatum  fuit  j  ,  fimilis  angina  oriatur  b  mi  facile  patet  . ex  ilhs  , 
quae  paulo  ante  dida  funt  .  Confirmant  &  hoc  fequentes  Flippocratis  Apno- 
rifmi  (f)i  Si  febre  detento  tumore  non  exifente  in  faucibus  ?  fuffocatio  de - 
repente  fupervenerit^  lethale.  Si  febre  detento  derepente  cervix  intot  queatur , 
ac  vix  deglutire  pojft  ,  tumore  non  exifente  ,  lethale.  Ubi  notandum  ,  quod  v 
aeque  damnaverit  lethalem  anginam,  quae  deglutitionem  laedit,  ac^  illam,  quae 
refpirationem  fuffocat  3  fi  nempe  acute  febricitantibus  repente  iupei veniat *. 

Vide- 

(  c)  Ccac.  Praenot.  N.  3  6$.  Charter.  Tom.  VIP.  pag.  872. 

(  d)  Tom.  I.  pag.  17?.  (  e  )  TnCoac.  Hippocrar.  pag.  2 

(/)  3  4*  &  3?«  Secl.  IV.  Charier. Tom.  IX,  pag.  174.  1  $6. 
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Videtur  enim  convulfis  mufculis  cervix  detorqueri  in  ultimo  cafu  b  in  priori 
vero  glottidem  claudentes  mufculos  fimiliter  affici  .  Quam  periculofa  au¬ 
tem  convulfio  fit  febri  acutae  fuperveniens ,  diclum^  fuit  §.712.734.  741.^ 
facileque  patet ,  difcrimen  illud  augeri ,  dum  convulfio  mufculos  deglutitioni, 
vel  refpirationi  fervientes  occupat . 

Cum  rpcefiu  tumoris  ,  ruboris  &c.  Tunc  enim  angina  deglutitionem  lae¬ 
dens  ,  adeoque  minus  periculofa  ,  mutatur  in  illam  ,  quae  refpirationem  fuf- 
‘  focat  b  quae  in  hoc  cafu  femper  lethalis  eft ,  uti  in  fecunda  fecUone  hujus 
paragraphi  dictum  fuit * 
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§.§20.  QI  in  vafis  pulmonalibus  ,  inflammationi  fulcipiendae 
O  aptis  5  inflammatio  vera  concipiatur  ,  morbus  vocatur 

Peripncumonia  * 

Duplici  imprimis  modo  definitio  morbi  tradi  folet  .:  vel  enim  ex  illis 
phaenomenis  ,  quae  femper  morbum  definiendum  comitantur. ,  colligitur  ; 
vel  ex  intelle&a  caufa  morbi  proxima  deducitur .  Prioris  definiendi  methodi, 
exemplum  in  phrenitide  v.  g.  vidimus ,  dum  illa  dicebatur.  adeile  ,  quando 
ferox  &  perpetuam  delirium  cum  febre  acuta  continua  oriebatur  (  vide  §. 
771.  )  .  Simili  modo  etiam  poftea  definietur  pleuritis  ( §.  87$.  )  *  atque  de¬ 
inde  ex  tota  morbi  hiftoria  determinatur  ,  qualis  ejus  caufa  proxima  nt . 
Altera -definitionis  methodus  fupponit  illud,  quod  per  omnia  morbi  phae¬ 
nomena  collecta  tantum  patet  ,  nempe  cognitionem,  accuratarn  caulae 
morbi  proximae?  atque  talis  eft  definitio  Peripneumoniae  ,  quae.ruc  tra¬ 
ditur  .  Prior  definiendi  methodus  infervit  ,  ut  morbus  ,  cujus  indagatur 
natura,  diftinguatur  per  figna  pathognomica  ab  omni  alio  morbo.,  adeoque 
omnis  vitetur  confufio  .  Pofterior  autem  morbi  naturam. indiviauam  jam 
cognitam  fupponit ,  paucifque  verbis  illam  defcribit .  Binis  ilus  methodis 
promifcue  ufus  fuit  Celeberrimus  Boer  ha  avius  ;  fic  tamen  ,  ut ,  dum  puorem 
methodum  adhiberet,  poftea  ex  tradita  morbi  hiftoria  deduceret  ejus  cau¬ 
fa  m  proximam  $  ubi  vero  pofteriori  methodo  definiendi  moroi  ufus  fuit , 
tunc  datae  definitionis  veritatem  probat  poftea  ex  omnibus  illis  ,  quae.m 
morbi  definiti  decurfn  obfervata  fuerunt  .  Sic  ,  v.  ,  poftquam  phremti- 
dem  ex  phaenomenis  ,  hunc  morbum  femper  comitantibus,  definiverat  §77T*? 
poftea  ex  morbi  decurfu  toto  ,  &  obfervatis  in  cadaveribus  defunctorum  ho^ 
morbo  ,  elicit  §.  776.  caufa  m  proximam  phrenitidis  ,  quod  nempe  m  vera 
inflammatio  meningum  cerebri :  atque  idem  etiam  in  Pleuritidis  ,  firma  mo¬ 
do  definitae,  hiftoria  §.882.  fecit  .  In  Peripneumonia  vero  ,  cujus  cauiarn. 
proximam  in  definitione  hac  paragrapho  data  luppofuerat ,  pouta  §,  840. 
tanquam  corollarium  ex  tota  morbi  hiftoria  deduxit  ,  morbum  ii  I  um  ,  quem 
Vetuftas  hoc  nomine  defcripfit ,  effe  veram  inflammationem  pulmonum  ^ 


Fa- 
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Patet  autem  evidenter  9  St  Veteres  Medicos  hunc  morbum  ,  quem  •mvporiw 
vei  St  mpmwptotkv  dixerunt,  pro  inflammatione  pulmonis  habuiffe  .  Ita 
enim  Hippocrates  (g)  de  hoc  morbo  agens  dixit :  Pulmo  ex  calore  tumens , 
Verum  calorem  St  tumorem  inflammationis  ligna  effe  patuit  ex  illis ,  quae  ad 
§.  370,  St  382.  di&a  fuerunt .  Sic  etiam  alibi  ( h )  a  febre  ardente  peripleu¬ 
moniam  (  notandum  enim  quod  arspivKiviio/ujy  &  irzpmmpQvw  promifcue  di¬ 
xerit  )  fieri  notavit .  In  Commentariis  autem  §.  741.  probatum  fuit ,  per  fe¬ 
brim  ardentem  fic  hsfpiffari  fanguinem  ,  ut  per  totum  fere  corpus  inflamma¬ 
tiones  faciat .  Aeetaeus  autem  (1)  optime  fic  definivit ;  Haec  eft  aegritudo  % 
quam  fer  i  pneumoniam  vocamus  ,  inflammatio  pulmonis  cum  febre  acuta  . 
Similia  de  hoc  morbo  dixerunt  Aegineta  (  St  Trallianus  (l) . 

In  Peripneumonia  ergo  adefi  pulmonis  inflammatio.  Verum  in  hifloria 
inflammationis  §.  371.  379. ,  demonflratum  fuit ,  illam  tantum  obtinere  poffe 
in  vafis  conicis ,  ubi  fluit  ex  lato  in  angufta  liquor  *  adeoque  non  omnia 
pulmonis  vafa  inflammationi  fufc-ipiendap  apta  funt ,  fed  arteriofa  tantum. 
Omnis  enim  inflammatio  fnpponit  obftrn&ionem  j  atque  in  Commentariis  §. 
119.  probatum  fuit  ,  obflrudtionem  in  venis  locum  habere  non  poffe  9  quia 
di  redi  10  liquidi  per  venas  moti  verfus  latiorem  locum  propelleret  illud  ,  quod 
obfta  culum  facere  pollet  . 

Vocatur  autem  hic  morbus  Peripneumonia  Vera  ,  dum  inflammatoria  fpiffi- 
tudine  immeabilis  fanguis  in  arteriarum  angufliis  haeret  >  ut  diflinguatur  ab 
alia  hujus  morbi  fpecie  ,  de  qua  poftea  peculiari  capitulo  dicetur  *  Perip¬ 
neumonia  nempe  Notha  9  quae  ex  lenta  pituita  pulmones  infarciente  origi¬ 
nem  ducit . 

§.  82 1.  I* Lia  vafa  autem  funt  Arteriae  Bronchiales ,  Pulmonicae, 
X  &  harum  laterales  Lymphaticae. 

• 

Verum  in  pulmone  duplices  arteriae  funt :  una  pulmonaris  di&a ,  quas 
omnem  fanguinem  cordis  dextri  recipit ,  &  per  ultimos  fines  fuos  tranfmifi. 
fum  venis  tradit  pulmonalibus  ,  atque  inde  in  cor  finiflrum  propellit .  Alte¬ 
ra  arteria  Bronchialis  di&a  Ruyfchio  (m)  ,  qui  illam  defcripfit ,  atque  hoc  no¬ 
mine  donavit ,  quia  fupra  bronchia  ferpens  illa  ad  finem  ufque  concomita- 
tur  :  haec  arteria  ,  longe  minor  priori ,  nutritioni  fubftantiae  ipfius  pulmo¬ 
nis  infervit .  Videtur  enim  faris  conflans  obfervatio  effe  ,  quod  vifcera,  quae 
fua  fabrica  allatos  humores  mutant  in  communes  toti  corpori  ufus ,  peculia¬ 
res  adhuc  habeant  arterias  ,  quae  vitalem  fanguinem  nutrimento  illorum  de- 
ftinatum  adferunt .  Sic  v.  g.  in  hepate  venae  portarum  truncus  fanguinem 
gerit  fabrica  ipfius  hepatis  mutandum  in  commune  corporis  bonum  ;  arteria 
vero  hepatica  hujus  vifcerk  nutritioni  profpicit .  Ita  St  in  renibus  praeter 
T otn.  IV o  Q  o  emul- 

C  g  )  De  Morbis  Ub.III.  cap.7.  Charter.  Tom.VII.  pag.? $7. 

(  b  )  De  Morbis  Lib.H.cap.i?.  Charter.  Toni.  VII.  pag.  77 6. 

( i  )  De  Cauf.  &  fign.  acutor.  rnorbor.  Lib.II.  cap.i.pag.10. 

(  k  )  Cib.  III.  cap.30.  pag.40.  (  /  )  Lib.V.  cap.i.  pag.*4J# 

(#»)  Dilucid.  valvul.  cap«4.  obferv.17.  pag.3,1. 


29a  PERI  PN  EUMONI A  VERA.  §821822.823. 

emulgentes  arterias  obfervantur  alii  rami  arjreriofi  ,  qui  fimiletti  ufum  renibus 
prae  flant .  Magnum  autem  argumentum  ia  Phyfiologids  inde  habetur  ,  quo 
probatur  ,  efficaciam  pulmonum  in  corpo  e  fano  effie  majoris  momenti , 
quam  reliquorum  vifcernm  ,  quod  nulla  totius  corporis  particula  accipiat 
vel  minimam  guttulam  arteriofi  liquidi ,  nili  prius  per  pulmonem  tranfierit , 
ne  quidem  ipfo  pulmone  excepto  .  Nili  enim  hoc  neceflarium  adeo  fo¬ 
ret  ,  potuiffit  pulmo  ex  arteriae 'pulmonaris  ramis  vitalem  recipere  lati¬ 
cem  ;  dum  e  contra  femper  obfervatur  ,  ex  aorta  ipfa  ,  vel  ejus  ramis 
intere  oflalibus  ,  aut  offiophageis  ( n  )  ,  arteriofum  furculum  ad  pulmones 
deferri . 

Verum  inflammatio  non  tantum  locum  habere  potefl:  in  majoribus  arteriis 
fanguinem  rubrum  gerentibus  ,  fed  etiam  in  lateralibus  earundem  ramis  ,  qui 
fua  anguffia  fanguinem  rubrum  non  admittunt  naturaliter  ,  licet  dilatati  ia 
fuis  initiis  illum  recipere  poffint  ,  non  vero  tranfmittere  per  ultimos  fuos 
fines  ( vide  §.  372.  ) .  Simile  autem  vitium  in  longe  adhuc  minoribus  vafis 
obtinere  pofie  §»  379.  probatum  fuit .  Poterit  ergo  phlegmone  proprie  di- 
cta, ,  &  Eryfipelas ,  &  oedema  calidum  in  pulmone  nafei  ,  prout  diverfa^ 
magnitudinis  vafa  immeabili  materia  obftru&a  funt  ,  fimulque  impetu  vita¬ 
lis  liquidi ,  per  febrim  fortius  moti ,  urgentur  .  Hippocrates  (0)  jam  Eryfi- 
pelatis  in  pulmone  mentionem  fecit  ,  illudque  gigni  dixit ,  quum  fupra  mo¬ 
dum  is  refccatus  fuerit .  Exfccatur  autem  <2?*  ab  ardoribus  ,  &*  a  febribusy 
&  nimio  labore  &  intemperie  .  Monuit  autem  ,  illud  pulmonis  Eryfipelas 
felici  metaftafi  quandoque  foras  verti  $  &  ,  nifi  hoc  fiat  ,  intus  putrefeere  aut 
purulenturrfreddi  totum  pulmonem  .  Addit  deinde  ,  illud  Eryfipelas  extra 
diffufum  ,  fi  intro  vertatur  ,  nullam  fpem  fupereffie  :  quae  omnia  perfecde  con¬ 
veniunt  illis  ,  quae  aliis  in  locis  de  Eryfipelate  habet . 

§.  8 22 .  T  T  Nde  etiam  duplex  concipi  Peripneumonia  potefi  ; 

IwJ  quarum  una  ad  fines  arteriae  pulmonalis,  altera  in 
bronchialibus  haeret . 

* 

Ra  tio  hujus  ex  modo  dictis  patet . 

§.  823.  TJT  ftatim  liquet  ,  priorem  periculofiffimam  |j  pofterio- 
|*i  rem  minus  diferiminis  habere  ,  led  illam  e%  hac  naici 
pofle  &  caufas  multas  communes  habere . 

Dum  enim  immeabilis  fanguis  haerere  incipit  in  finibus  arteriae  pulmona¬ 
lis  ,  impeditur  liber  tranfitus  fanguinis  ex  corde  dextro  per  pulmones  in 
cor  finiilrum  ,  qui  tamen  ad  vitam  abfolute  requiritur  ,  uti  in  Commentariis 
§.  1.  di&um  fuit :  unde  patet ,  talem  peripneumoniam  penculofillimam  efie  • 

Cum 

(  n  )  Winslovv  Expolit.  A  na  tomique  Traite  des  Arteres  Num.iop.&c.  pag.37 

{  9  J  Pe  Morbis  Ilb.f.  cap.s.  Charter.  Totn.VII*  pag.f4Q* 
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Cum  autem  in  arteriis  bronchialibus  flmile  malum  haerens  non  adeo  directa 
laedat  liberum  fanguinis  per  pulmones  tranfitnm  ,  minus  inde  difcrimen  prae¬ 
videtur  .  Interim  tamen  ,  quamvis  non  adeo  praeceps  fit  talis  morbus  ,  pef- 
fima  inde  mala  fequi  poterunt ,  nifi  benigna  refolutione  curari  poifit  nata  in¬ 
flammatio  ,  cum  in  pulmone  alii  inflammationis  exitus  in  fuppurationem  „ 
gangraenam  vel  fcirrhum  ,  vel  lethales  fine  ,  vel  difficillimos  morbos  chroni¬ 
cos  relinquere  foleant  . 

Praeterea  ,  arteriis  bronchialibus  inflammatis  facile  afficiuntur  &  arteriae 
pulmonalis  propagines  ,  his  ubique  vicinae  non  tantum  ,  verum  &  plurimis 
in  locis  per  anaftomofes  junctae  (p) .  Vafa  enim  inflammata  impetu  liquidi 
vitalis  a  tergo  loca  obffrudta  urgentis  dilatantur  &  tument  *  ficque  omnia 
vafa  vicina  premunt  &  anguRant  ,  uti  in  Commentariis  §.  382.  explica¬ 
tum  fuit  . 

Cum  ergo  &  bronchialis  arteriae  &  pulmonalis  rami  adeo  vicini  fint  fibi 
mutuo  ,  patet  fatis  ,  a  caufis  multis  communibus  binas  has  peripneumontae 
fpecies  produci  poffe  *  licet  tamen  U  quaedam  fint ,  quae  potius  arteriae  pul¬ 
monalis  ramos  ,  vel  fanguinem  per  hos  motum  ,  afficiant ,  uti  fequenti  pa- 
ragrapho  videbimus  . 

§,  824.  jr~\Uae  caulae  plurimae  revocari  queunt .  1.  Ad  gene- 

rales  omnium  inflammationum  per  totum  corpus 
(  37 f*  ad  380. )  .  2 .  Ad  eas  ,  quae  imprimis  pul¬ 

mones  afficiunt :  ut  funt ,  aer  humiditate  ,  ficcitate  ,  calore  ,  fri¬ 
gore  5  gravitate  5  levitate,  exhalationibus  caudicis,  vel  adftrin- 
gentibus  ,  aut  coagulantibus  conflans  ,  ficque  peccans  ;  chylus 
ex  craffis,  ficcis,  vifeofis,  cum  acribus  permiflis,  vel  fine  fis  ; 
exercitia  pulmonum  violenta ,  curfa  ,  luda ,  nixu ,  cantu ,  cla¬ 
more  ,  equitatione  forti  in  vento  adverfo  ;  venena  coagulan¬ 
tia  ,  cauftica  ,  conflringentia, ,  venis  ad  cor  tendentibus  immif- 
fa  ;  vehementes  animi  perturbationes ;  angina  cum  oppreffio- 
ne  pedoris  ,  &  orthopnoea  ,  pleuritis  valida  ,  paraphrenitis 
ingens . 

1.  Omnes  illae  caufae,  quae  inflammationem  In  aliis  partibus  corporis  exci¬ 
tare  poffunt ,  five  reddendo  fluida  immeabilia  ,  five  minuendo  vaforum  ca¬ 
pacitatem  ,  vel  etiam  per  errorem  loci  adigendo  eraffiora  fluida^  in  minorum 
vaforum  dilatata  orificia  ,  huc  fpe&ant :  de  his  omnibus  autem  in  hifloria  in¬ 
flammationis  ,  paragraphis  in  textu  citatis  ,  di6lum  fuit . 

2.  Verum  &  aliae  occurrunt  caufae  ,  quae  confiderari  accurate  merentur,  St 

quae  in  pulmonem  potius  quam  in  reliquum  corpus  agunt «  Inter  illas  autem 
praecipuum  locum  habet  ^  > 

Aer  humiditate  ,  ficcitate  &c.  Quamvis  enim  aer  undique  corpus  alluat, 

O  o  2  &  una 


(  p  )  Kuyfch.  Gatalog,  rarior,  pag.i 
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k  una  cum  cibis  &  potibus  in  ventriculum  &  inteftina  deferatur  9  tamen  nul¬ 
lam  partem  corporis  magis  afficit ,  quam  pulmones 9  quum  continuo  aerem 
ducere  debeat  homo  ,  ut  vivat .  Unde  &  haec  corporis  pars  aeris  mutatio¬ 
nibus  &  frequentius  &  validius  afficitur.  Si  ergo  aer  nimium  humidus  fue¬ 
rit  ,  vaforum  librae  in  pulmone  debilitabuntur  (  talem  enim  efferum  ha¬ 
bere  omnia  hume&antia  in  Commentariis  §..$4«  4*  vidimus)  %  minas,  reli- 
ftent  fluidis  impullis  •>  adeoque  periculum  erit  9  ne  laxata  vafa  admittant 
craffiores  fluidi  moleculas  9  quae  per  iliorum  fines  tranfire  non  poterunt 
(  vide  §.  1 18.  78.):  praecipue  fi  una  cum  humiditate  calor  aeris  adfue¬ 

rit  j  adeoque  nafcentur  inflammationis  caufae*  E  contra  vero  fia£i  nimia 
ficcitate  peccet  9  afperae  arteriae  &  bronchiorum  internam  fupernciem  natu¬ 
rali  humiditate  privabit  *  hmc  minus  flexiles  hae  partes  difficilius  ab  aere  in- 
fpirato  expandi  poterunt .  Praeterea  ultima  exhalantium  vaforum  ofcula  9 
quae  in  aeream  pulmonis  fuperficiem  patent  ,  exficcabuntur  ,  adeoque  refiftent 
liquidis  impulfis  ,  unde  obftruaio  &  inflammatio  fequi  poterunt  5  praecipue 
cum  per  aerem  ficcum  Sc  calidum  liquidiflima  difflentur  de  corpore  tono  , 
adeoque  fanguinis  major  mfpiffatio  ab  eadem  caufa  oriatm  •  Calor  aut^  n 
aeris  nimius  limilia  fere  efficit  9  ac  ejufdem  ficcitas  ,  fi  vero  calori  aeris  ac¬ 
cedat  fimul  humiditas  9  tunc  nimis  laxando  pulmonis  vafa  noceie.  poterit  9 
uti  flatim  di&um  fuit .  Intenfum  vero  aeris  frigus  omnium  maxime  huic 
morbo  producendo  favet.  Frigore  enim  &  gelu  adunari  fanguinis  molecu¬ 
las  antea  ad  §.  117.  vidimus,  dum  autem  fanguis  per  pulmonales  arterias 
«pHitur  nudo  fere  exponitur  aeri  5  adeoque  ab  intenfo  frigore  coagulationis 
metus  eft  , ommum  maxime  fi  ab  exercitiis  vel  foci  calore  aeftuantes  horni- 
ms  a€rem’gdidiffimurn  imprudenter  hauriant*  uti  tot  funeflis  cafibus  con¬ 
flit  i  t  &  §.  1  iS.  pluribus  demonftratum  fuit  .  llnde  monuit  Hippocra¬ 
tes  (q) ,  hyeme  pleuritides  &  peripneumonias  maxime  fieri,  &  quidem  ve- 
hementiflimas  .  Cum  vero  doceat  Anatome  (r)  9  pulmones  fufpenfos  in 
aere  illos  undique  allabente  collabi  femper  9  &  multo  minores  fieri,  quam 
erant  9  dum  in  thorace  integro  haerebant *  patet ,  pulmones  propria  vi  fem¬ 
per  niti  9  ut  minores  fint  in  omnibus  fuis  partibus  ,  adeoque  variam  aeris  gra¬ 
vitatem  augere  vel  minuere  polle  pulmonum  dilatationem  9  quae  ad  liberum 
fanguinis  p^r  illos  tranfitum  requiritur .  In  fanis  hominibus  illa  in  gravitate 
Atmofphaerae  differentia ,  quae  vulgo  obfervari  folet  ,  raro  multum  mali  fa¬ 
cit  9  fed  illi ,  quibus  fibrae  mufculares  &  ligamenta  bronchiorum  fquamofa 
fegmenta  conneclentia  nimis  obriguerunt  ,  vel  fpafmo  a  leviflima  caufa  con¬ 
trahi  folent ,  mutatam  aeris  gravitatem  ilico  faepe  fentire  folent ,  &  paro- 
xvfmo  Afthmatico  corripi .  Cum  autem  aer  nimis  gravis  magis  comprimat 
pulmonis  vafa  9  augebitur  refiflentia  cordi  dextro  9  areatis  canalibus., 
libi  vero  aer  nimis  levis  fuerit  9  eadem  vafa ,  minus  preffa  ,  ab  humori- 
bus  impulfis  nimium  dilatari  poterunt  9  unde  fimilis  effe&us  erit  ?  ac  ab  hu- 
mido  &  calido  aere  .  Simul -etiam  aer  nimis  levis.non  potent .  fatis  (uperare 
vim  contra&ilem  fibrarum  pulmonalium  dilatationi  pulmonis  refiftentem  . 
jQuamvi s  ergo  varium  atmofphaerae  pondus  ia  fanis  caeteroquin  hominibus 


$  #  )  £>e  Afle&ionlhus  cap.3.  tftarter.  TorrWVll*  pag«€2,s*> 
(  r  )  H.  Beeihaave  lnftitut.  Medie.  § . 
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folum  raro  multum  noceat ,  poterit  tamen  cum  aliis  caulis  fimul  concurrere  , 
atque  earundem  effectum  augere  .  Minus  tamen  difcriminis  videtur  exfpedan- 
dum  effe  ab  an  da  aeris  gravitate:  docuerunt  enim  experimenta  ,  animalia 
in  aere  ita  compreffo  ,  ut  mercurius  in  barometro  folitam  altitudinem  fupe- 
raret  triginta  digitis  ,  vivere  tamen  potuiffe  (/)  •  In  altillimis  autem  mon¬ 
tibus  ,  a  nimia  levitate  agris  impediri  refpirationem  ,  obfervatum  fuit  (/)  , 
&  quidem  cum  fuffocationis  periculo  . 

Verum  praeter  has  memoratas  aeris  qualitates  notandum  eft  ,  atmofphaeram 
nos  ambientem  incredibilem  in  fe  continere  corporum  varietatem  .  Quid¬ 
quid  enim  ex  plantis  ,  &  animalibus  ,  five  vivis  ,  five  poft  mortem  putredi¬ 
ne  refoiutis  exhalat  ,  vel  per  ignem  expellitur ,  omne  hoc  in  a£re  fluduat  • 
Imo  &  foffilia  corpora  ,  quandoque  fponte  fu  a  ,  faepius  per  ignem  agitata  , 
exhalationes  fundunt  ,  quae  pariter  per  aera  diffunduntur  .  Si  ergo  tales  ex¬ 
halationes  aeri  infpirato  permiftae  cauftica  ,  adftringente  ,  vel  coagulante  vi 
praeditae  fuerint ,  poterit  inde  peripneumonia  fieri  .  Dum  arfenicum  ,  cau¬ 
ftica  &  venenata  vi  infame  ,  repetitis  fublimationibus  fixare  tentabat  Tache» 
nius  (u)  ,  fciendi  defiderio  quaevis  fpernens  pericula  ,  apertis  vafis  infpiravit 
auram  fuaviffimara  ,  fed  poft  femihorulam  imprudentiae  fuae  poenas  luebat  5 
dum  &  difficulter  refpirabat ,  omnium  membrorum  convulfiones  patiebatur, 
fan^umetn  mingebat  cum  intolerabili  ardore  Scc»  Ea(de  &  oleo  piacceps 
hoc  periculum  “evafit  quidem,  fic  tamen  ,  ut  tota  hyeme  langueret,  febre 
lenta  ,  hedicae  fimili  afflidus  .  Probe  memini ,  dum  ex  fak  marino  decre- 
pitato  Gcciffimo  ,  &  oleo  vitrioli  redificatifiimo  ,  fpirkum  falis  marini 
meraciffimum  paraveram  ,  foiutis  vafis  tanto  cum  impetu  fugaciffimos  va¬ 
pores  erupiffe ,  licet  paucae  tantum  unciae  hujus  fpiritus  in  capaciffimo  ex¬ 
cipulo  haererent  ,  ut  non  tantum  laboratorium  ,  dea  &  tota  fere  domus  ilico 
his  vaporibus  replerentur  ,  cum  imminentis  fuffocationis  periculo  ,  nifi  ffibi- 
to  aufumffem  .  Omnibus  notum  eft ,  fulphuris  accenfi  vaporem  &  homines  , 
&  quaevis  animalia  refpirantia  ,  necare  certiffime  ,  fi  majori  copia  cum  aere 
hauriatur  .  Adeo  enim  fenfibilis  eft  interna  pulmonum  fuperficies  ,  ut  ab 
acrioribus  talibus  ,  una  cum  aere  hauftis  ,  ilico  corrugetur  totus  pulmo , 
fpafmodice  conftridis  fibris  mufculofis  bronchiorum  fegmenta  cartilaginea 
nedentibus  *  unde  fubito  lethalis  peripneumonia  *  vel ,  fi  evaferint ,  incu¬ 
rabile  afthma  tota  vita  manet  .  Hoc  vidi  in  optimo  hujus  urbis  cive  cui 
in  juventute  apud  oenopolam  habitanti ,  ut  addifceret  vinorum  commercium, 
a  fodalibus  jubebatur  ,  ut  aperto  ingentis  dolii ,  fulphuris  vapore  repleti , 
fpiraculo  olfaceret,  qua  arte  vina  a  fermentatione  praefervarentur  .  Mifer 
ille  valide  naribus  attrahit  infeftum  hunc  vaporem  ,  fed  mox  concidit  ,  at¬ 
que  aliquot  horis  cum  morte  ludatus  evafit  quidem  ,  verum  tota  vita  man- 
iit  afthmaticus  ,  &  nunquam  fomnurn  capere  potuit ,  nifi  eredo  corpore  in 
fedili  haereret.  Verum  &  una  cum  aere  Infpirato  in  pulmonem  duci  pof- 
funt  talia,  quae  non  acria  quidem  funt ,  fed  coagulante  &  exficcante  vi  pef- 

fime 

</)  Vide  Boyl.  in  Experlment.  novor,  phyfico  mechan.  continuat,  fecund.  ardc.4. 
Sxper.  C,  7.  &c.  Tom.  i.  pag.?. 

(f)  Verulam.  Novi  organi  Lib.  IL  Aphor.  ll»  pag.  333^ 

(  u  )  Hippocrat.  Ghem»  cap.z^.  pag.i4?. 
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fime  nocere  poffcnt ,  quamvis  plerumque  non  tam  fubito  horum  noxa  obfer- 
vetur  .  Sic  Diemerbfoeck^us  (vv)  in  nofocomio  diffecuit  lapicidae  ramulum 
afthmate  mortuum  ,  atque  in  ejus  pulmone  invenit  magnam  copiam  pulveris 
lapidum  ,  veficnlas  fere  omnes  pulmonis  implentem  ,  atque  fequente  anno  in 
binis  lapicidis  fimi  li  modo  mortuis  idem  invenit.  Ex  quibus  omnibus  fa¬ 
tis  patet  ,  una  cum  aere  infpirari  polle  talia  ,  a  quibus  peripneumonia  nafci 
poterit . 

Chylus  ex  craffis  ,  liccis  ,  vifcofis  &c.  Notum  eft  ex  Phvfiologicis , 
chylum  ,  ex  ingellis  cibis  &  potibus  paratum ,  per  dubum  thoracicum  in¬ 
fundi  in  venam  fubclaviam  ,  inde  momento  poft  una  cum  fanguine  venofo 
ad  cof  dextrum  venire  ,  atque  tunc  per  ultimas  pulmonaris  arteriae  angu¬ 
illas  pelli  debere  .  .Si  ergo  ex  craffis  &  vifcofis  paratus  fuerit  chylus,  vel. 
ob  ficciores  cibos  aflfumtos  abfque  potu  non  fatis  dilutus  *  periculum  efl ,  ne 
in  ultimis  illis  arteriarum  finibus  haereat ,  iliofque  obftruat ,  vel  faltem  dif¬ 
ficiliorem  reddat  fanguinis  per  pulmones  tranfitum  .  Verum  quidem  eft  , 
magnam,  cautelam  adelTe  in  corpore  humano  ,  ne  hoc  fiat  ,  dum  &  bilis  affii- 
fa  in  inteffinis  tenacitatem  folvit  ingeftorum  ,  &  faliva  ,  lympha  pancreatis  , 
ventriculi  &  inteftinorum  humores  &c.  chylo  mifcentur  ,  antequam  fanguini 
venofo  affundatur  ,  fimnlque  parca  copia  chyli  torrente  quali  venofi  fangui¬ 
nis  abforbetur  .  Interim  tamen  lentae  &  vifcofae  ingefiorum  moleculae,  licet 
dilutae  ,  dum  in  finu  venofo  ,  auricula ,  &  corde  dextro  haerent ,  poffunt 
iterum  adunari  (vide  §.  69,  70.) ,  atque  lentorem  morbofum  facere  ,  cujus 
noxa  in  pulmone  percipietur  .  Numquid  enim  fanifiimi  etiam  homines  ,  poli 
cibos  larga  nimis  copia  alfumtos  ,  dyfpnoeam  fentiunt  aliquot  poftea  horis  , 
dum  chyli  major  folito  cfrpia  ,  &  minus  forte  elaborati  ,  per  pulmonem 
tranfit  l  In  debilioribus  longe  citius  a  leviori  etiam  in  diaeta  errore  idem  ob- 
fervatur  ,  atque  omnium  maxime  in  phthificis  ,  qui  peffime  anguntur ,  dum 
novus  ex  ingellis  paratus  chylus  majori  copia  fanguini  admifcetur  .  Patet 
ergo  &  hanc  peripneumoniae  caufam  notari  debere  .  Frequens  fatis  in  bobus 
hic  morbus  occurrit  ,  ab  hac  potiflimum  cauta,  ut  videtur  ,  dum  haec  ani¬ 
malia,  infiabulis,  quiefcentia'  hvemali  tempore,  pafcuntur  placentis  ,  poli 
exprefiionem  olei  ex  lini  femine  reliduis  ( lynfaat  \oehgn  ),  ex  quibus  con¬ 
tritis  &  cum  aqua  fu  babis  tenax  illud  lutum  paratur,  quo  chemici  ad  vafa 
agglutinanda  uti  folent  .  Si  vero  una  cum  vifcido  lentore  acrimonia  junba 
fuerit ,  eo  major  noxa  erit ,  dum  tenerrima  vafa  ,  acribus  Hirnulis  irritata  » 
conHringuntur  &  cava  fu  a  arbant .  Quamvis  enim  ex  ingellis  ,  licet  diver- 
fiffimis  ,  humani  corporis  efficacia  unus  &  idem  homogeneus  humor  ,  fanguis 
nempe  ,  paretur  ,  tamen  illa  mutatio  non  in  inflanti  perficitur  ,  fed  plu¬ 
rium  horarum  fpatio  abfolvitur  ,  atque  chylus  ,  cum  fanguine  jam  fluens  , 
diu  faepe  adhuc  ingeflorum  indolem  retinet  .  Patet  in  labantibus  foeminis , 
quarum  lac  odorem  &  faporem  a  (Tum  torum  *,  purgantium  vires  &c.  fatis 
diu  quandoque  retinet  .  Confirmantur  modo  diba  &  Hippocratis  (x)  te- 
flimonio  ,  qui  dixit ,  inflammationem  in  pulmone  fieri  maxime  a  vinolentia  9 
pifcium  capitonum  &  anguillarum  ingluviei  hi  namque  pinguedinem 

huma * 
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'humanae  naturae  inimiciffimam  habent .  Atque  ideo  etiam  Celfus  (y)  fanato 
morbo  ,  recidivae  cavendae  caufa  juflit  ,  in  refe&ione pluribus  diebus  a  vi - 
no  abftinere  ;  fimulque  curandum  effe  ,  ut  diu  nihil  nifi  molle  k ne  fuma - 
tur  . 

Exercitia  pulmonum  violenta  &c.  Valido  curfu  ,  plurimis  corporis 
mufculis  agentibus  ,  accelerari  debere  motum  fanguinis  venofi ,  adeoque  & 
cor  irritari  ftc  ,  ut  faepius  8c  fortius  contrahatur  ,  alia  occafione  in  Commen¬ 
tariis  §.99.  2.  probatum  fuit.  Verum,  corde  frequentius  contrado,  8c 
fortius  fimul  eodem  temporis  fpatio  ,  augetur  celeritas  fanguinis  per  pulmo-* 
nares  arterias  pulfi  quam  maxime  .  Demonftratum  autem  fuit  §.  100. ,  audo 
motu  fanguinis  per  vafa  ,  difflatis  aquofis  partibus  ,  produci  vifcofitatem  fan¬ 
guinis  inflammatoriam  ,  qua  ad  concretionem  facilem  difponitur.  Simul  etiam 
tunc  probatum  fuit ,  ab  eadem  caufa  augeri  vaforum  ad  initia  amplitudi¬ 
nem  ,  &  liquidorum  crafliorum  in  tenuiora  vafa  impulfum  ?  unde  tunc  con¬ 
cludebatur  ,  obfirudiones  ,  inflammationes  &c.  ab  audo  motu  fanguinis  pet 
vafa  fequi  poffe  .  Quamvis  autem  illa  mala  in  toto  corpore  ab  hac  caufa 
nafci  queant  ,  imprimis  tamen  pulmoni  majus  inde  imminet  periculum  ,  quia 
&  tenerrimis  vafis  conflat ,  &  velocitatis  fanguinis  incrementum  illum  plus 
afficit  .  Demonftratur  enim  in  Phyliologicis  (z)  ,  quod  omnis  liquor  totius 
corporis  ,  quo  tempore  ,  difitibutus  per  omnes  partes ,  femel  circuitum  ahfoU 
vit  per  cun&as  ,  eo  tempore  totus  femel  tranfit  per  fiol os  pulmones  ;  i  deoque 
&  humor  omnis  vitalis  totus  quantus  pulmones  tranfit  >  dum  per  alia  vifcera 
tantum  certa  portio  transfluit  .  Hinc  intelligimus  rationem  ,  quare  a  vali- 
diflimo  curfu  &  homines  8c  animalia  toties  fubito  moriantur  ,  uti  pafllm  Ob- 
fervationes  Medicae  teflantur  .  Imprimis  autem  tunc  funefliflimus  eventus 
fequitur  ,  dum  aeflu antes  &  anhelofi  a  curfu  homines  frigidum  aerem  hauriunt, 
vel  orelidum  potum  bibunt  affatim  :  ratio  horum  data  fuit  in  Commentariis 
§.  1 18. 

Luda  ,  nixu  „  Validiffima  enim  tunc  omnium  fere  mufcnlorum  vo¬ 
luntariorum  adio  eft  ,  adeoque  &  acceleratur  fanguinis  venofi  motus  aeque 
ac  a  curfu-*  Verum  praeterea  videmus ,  omnes  homines,  dum  ludantur, 
vel  valido  nixu  pondera  elevare  ,  aut  obftacula 'quaedam  removere  ,  conan¬ 
tur  ,  aerem  magna  copia  infpiratum  retinere  quam  diutiflime  ,  antequam  ex> 
fpirent ,  atque  fimiles  conatus  repetere  continuo .  Aer  autem  calido  pul¬ 
mone  retentus  rarefcit  ,  8c  tanto  magis  vafa  pulmonalia  premit  ,  quanto  ma¬ 
gis  a  calore  expanditur  :  hinc  patet  ,  anguftari  debere  pulmonis  vafa  :  inte- 
rim  agentibus  mufculis  acceleratur  fanguinis  venofi  motus  verfus  cor  ,  illud- 
que  irritatur  in  validiores  8c  frequentiores  contradiones  ;  cum  autem  ab  aer© 
rarefado  anguftata  fuerint  pulmonis  vafa  ,  difficilius  fanguis  tranfibit  per  pul¬ 
mones  ,  &  tantum  ejus  fluidiflima  pars  per  ardiores  jam  vaforum  fines  tranfirsi 
poterit  ,  craffiffima  accumulabitur,  atque  obfirudiones  &  inflammationes 
pariet  . 

Cantu  ,  clamore .  Ob  eandem  rationem  inter  peripneumoniae  caufas  8$ 
jiaec  referuntur.  Vox  enim  formatur  expulfu  aeris ,  tota  capacitate  pulmo? 

nis 
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his  contenti ,  per  caufas  ar&antes  thoracem  ,  ita  tamen  ut  aer  fic  per  afperam 
arteriam  expuifus  incurrat  in  ventriculos  laryngis  ,  cartilagines  arytenoideas  9 
rimam  glottidis .  Nimis  enim  dilatata  glottidis  rima  aer  liberrime  exit  , 
fed  nullum  fonum  facit  \  uti  patet  in  illis  ,  qui  graviorem  fonum  edere  co¬ 
nantur  ,  quam  poliunt.  Demonftraverunt  autem  Mufici ,  vocis  diverfltatem 
quoad  acutiem  &  gravitatem  pendere  a  varia  apertura  rimae  glottidis ,  & 
au£ta  vel  minuta  celeritate  aeris  expulfi  *  Libi  ergo  acutiffimos  tonos  can¬ 
tando  affequi  conantur  homines  ,  canfae  thoracem  arctantes  valida  vi  expri¬ 
munt  aerem  pulmone  contentum  per  anguftatam  admodum  glottidis  rimam  , 
unde  aer  preuus  valide  reagit  in  pulmonis  cavum  ,  quo  continetur  ,  hincque 
impeditur  liber  fanguinis  per  pulmonem  tranfitus  .  Idem  in  valido  clamore 
verum  eft  ,  qui  femper  eo  acutiorem  tonum  format ,  quo  fortior  eft  .  Phae¬ 
nomena  autem  ,  quae  apparent  in  cantantibus ,  vel  fortiter  clamantibus  ho¬ 
minibus  ,  evidenter  hujus  rei  veritatem  probant  .  Semper  enim  tunc  tur¬ 
gida  rubet  facies ,  oculi  fuflundnntur  fanguine  ,  venae  frontales  &  jugula¬ 
res  tument  &c.  >  quae  omnia  docent  circa  cor  dextrum  accumulari  fangui- 
nem  venofum  ,  quia  libere  per  pulmones  tranfire  nequit ,  uti  alia  occanone 
ad  §.  807.  probatum  fuit  . 

Equitatione  forti  in  vento  adverfo  .  Demonftraverunt  Phyflci  (a)  ,  cor¬ 
pora  per  fluidum  mota  reliftentiam  pati  ,  atque  au<5!a  velocitate  corporis 
moti  hanq  reliftentiam  augeri  *  partim  quia  cohaefio  particularum  fluidi 
fuperari  debet ,  partim  etiam  quia  partibus  fluidi  motus  conciliatur .  Si 
ergo  quis  pernici  equo  per  aerem  vehatur  ,  cum  actioni  aequalis  fit  reaCtio  , 
tanto  magis  aer  premet  pulmonem  ,  quo  rapidius  per  aSra  movetur  homo. 
Verum  fi  jam  fimul  aeris  adverfo  vento  moti  direCtio  fuperari  debeat ,  pa¬ 
tet  fatis  augeri  quam  plurimum  illam  yim ,  qua  aer  pulmones  premit .  Si  au¬ 
tem  &  frigidus  talis  ventus  fuerit ,  eo  magis  conftringentur  vafa  pulmo¬ 
nis  ,  &  tanto  majus  periculum  erit  adunationis  molecularum  fanguinis  (  vi- 
de  §»  1 17.)  . 

Venena  coagulantia  &c.  Docuerunt  Chemici  ,  dum  fanguinis  huma¬ 
ni  ,  aliorumque  animalium  ,  proprietates  defcribunt ,  a  fpiritibus  acidis  fof- 
filibus  ex  vitriolo,  nitro  7  tale  marino  &c.  expreffis  vi  ignis  ,  fanguinem 
coagulari :  idem  ab  alcohole  ,  alumine  ,  vitriolo  &  pluribus  aliis  contingit  . 
Foftea  tentatum  fuit  ,  quid  fimilia  efficerent ,  fi  venis  apertis  vivi  animalis 
inftillarentur  ,  qualia  plura  experimenta  apud  W efferum  (b) ,  aliofque  Au6to- 
res  inveniuntur  .  Tentavi  fimilia  in  canibus  faepius  ,  vidique  femper  fan¬ 
guinem  inde  grumefcere  ,  &  per  venas  ,  femper  latiores  in  fuo  decurfu  ,  ad 
cor  dextrum  deferri,  dein  in  pulmones :  ibi  autem  haerebat,  &  poft  fum- 
inas  anxietates  animalia  haec  moriebantur  ,  citius  vel  ferius  ,  prout  major 
minorve  talium  coagulantium  quantitas  venis  injeCta  ,  &  diverfa  foret  ho¬ 
rum  injectorum  efficacia  .  Poterit  ergo  &  a  talibus  caufis  lethalis  fubito 
peripnemnonia  induci .  Interim  tamen  cautum  eft  ,  ne  talia  ,  per  os  in- 
gefta,  venas  ingredi  &  fanguini  mifceri  poffint ,  antequam  admodum  diluta 
fuerint,  vel  fic  mutata  9  ut  nocere  nequeant.  Minima  enim  venarum  ab-, 

for- 
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forbentium  &  vafculorum  laneorum  ofcnla  in  primis  corporis  viis  ab  acri¬ 
oribus  fic  confringuntur  ,  ut  omnis  aditus  tollatur  ;  adeo  que  raro  ab  hac 
caufa  peripnenmonia  fiet  .  Si  vulneribus  ,  in  quibus  magnae  venae  difcilfae 
funt ,  imprudenter  applicaretur  alcohol  vel  fimilia  ffiptica  ,  quae  fanguinem 
promptiffime  coagulant  ,  tale  malum  metuendum  foret  :  uti  etiam  ,  dum, 
atra  bilis  vifcera  abdominalia  oblidens  ,  quacunque  de  caufa  mota  &  turgens 
verfus  hepar  ruit,  &  exefos  venae  cavae  ramulos  ingrefla  cum  fanguine  ve*- 
nofo  ad  cor  dextrum  defertur.  Uti  enim  poflea  §.  1104.  dicetur  ,  quando¬ 
que  atra  bilis  acidam  coagulantem  vim  habet  ,  adeoque  poffet  fubito  letha- 
lem  peripneumoniam  hoc  modo  facere  . 

Vehementes  animi  perturbationes  .  Quantam  vim  habeant  validi  ani* 
mi  affedus  ,  &  quam  miris  modis  pofiint  augere  ,  minuere  ,  turbare  vitalem 
humorum  per  vafa  motum,  in  Commentariis  §,  104.  didmn  fuit.  Dum 
fubito  terrore  percellitur  homo  ,  uno  momento  pallet  totum  corpus  ,  con- 
fi ridis  omnibus  vafis  fic  ,  ut  fanguinem  rubrum  non  admittant  amplius  s 
mox  fufpiria  ,  anhelitus,  &  ponderis  prementis  circa  praecordia  .  fenfus  ad- 
funt  }  quae  docent  evidenter  ,  difficillimum  eflfe  tranlttum  fanguinis  cords 
dextro  expulit  per  pulmones  .  Incipit  ergo  ftagna-re  tunc  (anguis  in  magnis 
receptaculis  venolts  circa  cor  ,  &  ad  concretionem  difponi  >  adeoque  fum- 
mum  periculum  ef ,  ne  poflea  ille  fanguis  in  pulmonalis  arteriae  anguftiis 
haereat  immeabilis  .  Contra  ,  dum  fublta  excandefcic  ira  homo  ,  indatur 
turgida  facies  ,  rubet  ,  calet  totum  corpus  ,  oculorum  tunica  adnata  (angui¬ 
ne  fuffund  itu  r  ,  pulfus  celer  &  validus  eft  :  quae  omnia  ligna  docent,  fari* 
guinem  rapidillime  moveri ,  Sc  ingredi  minora  vafa  ,  in  quibus,  naturaliter 
non  repentur  '•>  adeoque  periculum  elle  ,  ne  per  errorem  loci  inflammatio 
fiat.  Verum  in  iratis  hominibus  frequens  anhelitus,  cordis.palpitatio  &:  anxie¬ 
tatis  fenfus  evincunt ,  llmilem  mutationem  ,  ac  in  externis  corporis  partibus 
deprehenditur  ,  etiam  in  interioribus  locum  habere  .  Dum  .autem  jurgiis  , 
minis,  aliifque  modis  brevis  ille  furor  exhalare  potefi  ,  faepius  abfque  ma¬ 
gno  malo  fequente  valida  defervefcit  ira :  verum  fi  memores  iras  imo  fub  pe^ 
dore  condere  coguntur  inviti ,  uti  toties  in  aulis  fit ,  fummae  nafcuntur  ca¬ 
lamitates  .  Optimus  civis  ,  a  Magnate  quodam  publice  opprobrio  affedus  f 
tacitus  premit  illatam  contumeliam.,  dum  illam  ulcifci  non  'poterat*  ve¬ 
rum  mox  aft hma  fuboritur  ,  in  dies  ingravefcens  toto  biennio  ,  tandemque 
hydropicus  periit  (c).  Si  jani  fimul  confideretur  ,  in  hyftericis  mulieribus 
&;  viris  hypochondriacis  ,  dum  validos  animi  affedus  patiuntur ,  ilico  fere  fe- 
qui  urinae  tenuis  &  limpidiffimae  ingens  profluvium  ,  patebit ,  fanguinem 
orbari  diluente  vehiculo  ,  adeoque  in  concretionem  magis  pronum  reddi  . 

Angina  cum  oppreffione  pedoris  &c.  Ut  fanguis  in  homine  nato  ex 
corde  dextro  in  finiftrum  tranlire  poffit  ,  requiritur  pulmonum  expanfio 
per  aerem  infpiratnm  •:  quidquid  ergo  Uberum  aeris  in  pulmonem  ingrefiiim 
tollit  ,  vel  neceffariam  pedoris  dilatationem  in  infpiratione  impedit,  fa¬ 
ciet  ,  ut  fanguis  haerere  incipiat  in  ultimis  angufKis  arteriae  pulmonalis  > 
dumque  pergunt  agere  tales  caufae  ,  immeabili  fanguine  implebitur  pulmo  , 
&  pe  (lima  peripnenmonia  fiet.  Dum  ergo  in  anginae  fpeciebus  ,  $.801. 
Tcm.ir.  P  p  802. 

(f)  J.Bapt.  Helmont.  in  Capitulo  Aftkma  &  tujjis  1$,  pag. 
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S02.  defcriptis ,  angu  flatur  pulmonalis  fiflula  ,  vel  larynx  ,  circuitus  {an¬ 
guinis  per  pulmones  difficilis  fiet  ,  uti  in  Commentariis  harum  paragrapho- 
rum  demonftratum  fuit .  In  valida  vero  pleuritide  &  paraphreniti.de  pectus 
dilatare  nequeunt  aegri ,  ob  fummam  doloris  acerbitatem  ,  ficque  fe  ipfos 
fuffocant  5  unde  etiam  illi  morbi  ,  fi  peffimi  fuerint  ,  fere  femper  in  perip¬ 
leumoniam  tranfeunt  5  uti  poflea  patebit ,  quando  de  his  morbis  agendum 
erit . 

§.  8 2f.  rM  haecaufae  (824.)  morbum  produxerint  ,  pro  diverfi- 

tate  fedis  affcfctae  (822.)  producet  effectus  varios; 
bronchialis  enim  omnia  cffccla  inflammationis  producens  (382.  ad 
393.)  ipfos  fines  arteriae  puhnoaaiis  continguos  comprimendo, 
•contagio  eflficiundo ,  inflammat  • 

Dictum  fuit  §.  822. ,  duplicem  pofle  concipi  peripneumoniam ,  dum  nem¬ 
pe  inflammatio  in  finibus  arteriae  bronchialis  vel  pulmonalis  haeret .  Ef¬ 
fectus  ergo  erunt  varii  ,  qui  a  laefis  functionibus  pendent  ,  quibus  binae 
illae  arteriae  ferviunt  .  Cum  autem  bronchialis  arteria  Vitae  &  nutrimento 
ipfitis  fubftantiae  pulmonis  deftinata  fit  ,  iaefio  fundtionum  hujus  arteriae 
proprie  fpectabit  ad  ipfum  pulmonem  ,  tanquam  privatam  corporis  par¬ 
tem  .  Arteriae  autem  pulmonalis  inflammatio  non  tantum  pulmonem  lae¬ 
dit  ,  verum  &  liberum  fanguinis  ex  corde  dextro  \n  finiftrum  tranfitum 
turbat,  unde  vita  pendet .  Cum  autem  rami  arteriae  bronchialis ,  per  pul¬ 
monis  fubflantiam  difperfi  ,  ubique  contingui  fint  arteriae  pulmonalis  ramis , 
patet  fatis  ,  uti  ad  §.823,  dictum  fuit  ,  inflammationem  arteriae  bronchialis 
fi  mile  malum  in  arteria  pulmonali  producere  debere  5  adeoque  peripneutno- 
niam  femper  periculofam  effe  . 

§0  826.  T  TBi  autem  fines  ipfi  arteriae  pulmonalis  inflammati  , 
iwJ  flagnat  eruor;  extenditur  vas;  exprirqitur  tranfiii- 
datrone  quafi  pars  liquidiffima  ;  coacervatur  craffior,  inter  cor 
dextrum  ,  &  fines  pulmonalium  arteriarum  ,  omnis  fere  colligitur, 
circulum  adhuc  obire  potens ,  fanguis;  hinc  pulmo  gravis  ,  expli¬ 
cari  impos,  livefeens;  cor  finiflrum  fanguine  orbatur;  debilitas 
fonima  ;  pulfiis  exilis ,  mollis,  omni  modo  inaequalis  ;  refpiratio 
parva,  frequens,  difficilis ,  erecfa ,  tufficulofa  ,  calida  ;  fanguinis 
venofi  ante  auriculam  &  cor  dextrum  (fagnatio  ;  rubor  faciei  ,  ocu¬ 
lorum  ,  oris ,  faucium  ,  linguae  \  labiorum  infolitus ;  tandem  fuf- 
focans ,  inexplicabili  cum  anxietate  &  delirio  ,  mors  .* 

Confiderantur  jam  hac  paragrapho  illi  effe&us ,  qui  natam  in  pulmonali 
arteria  inflammationem  neceflario  fequuntnr  ,  &  ex  quorum  cognitione  prae- 
fentis  peripneumoniae  diagnofis  haberi  fitfuil  poterit  « 

Pa- 
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Patet  ex  definitione  inflammationis  (  §.  371. )  ,  fiagnare  cruorem  in  arteriis 
inflammatis  ,  fimulque  fanguinem  per  febrim  fortius  motum  urgere  loca 
obfiruda  .  Inde  autem  ne  cellario  fequitur  difienfio  vaforum  inflammatorum 
ante  locum  illum  ,  ubi  obfiruens  materies  haeret  ;  uti  probatum  fuit  in 
Commentariis  §.  382.  1.  Verum  cum  moleculae  fanguinis  rubrae,  nili  va« 
lida  &  diuturna  pr  e  Ilione,  fphaericam  figuram  mutaverint  ,  interflitia  relin¬ 
quant  ,  exprimetur  tranfludando  tenuior  fanguinis  pars  per  illa ,  &:  ad  cor 
linillrum  perveniet  .  Cum  autem  vafa  inflammata  tumentia  vicinos  canales 
aucia  fua  mole  comprimant ,  propagabitur  brevi  inflammatio  ,  &  'Cola*  tan¬ 
tum  tenuior  cruoris  pars  per  pulmonem  tranfire  poterit  ad  cor  finiflrum  , 
crafilor  autem  pars  in  pulmonis  vafis  obftru&is  .&  didentis  coacervabi¬ 
tur  . 

Verum  vaforum  inflammatorum  ancla  moles  non  videtur  fola  caufa  efle  , 
quare  nata  in  pulmone  phlegmone  tam  Cubito  ad  vicina  loca  pergat  ,  fed 
&  multum  huc  facit  au  da  fanguinis  celeritas  per  reliqua  vafa  adhuc  pervia  , 
uti  in  Commentariis  §.  382.  8.  explicatum  habetur.  Didum  autem  ibidem 
fuit  ,  notabile  velocitatis  augmentum  non  polle  a  minuto  canalium  per¬ 
viorum  numero  fEri  ,  nili  pars  inflammata  tantae  fuerit  magnitudinis ,  ut 
numerus  vaforum  obftrudorum  ,  comparatus  cum  reliquis  vafis  apertis  , 
infignem  differentiam  facere  poflit  .  Unde  etiam  tunc  condufum  fuit ,  in, 
plerifqus  corporis  partibus  inflammatis  non  pofle  ab  hac  caufa  multum  ac¬ 
celerari  pulfum  ,  fed  hoc  potius  fieri  a  fibrarum  nervearum  ,  per  vicinas 
partes  &  ipfa  vafa  inflammata  difperfarum,  irritatione  .  Ubi  autem  inflamma¬ 
tio  pulmonem  occupat  ,  facile  concipitur  ,  obftrud^  quibufdam  vafis,  multum 
debere  augeri  humorum  celeritatem  per  reliqua  vafa  pewia  ,  quia  nempe 
(  uti  in  Commentariis  §,  824.  didum  fuit  )  omnis  liquor  totius  corporis , 
quo  tempore  ,  diflributus  per  omnes  partes  ,  femel  circuitum  abfolvit  per 
eundas,  eo  tempore  totus  femel  tranfire  debet  per  folos  pulmones.  Quo¬ 
modo  autem  per  audam  velocitatem  circulationis  obfirudio  &  inflammatio 
fiant  in  Commentariis  §.  100.  explicatum  fuit  . 

Patet  ergo  in  peripneumonia  ,  nifi  cito  foivi  poflit ,  omni  momento  au¬ 
geri  mala  ,  cruorem  immeabilem  accumulari  in  vafis  obfirudis  &  dilatatis  , 
atque  continuo  magis  magflgfue  in  majores  vaforum  anguflias  urgeri  >  ficque 
tandem  omnis  ille  fangnis  ,  qui  adhuc  tranfprimi  potuit  in  venas  pulmona¬ 
les  ,  &  circulum  obire  ,  in  venis  majoribus  circa  cor  ,  fihu  venofo  &  auri¬ 
cula  dextris ,  haerebit  ,  dum  omni  momento  angentur  impedimenta  in  pul¬ 
mone  .  Simul  etiam  patet  ,  craflamento  fanguinis  in  pulmone  accumulato  , 
illam  partem,  quae  adhuc  per  vafa  movetur  ,  tenuiorem  &  fluidorem  foli- 
to  efle  debere ;  quod  phaenomenon  plurimos  Medicos ,  ad  hanc  rem  non 
attendentes  ,  torfit ,  dum  crederent  ,  in  morbo  acuto  inflammatorio  contra¬ 
riam  fanguinis  venis  edudi  indolem  efle  debere.  Cum  ergo  omne  illud  ,  quod 
per  vafa  motum  vitalem  adhuc  continuat  ,  ex  tenuioribus  tantum  fanguinis 
partibus  conflet $  potus  aquofi  ingefli  non  poterunt  diu  manere  humoribus 
permifli ,  fed  vel  per  fudores  exibunt  ,  vel  per  urinam  .  Caeteris  enim  pa¬ 
ribus  tanto  major  fecretio  &  excretio  per  has  vias  fiet  ,  quanto  major  co¬ 
pia  aquae  in  fanguine  adeft ,  proportione  habita  ad  reliquas  cruoris  partes. 

P  p  2  Unde 
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Unde  merito  dixit  Hippocrates  (d)  ,  malam  ejfe  urinam  ,  quae  citopoji  potum 
mingitur  ,  praefertim  in  pleuritici s  ,  &1  peripneumonicis  . 

Qlio  magis  autem  impletur  erado  &  immeabdi  fanguine  pultno  ,  eo  mi¬ 
nus  fit  fpatium  aeri  infpirato  :  hinc  pulmo  ,  ex  fu  a  natura  levis  &  fpongio- 
fus ,  gravis  fit  &  compa&am  carneam  molem  refert  ,  atque  hvefeit  ob  ean¬ 
dem  caufam  .  Videtur  &  Hippocrates  illud  obfervaife  ,  licet  aliam  rationem 
dederit,  ignarus  circulationis  fanguinis  .  Sic  enim -habet :  Quum  e  capite 
fer  bronchum  &  arterias  in  pulmonem  fluxio  faCia  fuerit  ,  natura  fua  rarus 
&*  ficcus  exi f  ens  pulmo  ,  quidquid  humoris  poteft  ,  in  fe  trahit  »  <ZT  ubi  in - 
finxerit ,  major  redditur  9  &  fi quidem  in  totum  finxerit  ,  lobi  majores  red¬ 
diti  utrumque  latus  attingunt ,  <&  peripneumoniam  faciunt  (e)  .  Et  alibi 
de  eodem  morbo  agens  f  f)  dicit  :  Hic  tumor  potiffimum  a  fanguine  ortum 
ducit ,  quum  pulmo  in  fe  fanguinem  attraxerit ,  &  acceptum  retinuerit . 

Obfervata  autem  in  cadaveribus  hoc  morbo  defundorum  confirmant  illa, 
quae  morbi  hujus  confideratio  didaverat  j  unicum  adduxifife  exemplum  fu ffi- 
ciet.  Dum  aperitur  cadaver  juvenis  viginti  fex  annorum,  paripaeumonia  de¬ 
functi  feptimo  morbi  die  ,  pulmones  confpiciebantur  admodum  didenti  5c 
ad  tadum  duri*.  Omnem  pectoris  cavitatem  replebant  ,  diaphragmati,  codis 
&  dorfi  vertebris  in  utroque  latere  adeo  firmiter  accreti ,-  ut  cultro  difficil¬ 
lime  feparari  potuerint  •  Exemti  de  thorace  pulmones  carnem  compactam 
referebant  ,  eorumque  veficulae  quafi  carnea  ,  cralfa  ,  rubicunda  fubftantia 
erant  infarctae,  &  quum  difeinderentur  ,  pauca  quantitas  ichoris  putridi  fan- 
guinei  effluxit  .  Quinque  libras  pondere  aequabant  pulmones  lanci  impoli¬ 
ti  ,  &  aquae  injedi  fubrqjrgebantur  .  In  afpera  arteria  fpumofa  &  tenax 
materia  reperta.  JLn  vafis  pulmonis  ,  uti  &  corde  &  auriculis  ,  inventae  fue¬ 
runt  polypofae  COTicretiones  ,  quae  fimul  omnes  excedebant  pondere  binas 
uncias  (g) .  Pulchra  haec  obfervatio  ad  amufiim  odendit  ,  qua  via  hic  mor¬ 
bus  in  mortem  tendat  .  . 

Cum  autem  fanguis  venofus  ad  cor  dextrum  delatus  ,  per  infardtum  pul¬ 
monem  tranfire  nequeat  libere  ,  haerebit  in  pulmonis  vafis  didentis  ,  aut 
colligetur  in  corde  dextro  ,  finu  venofo  &  auricula  dextris ,  vel .  &  in  iplis 
venarum  majoribus  truncis ,  &  pauculum  tantum^ppr  vafa  adhuc  pervia  pul¬ 
monis  in  cor  finidrum  venire  poterit  ,  unde  cor  iiniftrum  languine  orbatur  . 
Non  poterit  ergo  per  aortae  ramos  ad  encephalon  pelli  fanguinis  debita  co¬ 
pia  ,  unde  nec  fiet  fpirituum  fecretio  ,  fimulque  deficiet  liquidi  nervoji  in¬ 
fluxus  &  prelilo  in  mufculos  ,  adeoque  debilitas  fumma  fequetur  $  uti  in  Ca¬ 
pitulo  de  debilitate  febrili  pluribus  demondratum  fuit .  Quia  autem  arteriae 
diadole  a  fanguine  ex  corde  projedo  fit  ,  hinc  patet  ,  corde  finidro  vix 
fanguinem  recipiente  ,  non  polfe  valide  attolli  aortam  ejufque  ramos ,  adeo¬ 
que  pulfum  &  exilem  Sc  mollem  effe  debere .  Praeterea  cum  audae  refiflea- 

tiae 


X  d)  In  Goacis  Praenot.  K.  777.  Charter.  Tom.  Vin.  pag.  S  SdJ. 
i  e  )  Dippocrat.  Lih.  de  locis  in  homine  cap.  7.  Charter.  Tom. VII*  pag.  3  6'T* 

{j  }  De  Internis  afte&ionibus  cap.  8.  ibidem,  pag.  64 1* 

{  £  )  Fred.  Hofm.  Medie,  ration.  &  Syftem.  Tom.  IV*  Se$.  II.  cap.  6.  Obiei  vat.  1« 
pag.  4 43^»  uti  &  in  Diflcrt*  dec.  ».  Difler-t.  X.  de  Generatione  Mortis  in  morbis 
pag.  9  z  ^ 
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tiae  in  pulmonis  vafis  non  patiantur  (  adulto  (altem  jam  morbo  )  ut  cor  dex¬ 
trum  fe  integre  evacuare  poilit  ,  illud  palpitabit  faepius ,  8c  lingulis  illis 
idibus  aliquid  tranfprimet  per  pulmones  in  cor  finiftrum  ,  donec  in  corde 
fimftro  talis  quantitas  fanguinis  fit  ,  quae  illud  in  validam  contradionem  ir-» 
titare  poffit  j  unde  tunc  fubinde  unus  vel  alter  validus  pulfus  fentitur  , 
moxque  iterum  fit  mollis ,  exilis ,  imo  &  faepius  intermittit  *  adeoque  patet 
ratio  ,  quare  pulfus  omni  modo  inaequalis  fit .  Talis  autem  pulfus  vacillatio 
in  moribundis  hominibus  femper  adeft  ,  atque  poftea  §.874.  probabitur  ,  pro¬ 
ximam  mortis  caufam  ,  &  ultimum  ferme  omnium  lethalium  morborum  e&> 
fedum  effe  peripneumoniam . 

Ex  modo  didis  intelligitur  forte  ratio,  quare  Galenus  fh)  dixerit,  pe- 
ripneumonicorum  pulfum  magnum  effe ,  dum  nempe  fubinde  validus  talis 
arteriae  pulfus  obfervatur  ,  mox  fequente  iterum  debili  &  undofo  .  Non 
enim  abfolute  magnum  in  hoc  morbo  pulfum  pofuiffe  Galenum  ,  patet  ex  il¬ 
iis  ,  quae  ftatim  adduntur  .  Sic  enim  habet :  P  eripneurnonicorum  autem  ma~ 
gnus  ef  (pulfus')  &  undofi  quid  habens  ,  obfcurus  ,  <3*  mellis  ,  fimiliter 
ttc  pulfus  lethargicorum  ,  ni  fi  quatenus  praepolleat  inaequalitate  &c.  Simi¬ 
le  quid  &  apud  Aeetaeum  (i)  legitur  ;  dicit  enim  de  hoc  morbo  agens :  Pulfus 
habent  in  initio  mUjjj)of ,  inanes  ,  creberrimos  .  Et  poftea  addit :  Pulfus 
parvi  ‘rfrequentijfimi  deficientes  »  quando  ipfis  mors  proxima  eji  . 

Refpiratio  parva  ,  frequens  ,  difficilis  Jcc.  Requiritur  enim  ,  ut  fanguis 
in  homine^  nato  tranfire  pofiit  per  pulmones ,  illorum  expanfio  per  aerem 
infpiratum*.  Verum  ex  ante  didis  patuit ,  pulmonum  arterias  in  hoc  mor¬ 
bo  fanguine  immeabili  infarsas  didendi,  adeoque  cavum 'aereum  pulmo¬ 
num  minuere  ,  fimulque  facilem  pulmonum  ab  aere  infpirato  expanfionem 
impedire  ,  cum  non  amplius  fpongiofi  &  molles ,  fed  carnei  &  duri  evafe- 
rint  .  Unde  parum  aeris  fimul  tunc  infpirare  poffunt  tales  aegri  ,  &  refpi- 
rationis  frequentia  &  fummo  molimine  illud  compenfare  nituntur .  Simul 
tunc  adeft  orthopnoea  dida.Veteribus  Medicis  ,  quando  aegri  proprio  in- 
ftindu  corpus  in  ledo  erigunt ,  ut  facilius  infpirare  pofiint .  Eredo  enim 
corporis  fitu  abdominalia  vifcera  fuo  pondere  deorfum  ducunt  diaphragma  t 
ficque  pedoris  dilatationem  augent  .  Notavit  hoc  Aretaeus  (  4.) »  monens  , 
quod J edere  volunt  laborantes  :  ad  fpiritttin  ducendum  corpus  regium  fatui - 
tur  $  ad  id  enim  hic  fitus  aptijfimus  eft  .  Defignat  ergo  ereda  illa  refpiratio 
femper  impedimentum  in  pulmone  liberum  fanguinis  tranfitum  tollens  $  gtqu® 
inde  patet  ratio  ,  quare  Hippocrates  (l)  dixerit* :  Quod  fi  in  morbi  vigore  aegro¬ 
tus  velit  refidere  ,  hoc  in  omnibus  quidem  acutis  morbis  malum  ef  ,  peffi - 
mum  vero  ef  in  peripneumonicis  .  Ubi  enim  morbi  decrefcunt  ,  minime 
malum  figruim  eft  ,  fi  in  ledo  refidere  velint  aegri  j  tunc  enim  increfcentibus 
viribus  ,  &  fatifcente  morbo  ,  jugem  decubitum  faftidiunt .  Verum  in  mor¬ 
bi  vigore  femper  moleftam  anxietatem ,  ob  difficilem  fanguinis  per  pulmones 
tranfitum  ,  defignat . 

Quia  autem  in  hoc  morbo  didentis  vafis  fanguineis  comprimuntur  vafa 

aerea 

(  h  )  De  PulfihusadTyrcnescap.il.  Sharter.  Tom.  VIII»  pag.  10.  11. 

(  i  )  De  Caufis  &  lignis  morbor.  acut.  Lib.  II.  cap.  1.  pag.  11.  (  k  )  Ib‘d.  pag. 

Jo.  ii.  ( / )  in  PrognoHicis Sentent*  20»  Gharter.  Tom,  VIII.  pag.fioj. 
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aerea  pulmonis ,  veficularum  ,  in  quas  bronchia  definunt  ,  latera  ad  fe  mu¬ 
tuo  affricantur  ,  unde  irritans  &  continua  fere  tudicula,  quae  augetur  ,  dum 
mora  &  calore  infpiffatus  mucus  (  naturaliter  internam  pulmonum  fuperficiem 
obliniens  )  ,  neque  ob  impeditam  refpirationem  facile  averrendus  ,  in  his  lo¬ 
cis  colligitur,  uti  ex  fecfione  cadaveris  peripneumonia  defundi  modo  memo¬ 
rata  patet  .  Plerumque  tunc  fimul  aded  ingratus  in  pediore  drepitus,  quifit 
vel  ab  aere  muco  hic  colledlo  irretito  j  vel  a  veficulis  pulmonum  ficcis  , 
hincque  crepitantibus  indar  corii  arefacti ,  dum  infpirando  extenduntur  .  Si¬ 
mile  quid  indicare  videtur  Hippocrates  ,  dum  de  pulmone  in  latus  .decum¬ 
bente  agit ;  ubi  tunc  talia  fymptomata  enumerat  ,  quae  peripneumomae  opti¬ 
me  conveniunt ,  atque  podea  addit  fequentia  :  Sanguis  vehit  cotium  ftridety 
49*  refpirationem  prohibet  ( m)  «  In  Oeconomia  Foefii  autem  alio  modo  legi¬ 
tur  hic  textus  ,  Sc  pro  to  aiyunr  ponitur  <r«  ,  tuncque  fenfus  foret  :  pe- 

Bus  velut  corium  flridet .  Neque  ratione  carere  hanc  emendationem  docet 
alter  Hippocratis  locus  (n)  ,  ubi  fequentia  habentur:  Quum  pulmo  ex  calore 
plenus  intumuerit ,  vehemens  &  dura  tujjis  detinet »  (9*  orthopnoea >  confeitim 
refpirat ,  crebro  anhelat  »  tumefcit  ,  nares  expandit ,  ut  equus  ex  cur  fu  , 
linpuam  frequenter  ex  fer  it ,  &  peBus  ei  modulari  videtur  (  ^  r*  n/Sece  uvrp 
da  tw  Scxh  )  ,  &*  gravitas  tnejfe  ,  ^p} 

'  Calida  autem  ed  refpiratip  in  peripneumonicis  ,  uti  manifede  percipiunt 
illi  ,  qui  hoc  morbo  decumbentium  curam  gerunt .  In  febre  ardenti  ,  prout 
ad  §.  739.  dicium  fuit  ,  quandoque  tantus  circa  vitalia  vifcera  aedus  aded  , 
ut  ipfum  aerem  exfpiratum  incendere  videatur:  fed  &  notatum  fuit  ad  §.  741*» 
febrim  ardentem  faepe  in  peripneumoniam  tranfire  .  Plures  autem  in  perip- 
neumonia  caufae  concurrunt ,  quae  faciunt  ,  ut  aer  infpiratus  plurimum  ca- 
lefcere  debeat ,  Pulmo  enim  infarcitur  rubra  cradidima  fanguinis  parte  ,  quam 
calori  concipiendo  &  conceptum  diu  retinendo  aptiffimam  effe  novimus  :  per 
vafa  pulmonis  nondum  impervia  ,  fed  a  vicinis  obdru&is  &  tumentibus  an¬ 
ni  data  ,  celerrime  trajiciuntur  humores  ,  unde  majorem  calorem  nafci  debe¬ 
re  ,  in  Commentariis  §.  3S2.  6. ,  &  in  caloris  febrilis  hiftoria  ,  demonftrgtutfl 
fuit.  Accedit,  quod  immeabili  fanguine  turgens  pulmo  fatis  explicari  ne¬ 
queat  ,  adeoque  minor  copia  aeris  Ungulis  infpirationibus  hauriri  pedit .  Ex 
quibus  omnibus  fimul  intelligitur  *  ratio  ,  quare  calididimus  percipiatur  aer 
exfpiratus  in  peripneumonicis  .  Unde  Spiritum  crebrum  calidum  inter 
efferus  hujus  morbi  numeravit  Hippocrates  (0)  :  uti  &  Galenus  (p)  pluribus 
in  locis  ,  idemque  fi  militer  notavit  Aretaeus  \ef)  . 

Sanguinis  venofi  ante  auriculam  &  cor  dextrum  &c.  Cum  enim  cor 
dextrum  fe  evacuare  libere  nequeat  per  pulmonis  vafaobdru&a  &  inflamma¬ 
ta  ,  (anguis  venofus  ,  a  toto  corpore  redux  ,  dagnare  incipiet  in  yenofis 
magnis  receptaculis  ante  cor  dextrum  ,  adeoque  ?  dum  pergunt  arteriae  ad- 

fer- 


(m)  De  MoibisLib.  II.  cap.  23.  Charter.  Tom.  VII.  pag.  _ 

(»)  De  Morbis  Llb.III.  cap.7.  ibid.  pag.^Sf .  (0)  De  Morbis  LiEUI.  cap.  1 4, 

Charter.  Tcm.  VIII.  pag.  4SS.  (  p  )  De  Praefagitione  ex  pultibus  Lib.  IV.  cap.2. 
Charter.  Tom.  VIII.  pag.  297. De  locis  affers  Lib.II.  cap. 7.  Charter.  Tom.  VII.  pag. 
4 1  9.  &  Lib.I  V.  cap.i  i.ibid.pag.475'.  (  q  )  De  Cauf.&  lign.morbor.  acutor.  Lib.II. 
eap.i.  pag.io.  1  u 
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ferre  fangumem  ,  neque  venae  reducere  poliunt ,  omnes  partes  capitis  exter-» 
jiae  &  internae  fanguine.  didendentur  ?  unde  rubor  faciei  ,  oculorum  &e. , 
intelligitur  ..  Videantur  illa  ,  quae  in  Commentariis  §.  807.  de  haere  dicta 
fuerunt ubi  limn  i  ratio  data  fuit-,  quare  potius  in  his  partibus,  quam  in 
aliis  ,  haec  phaenomena  appareant .  Inter  peripneumoniae  figna  ruborem  in 
facie  pofuit  Hippocrates  (r) ;  &  reliqui  Veteres  Medici  Graeci  ,  dum  hunc 
morbum  defcnbunt  ,  fimilia  dixerunt .  Sic  inter  figna  diagnodica  peripneu- 
moniae  genas  rubras  numerat  Trallianus  (f).  Rubefcere  faciem  ,  fed 
genas  praecipue,  dixit  Aretaeus  (t) ,  atque  venas  temporum  &  colli  attolli  e 
addidit  autem  &  aliud  phaenomenon,  nempe  rei  htuxd  rvv  oq&tCKpwv  Xot^upcorotT^ 
‘/gl  Tioi/a  ,  quod  in  verfione  fic  redditur  :  oculorum  album  nitidijjimum  3* 
pingue  ej}  «  Videtur  autem  interpres  legille  >Mpmrp&raret ,  ac  fi  oculi  puriffi- 
mi  in  hoc  morbo  niterent ,  ut  pingui  quodam  inuncta  corpora  folent .  Ve¬ 
rum  ,  dum  impedito  libero  reditu  fanguinis  venofi  a  capite  omnia  turgent , 
folent  alba  oculorum  rubefcere  ,  &  oculi  prominere  ,  fic  que  torvum  potius 
Vultum  exprimunt  aegri  (  vide  §.  774.  4. )  t  cui  fenteotiae  favet  ipfa  vocis 
•  hcepivptorurx •  propria  fignificatio  ,  \dpwpos  enim  de  protervo  homine  ,  8t 
ultra  modum  audaci  dici  folet .  Ingeniofa  etiam  videtur  conjedtura ,  quae 
KctTup&ruTce  legendum  voluit  ,  tunc  pie  figtiificaret  ,  humidifiimos  oculos 
effe(^),  uti  in  Editione  Oxonienfi  habstur  .  In  peffimis  enim  morbis  oculi 
faepe  involuntariis  lacrymis  madent .  Si  autem  confiderentur  illa  ,  quae  ia 
Commentariis  §.  734.  habentur  de  notandis  in  aegrorum  oculis  ,  apparebit  , 
fatis  verofimiie  elle,  per  pingue  illud  (  movet  )  intelligi  tenuem  &  albam 
pelliculam  ,  quae  in  lethalibus  morbis  toties  aegrorum  oculos  deturpat , 
Pulchre  haec  omnia  confirmari  videntur  illis  ,  quae  -apud  A  egi  ne  tam  (vv) 
leguntur  ,  ubi  de  peripneumonia  agit .  Sic  autem  habet  :  Genae  itaque  in 
his  rubrae  apparent ,  3*  oculi  intumefeunt  ,  fupercilia  deorfum  nutant  ,  3* 
corneae  (  xiparoafreis  )  fubpingues  apparent  9  dum  nempe  tali  pellicula  ob- 
fufeantar . 

Tandem  fuffocans  ,  inexplicabili  cum  anxietate  Sc  delirio  ,  mors  .  Dum 
nempe  pulmo  adeo  fanguine  immeabili  infarctus  ed  ,  ut  aerem  infpiratum 
admittere  nequeat,  fimulque  canta  relidentia  nafeitur  cordi  dextro,  ut  ni¬ 
hil  amplius  fanguinis  exprimere  poillt  j  unde  quies  cordis  ,  &  mors  .  Quan¬ 
tam  autem  prius  anxietatem  patiantur  miferi ,  colligi  poterit  ex  illis ,  quae 
§•6$  1.  dicta  fuerunt .  Quare  autem  delirent  tales  aegri,  in  Commentariis 
§•  807.  explicatum  fuit .  Videantur  &  illa  ,  quae  ad  §.  774,  de  hac  re  didta 
funt  $  ubi  deniondratum  fuit,  Phrenitidem  Peripneumoniae  fuccedere  ,  Ted 
lethalem .  Accidit  tamen  quandoque  paulo  ante  mortem,  ut  nullam  am¬ 
plius  anxietatem  fentiant  aegri  ,  vefum  extrema  frigida  ,  ungues  lividi 
pulfus  parvus  ,  celerrimus  ,*&  intermittens,  fatis  docent  peritum  Medicum  * 
mortem  indare  ,  uti  optime  monuit  Aretaeus  (x)  .  » 

Quan- 

(  r)  De  Tnterrfis  Ade6Hon.  rap4.  Chartei*.  Tom.VII.  pag.  641, 

(f)  Lib.V.  cap.  2,  pag.  241.  ( t  f  Lib.ll.  de  Caulis  &  fignis  morbor.  acutor. 

eap.i.  pag.  1 1.  (  u  )  In  conjecturis  de  fufpedis  aliquot  Aretae?  locis  ibid.pag. 3 61 . 

(  *'*>  )  Lib.UI.  iap.30.  pag. 40,  t  x)  Lib.lh  de  Gaufis&  lignis  morbor.  acutor» 

cap#  j.  pag.  11, 
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Quando  autem  ,  cur  ,  &  cum  quibus  fymptomatibus  htc  morbus  in  mor¬ 
tem  abeat ,  poflea  adhuc  latius  ad  §.  848.  dicetur  . 

827.  QI  talemalum  (8 z6.)  utrumque  pulmonem  fimul ,  & 
3  valide  infecerit  ,  erit  cita  ,  &  infuperabilis  mors ; 
quum  nullo  remedio  antiphlogifiico  juvari  natura  queat  (confer 
586.  &  39^.  ad  402.) 

Llt  vita  perennet ,  requiritur ,  ut  fanguis  ex  corde  dextro  per  pulmonem 
in  cor  finiftrum  venire  poffit  ;  ubi  ergo  utrumque  pulmonem  fimul  valida 
inflammatio  prehendit  in  finibus  arteriae  pulmonalis,  tollitur  ille  (anguinis 
per  pulmonem  tranfitus  ,  adeoque  brevi  acUim  erit  da  vita  .  Et  licet  in 
morbi  hujus  initio  ,  pluribus  vafis  obftru&is  ,  quaedam  adhuc  pervia  manfe- 
rint ,  patet  fatis  ex  ante  di&is  ,  a  tumentibus  vicinis  inflammatis  eadem  omni 
momento  magis  magifque  anguflari  debere  ,  donec  tandem  omnis  via  inter¬ 
cipiatur  .  Quidquid  enim  (anguinis  adhuc  per  pulmonem  tranfire  potuerit 
in  cor  finiftrum  ,  illud  per  aortae  ramos  propulfum  in  venas  redibit  ad  cor 
dextrum  ,  atque  denuo  per  pulmonalem  arteriam  ,  in  plurimis  locs  jam  im- 
meabili  fanguine  infardlam  ,  tranfire  non  poterit  integre  ,  fed  craffiffima  pars, 
rubra  nempe  ,  ad  haec  obftacula  liftetur  ,  &  obftru  entem  molem  augebit  omni 
momento  ,  unde  evidenter  patet ,  citam  k  in&perabilem  mortem  exfpe&an- 
dam  efle  . 

Neque  multum  fperari  poffe  ab  optimis  remediis ,  licet  fimul  &  ferrsel  ani- 
mofe  .adhibitis  ,  patebit ,  fi  perpendantur  fequentia  .  Sola  curatio  inflam¬ 
mationis ,  quae  hic  fperari  poiTet  ,  eft  illa ,  quae  refolvendq  fit;  fuppuratio 
enim  ,  dum  uterque  pulmo  fimul  Sc  valide  inflammatus  fuerit  ,  locum  habere 
nequit  ,  cum  omnia  fymptomata  augeantur  ,  quando  inflammatio  in  fuppu- 
rationem  tranfit  (  vide  §.  <587*  )  ;  adeoque  fuffbcaretur  aeger  ,  antequam  ad 
•maturationem  perduci  pollet  ingens  talis  in  utroque  pulmone  abfceffus  ,  Mul¬ 
to  minus  fervari  poterit  aeger  ,  dum  poft  validam  pulmonis  utriufque  inflam¬ 
mationem  gangraena  fequitur  *  de  qua  re  nemo  dubitat ..  Sed  ut  refolutio  in¬ 
flammationis  obtineri  poffit  ,  requiritur  inter  alias  conditiones  (vide  §.  |86.), 
ut  caufa  obftru  ens  non  nimis  folidata  fuerit ,  obftru£Eo  parva.  fit  in  arteriis 
(anguineis  ,  vel  in  initiis  lymphaticorum  ,  canales  mobiles,  diluens  vehicu¬ 
lum  advehi  poffit  &c.  Verum  omnia  potius  contraria  in  valida  peripneu- 
monia  obtinent:  cum  enim  omni  momento  vitae  fanguis  ex  cordis  dextri 
cavo  trajici  debeat  per  arteriam  pulmonalem ,  lingulis  cornis  iclibus  magis 
confolidabitur  obflruens  materia  ,  liqfeidiffima  ejus  parte  per  ultimos  fines 
arteriae  pulmonalis  tranfpreffa  5  fimulque  eadem  de  caufa  ooftruentes  mole- 
cnlae  in  majores  convergentium  vaforum  anguflias  urgebuntur  ,  adeoque 
diftentiffimis  vafis  obftrudtis  tolletur  illorum  mobilitas .  Verum  magna  dif¬ 
ficultas  adeft  ,  ut  diluens  vehiculum  fubminiftrari  poffit  :  omne  enim  aquo- 
fum  ,  flve  potatum  ,  five  balnei ,  vaporis  ,  clyfrnatis  &c. ,  fpecie  applicatum, 
venis  recipitur ,  adeoque  ad  cor  dextrum  deferetur:  verum  illud  non  pote¬ 
rit  mifceri  immeabili  (anguini  ,  dum  magnam  partem  canalium  obft rubo¬ 
rum  occupat  infarctus  fanouis ,  unde  per  vafa  adhuc  pervia  tranfibit  in  cor 


Sed  fi  confideretur  ,  per  eadem  augeri  quantitatem  liquidi  per  pulmone? 
trajiciendi,  patebit,  &  augeri  debere  celeritatem  motus,  cum  plurimis  va* 
fis  obftru&is  per  pauca  adhuc  aperta  eodem  tempore  moveri  debeat  pulfum  ex 
corde  dextro  liquidum  ,  adeoque  iterum  aderit  blandae  refolutionis  impedi¬ 
mentum  ,  cum  ad  hanc  requiratur  fedatus  humorum  motus  ,  uti  ad  §.38 6.  de* 
monftratum  fuit . 

Si  jam  confiderentur  quatuor  indicationes  curatoriae  ,  ad  refolutionem  in¬ 
flammationis  obtinendam  requifitae  ,  quae  §,  395..  enumeratae  fuerunt ,  &  fe- 
qu entibus  paragraphis  fufius  explicatae ,  patebit ,  in  hoc  cafu  illas  perfici  non 
pofife  .  Tenerrimorum  enim  pulmonis  v albulorum  laefic?  omni  momento  au¬ 
gebitur  ,  dum  cor  pergit ,  quamdiu  vita  durat ,  urgere  loca  obftru&a ,  &  im¬ 
petus  liquidi  corde  expulfi  dire£te  in  vafa  obflru&a  adeo  propinqua  agit  . 
Quam  difficile  fit  materiae  obftruenti  fluiditatem  conciliare  in  hoc  morbo  per 
diluens  vehiculum  ,  ftatim  vidimus .  Venae  fe£t io  larga  ,  efficaciflimum 
morbis  inflammatoriis  remedium  ,  dum  &  impetum  &  copiam  liquidi  vitalis 
minuit  ,  ficque  vafis  ofcillationes  elaflicas  reftitui.t ,  atque  hoc  effe&u  prae- 
flat ,  ut  inflammata  vafa  repellant  obftruentes  moleeulas  ex  anguftiis  conni- 
ventium  vaforum  in  majores  ramos  ,  parum  etiam  in  hoc  cafu  prodeffe  pote¬ 
rit  .  Tollitur  enim  fic  ille  (anguis  ,  qui  adhuc  per  pulmonem  tranfire  potens 
vitam  fuflinuerat ,  &  quantumcunque  etiam  minuatur  fanguinis  copia,  omne  9 
quod  fuperefl ,  tamen  per  pulmonem  tranfire  debet :  hinc  nec  revuifio  hic 
locum  habere  poterit ,  quae  tanti  ufus  eit  in  reliquis  inflammationibus  cu¬ 
randis  ,  neque  retropuiiio  materiae  inflammatoriae  obflruentis  ex  anguftiis- 
minorum  vaforum  in  majores  truncos  (  vide  §.  400. )  hic  exfpe&ari  pote¬ 
rit  :  obflat  enim  arteriarum  pulmonalium  plenitudo  ,  dum  uterque  pulmo 
fimui  &  valide  inflammatus  eft  ,  &  cordis  valvulae  regreffum  fanguinis  con¬ 
tenti  in  truncum  arteriae  pulmonalis  impediunt .  Laxatio  autem  vaforum 
per  balneum  vaporis  ,  a  quo  multum  boni  fperatur  merito  in  hoc  morbo , 
dum  curabilis  efl ,  in  hoc  cafu  vix  locum  habere  poterit ,  dum  tantis  angu- 
Aiis  premuntur  tales  aegri ,  ut  lintea  aqua  calida  madentia  ori  &  naribus  ap¬ 
plicata  ferre  nequeant .  Patet  ergo  ,  citam  *&:  nulla  arte  fuperabiiem  mortem 
inflare  ,  dum  uterque  pulmo  fimui  &  vafide  inflammatus  fuerit ,  haerente  ma¬ 
lo  in  arteriae  pulmonalis  ramis  , 

§•  828.  A  T  fi  parvum  in  uno  pulmone  locum  infeftat  ,  nec 
jT\  caulas  validas  habet  ,  aliqua  *  nec  tamen  certa  $ 
/pes  efi  curari  bene  pofie . 

Docuerunt  inje&iones  Anatomicae  ,  arteriae  pulmonalis  ramulos  per  pul¬ 
monem  difperfos  plurimis  anaftomofibus  jungi  inter  Te  variis  in  locis,  atque 
idem  etiam  in  arteria  bronchiali  verum  efl :  quin  imo  &  rami  arteriae  bron¬ 
chialis  cum  ramis  pulmonalis  arteriae  pluribus  in  locis  uniuntur  ,  uti  ad  §c 
S23.  di&um  fuit .  Unde  fi  in  alterutro  pulmone  parvus  tantum  locus  in¬ 
flammatus  fuerit ,  non  erit  ilico  tantum  periculum  ,  cum  fanguis  ,  per  ob« 
ftru&a  loca  tranfire  non  potens  ,  per  vicina  aperta  fatis  commode  tranfmit- 
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tltur  .  Neque  in  hoc  cafi  numerus  vaforum  obftrn&orum  comparatus  cum 
illis  ,  quae  adhuc  pervia  funt  ,  tantam  differentiam  facere  poterit  ,  ut  requi¬ 
ratur  infigie  velocitatis  augmentum  ad  continuandum  fanguinis  ex  corde 
dextro  p  r  pulmones  in  cor  finiflrurn  tranfitum  ,  Patet  ergo  ,  in  tali,  c:afu  fpem 
curae  fu  perdie  ,  neque  certam  tamen,  cum  nata  in  pulmonis  parvo  etiam  loco 
inflammatio  tam  facile  ad  vicina  propagetur  ,  uti  §.  825.  dictum  fuit . 

§.  829.  ¥Nde  (814.  ad  829.)  figna  diagnoftica  ,  &  prognofiica  , 
¥  utcumque  hauriri  pofsunt;  maxime  fi  confideremus,  exi¬ 
tus  effe  ut  inflammationis  (386.  ad  393.) ;  unde  etiam  flatus  acci¬ 
pit  vario  Jurationis  tempore  varios,,  ita  ut  abeat  in  (anitatem,  alium 
morbum,  mortem. 

Quaeritur  jam  ,  quibus  (ignis  cognofci  poffit  morbus  hic  praefens  ,  &  di- 
fiingui  ab  aliis  pedoris  morbis .  Caufae  praegreffae  §.  824.  enumeratae  ,  8c 
effedus  obfervati  §.  826.  defcripti ,  omne  hic  dubium  facile  tollent .  Febris 
praegreffa  &  comitans  diftinguit  peripneumoniam  ab  afthmate  convulfivo  , 
cum  quo  morbo  plurima  figna  communia  habet  .  Unde  videtur  Galenus  ( y  ) 
aptam  hujus  morbi  Diagnoiin  defcripfiffe  fequentibns  .  Quum  vero  fpirandi 
difficultati  cum  angujiia  du  gravitate  febris  acuta  ftmul  accedit  ,  eji  ille  af- 
feBus  inflammatio  pulmonis  .  In  progreffu  tamen  morbi ,  dum  vix  amplius 
quid  fanguinis  per  pulmonem  tranfprimi  poteft  ,  pulfus  faepe  exilis  &  mollis 
adeo  eft  ,  ut  incautos  fallere  poffit  :  Accedit  plerumque  tufficula  (liffocans  , 
rubor  faciei  ,  oculorum  &  reliqua  §.  826.  enumerata  .  Inter  effedus  autem 
inflammationis  ,  §.  382.  defer iptos  ,  erat  &  dolor  pundorius  ,  dum  diflen to¬ 
rum  vafculorum  fibrae  rupturam  minitantur  j  verumtamen  non  videtur  fem- 
per  dolor  talis  acutus  hunc  morbum  comitari .  Unde  de  peripneumonia  di¬ 
xit  Celfus  :  Id  genus  morbi  plus  periculi  quam  doloris  habet  (2)  .  Internam 
pulmonis  fuperficiem  ,  %iae  aeri  infpirato  contigua  efl  ,  fenfiiiffimam  effi 
novimus,  dum  a  minimo  heterogeneo  per  tracheam  illapfo  fuffocans  fere 
tuffis  nafeitur  5  &  in  catarrhis  exafperata  hag-fuperficje  interna  pulmonis  mo- 
leflus  faepe  dolor  percipitur  .  Verum  ipfa  pulmonis  fubftantia  inflammata 
ponderis  gravantis  &  anxietatis  potius  ,  quam  doloris  ,  fenfum  facere  vide¬ 
tur  .  Numquid  in  phthificis  totus  pulmo  purulenta  labe  confnmitur  ,  abf- 
que  multo  dolore  ?  Interim  tamen  pro  varietate  loci  affedi  in  ipfo  pulmone 
hic  aliqua  diverfitas  obtinere  poterit  .  Si  enim  inflammatorius  tumor  ,  ne¬ 
que  admodum  magnus  ,  fua  mole  elevet  &  diftetldat  internam  pulmonis  mem¬ 
branam  ,  quae  aeri  infpirato  contigna  eft  ,  poffet  in  illo  loco  moleftus  dolor 
adeffe  .  Ubi  autem  magna  pars  pulmonis  inflammata  eft  ,  ob  denegatum 
fanguinis  per  pulmonem  tranfitum  ficqne  impeditum  fanguinis  venofi  ab  en¬ 
cephalo  reditum  ,  hebetes  redduntur  aegri ,  neque  dolorem  percipiunt.  Dum 
autem  pulmo  pleurae  in  quibufdam  locis  accretus  efl  ,  uti  frequenter  in  ca¬ 
daveribus  diffe&is  obfervatur ,  poffet  ab  inflammato  pulmone  diftrahi  pleu¬ 
ra  , 

(  ^  l°cis  affeftis  Lib.  IV.  cap.i  u  f^g*477  • 

(3)  Lib.IV.  cap.7.  pagris. 
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ra  ,  ficque  acutus  firnul  in  psclors  dolor  percipi  .  Ita  etiain  dum  pulmo  tur¬ 
gens  immeablii  fanguine  &  mole  auftus  mediadinum  premit  &  didrah.it,  do¬ 
lor  adede  poterit  ,  quod  videtur  notaffe  Hippocrates  (a)y  ubi  fub  nomine  pul * 
monis  repleti  defcribit  peripneumoniam  ,  fic  enim  habet:  Tujfis  detinet ,  or¬ 
thopnoea  &  anhelatio  &c. ,  dolor  acatus  peBus  fcapulas  occupat .  Et  in 
alio  loco  ( h) ,  de  pulmonis  Erylipelate  agens ,  illum  fanguinem  in  fe  trahere 
dicit  (  de  qua  re  ad  §.  826.  di&um  fuit )  ,  atque  dein  addit  fequentia  :  Quum 
autem  traxerit  ,  febris  acuta  ex  ipfo  oritur  #  0*  tujjis  ficca  ,  plenitudo  in 
peBore ,  dolor  acutus  in  anterioribus  &*  poflerioribus  partibus  ,  praeci¬ 
pue  vero ^  ad  [pinam  .  Et  paulo  pod  (c)  de  fuppurato  pulmonis  tuberculo 
agens  dicit :  Quamdiu  quidem  crudum  adhuc  fuerit  ,  dolorem  tenuem  exhi¬ 
bet  ,  &*  tujfim  ficcami  poflquam  vero  maturuerit ,  anteriore  &•  pofieriore 
parte  acutus  dolor  oritur  .  Maxime  enim  turget  maturus  Sc  jatnjam  rumpen¬ 
dus  abfccdus ,  adeoque  fua  mole  vicinas  partes  didrahit  .  Ubi  jam  pleuriti- 
di  fuccedit  peripneumonia  ,  vel  una  cum  locis  intercodalibus  inflammatur  8c 
pulmo,  quem  morbum  ?leur  operi  pneumoniam  vocare  folent  Medici ,  acutus 
dolor  adefl  ,  verum  ille  tunc  non  oritur  ab  ipfa  pulmonis  inflammatione  ?  uti 
facile  patet  .  *  " 

Concludere  igitur  licet,  dolorem  acutum  non  ede  de  natura  hujus  morbi  ? 
iliumque  faepius  abetfe,fed  ponderis  gravantis  fenfum,  8c  anxietatem  magnam, 
potius  hunc  morbum  comitari  ,  cum  obtufo  quandoque  dolore ,  neque  admo¬ 
dum  valido  .  Suffragantur  huic  opinioni  obfervata  in  decumbentibus  hoc 
morbo  ,  &  Veterum  Medicorum  tedimonia  .  Ita  Aretaeus  (d)  defcribens  Pe¬ 
ripneumoniam  dicit :  Morbus  ille  ,  quem  Peripneumoniam  vocamus  ,  eft  in» 
Jlammatio  pulmonis  cum  febre  acuta  ,  quibus  fimul  adeft  thoracis  gravitas  „ 
doloris  abfentia  (  dnovlo  )  fi  folus  pulmo  inflammatur  ,  quippe  qui  natu¬ 
raliter  doloris  immunis  fit  &c.  At  fi  quaepiam  ex  membranis  illum  ambien¬ 
tibus  ,  ad  thoracem  deligantibus  ,  inflammatur  ,  adefl  fimul  &  dolor  *  Ita 
etiam  Trallianus  (e),Sc  Aegmeta  (f) ,  dum  hunc  morbum  defcribunt ,  nullam' 
doloris  mentionem  faciunt ,  fed  gravitatem  &  tenfionem  in  thorace  percipi 
monent .  Astius  (g)  vero  fequentia  habet  .  Peripneumonia  inflammatio 
eji  pulmonis  cum  febre  acuta  .  Confequitur  autem  afieBos  thoracis  gravitas 
tibfque  dolore  .  Qund  fi  pelliculae  lpfius  ,  quae  cum  thorace  fecundum^lonpitu- 
dinem  ipfius  fiunt  connexae  ,  fint  inflammatae  ,  etiam  dolorem  percipiunt  * 
Et  Aurelianus  {h)  fummatim  enumerans  figna  hujus  morbi  dicit:  Sunt  haecy 
febres  acutae  ,  fpirationis  celeritas  ac  difficultas  ,  tufficula  ,  atque  fputo- 
rum.  varia  emijfio  ,  gravatio  fine  ullo  dolore  ,  aut  cum  parvo  ,  praefoca - 
t  ion  is  fenfus  . 

An  vero  in  uno  pulmone  tantum  Inflammatio  haereat  ,  an  autem  in  utro¬ 
que  ,  docebit  tenfionis  &  gravitatis  perceptio  in  uno  vel  utroque  thoracis 
latere.  Symptomatum  autem  magnitudo  docebit  variam  inflammationis  irv* 

Q_  d  r  \  >  *  tenfin  » 

(  a  )  De  Morbis  Lib.IL  cap. 23.  Charter.  Tom.VIf.  pag.774.  ^77. 

{b)  De  Morbis  Lib.I,  cap.  S.  ibid.  pae„7  4°»  (  c  )  Ibidem. 

(  d  )  De  Caufis  &  fignis  morbor.  acut.  Lib.I  I.  cap.  1 .  pag.  1  o. 

(e)  Lib.V.  cap.  1*  pag.241.  (f)  LibJII.  cap.30.pag.40.  (g)  Tetrabl.  1. 

Serm.4.cap.66.  pag.yiS*  (  h)  Acutor.rnorbor.Lib.il. cap.x 7. pag, 
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tenfitatem  &  extenfionem  .  Da  hac  re  fequentia  apud  Hippocratem  (i)  haben¬ 
tur  fioma  Diagnoftica :  Eeripneumonicis  ,  quibus  tota  lingua  alba  &*  afpera 
fi* •  ambae  pulmonis  partes  inflammatae  funt  ,  quibus  vero  dimidium  $  una , 
juxta  quam  apparet .  Et  quibus  ad  claviculam  dolor  fit ,  his  fuperna  pul¬ 
monis  ala  una  aegrotat }  quibus  autem  ad  ambas  claviculas  dolor  fit ,  ambae 
fuper  nae  pulmonis  alae  aegrotant ;  quibus  juxta  mediam  coflam  ,  media; 
quibus  vero  ad  diaphragma  (  rnpoi  rnv  <5tctr«<rtv  ) ,  inferna  ;  at  totam  unam 
partem  dolentibus  9  omnia  juxta  hanc  partem  aegrotant  . 

Ex  illis  autem ,  quae  §.  827.  828.  di&a  fuerunt ,  patet ,  Prognofm  fem- 
per  docere  periculum  in  hoc  morbo  ,  quandoque  &  mortem  citam  &  infupe- 
rabilem  .  Reliqua  vero,  quae  ad  Prognofin  pertinent ,  quatenus  varias  mu¬ 
tationes  hujus  morbi  fpe&ant ,  melius  tradentur  ,  dum  lingulatim  hae  con- 
fiderabuntur  in  fequentibus  .  Simul  enim  hic  congerere  omnes  illas  regulas 
Prognofticas  repugnaret  ordinatae  do6trinae  .  Cum  enim  Peripneumonia  (it 
pulmonis  inflammatio  ,  omnes  exitus  inflammationis  fequi  poterunt ,  &  pro 
illorum  diverfitate,  duratione  &c.  prognatis  plurimum  variat .  Poilea  adhuc 
§.  847.  de  Prognofi  quaedam  dicenda  erunt  . 

Cuin  autem  Peripneumonia  ,  uti  &:  quivis  alius  morbus,  tres  tantum  exitus 
habere  poflit,  in  fanitatem  nempe,  alium  morbum  ,  &  mortem  ,  operae  pretium 
erit  videre  ,  quomodo  &  quibus  cum  phaenomenis  in  hos  exitus  tendat  ille 
morbus.  Ita  enim  ex  his  fideli  obfervatione  cognitis  ftabiliri  poliunt  indica¬ 
tiones  curatoriae ,  per  quas  juvamus  8c  promovemus  falutaria  illa  naturae 
molimina  ,  per  quae  morbus  in  fanitatem  terminatur,  felici  exitu  t  contra  ve¬ 
ro  avertimus  ,  quantum  per  artem  hodie  cognitam  licet  ,  illa  ,  qnae  apparent, 
clum  peripneumonia  in  mortem  tendit ;  &  conamur  dirigere  ad  loca  minus 
periculofa  materiae  morbofae  metaftafes ,  per  quas  peripneumonia  in  alnim 
morbum  definit . 

5.  83°.  r^Anatur  1.  Refblutione  benigna ;  fi  temperies  laxa  ,  hu- 
i  mor  blandus  ,  vifcofitas  non  nimia  ,  pars  affecla  bron¬ 

chialis  ,  vel  pulmonalis  3  non  magna.  2.  Sputo  cito  ,  libero  ,co- 
piofo  ,  flavo  cum  pauco  fanguine  mifto  ,  fatis  crafTo  ,  dolorem  fie- 
dante  3  refpirationem  emendante  3  pullum  ampliorem  &  plenio¬ 
rem  reddente  3  in  album  blandum  cito  mutato ;  id  fit ,  fi  fedes  ma¬ 
li  inpritnis  eft  bronchialis  arteria  ,  aut  pulmonalis  non  valde  magna. 
3.  Alvi  fluxu  biliofo ,  levante,  &  fimilia  fere,  ac  fputa  defcri- 
pta,  ejiciente.  4.  Urina  copiofa,  crafia  ,  hypoftatica  ,  levan¬ 
te  ,  cum  fedimento  primo  rubro ,  fenfim  albefcente ,  ante  fepti- 
fnum  diem  emifla  .  Atque  tum  refpiratio  adefi  facilis ,  febris  mi¬ 
tis  &  boni  moris  ,  «24/*  p  calor,  humiditas ,  laxitas,  mollities, 
aequales  toto  corpore  * 

t.  Qnao- 


{ t )  Coae.  Tmm.  Chamr. Tom.  VIII.  pag.  ♦ 
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i,  Quando  agebatur  §.  594.  de  illo  febris  exitu,  quo  in  fenitatem  ter-* 
minatur ,  notatum  fuit,  illud  duplici  modo  fieri  pofle  .  Vel  enim  febris 
jpfius  caufa  materialis  lic  fubigebatur ,  ut  mobilis  reddita  infenfibili  eva¬ 
cuatione  difflaretur  de  corpore  ,  vel  omni  modo  fanis  humoribus  aflimilata 
cum  illis  abfque  ullo  impedimento  circulationis  aequabilis  per  vafa  flueret . 
Haec  autem  vocabatur  refolutionis  via ,  de  qua  in  hifioria  inflammationis 
§.  3  86.  di&um  fuit .  Talis  benigna  refolutioin  peripneumonia  curanda  ma¬ 
xime  optabilis  foret ,  per  quam  nempe  reducto  fluore  concreti ,  &  motu  fla- 
gnantis  ,  folvitur  pulmonum  inflammatio.  Verum  haec  refolutio  femper  ob¬ 
tineri  nequit ,  cum  ad  illam  requirantur  (vide  §.386.)  inter  alias  condi- 
tiones  motus  fedatus ,  minor  compa&to  obftruentis  caufae  ,  obftru£tio  parva, 
&  canales  mobiles.  Unde  notatur  in  textu,  quod  in  laxae  temperiei  hominibus 
hic  peripneumoniae  exitus  imprimis  obtineat  .  Facile  enim  tunc  dilatanda 
Vafa  permittunt ,  ut  obftruentes  molecuiae  ,  per  vim  vitalis  liquidi  a  tergo 
urgentis,  per  ultimas  arteriarum  anguftias  tranfprimantur  in  venas .  Hinc 
etiam  alia  occafione  ad  §.  386.  588.  683.  monitum  fuit  ex  Hippocrate  ,  quod 
denfa  &  exercitata  corpora  citius  a  pleuriticis  &  peripneumonicis  morbis 
pereant ,  quam  non  exercitata.  Verum  potiffimurn  refolutio  illa  fperari  po¬ 
terit  ,  (1  in  bronchi  li  arteria  malum  haereat  *  tunc  enim  per  pulmonalem  ar¬ 
teriam  fatis  expeditus  adhuc  manet  fanguinis  tranfitus  ,  adeoque  non  tantus 
metus  efl ,  ne  fiat  infignis  adeo  acceleratio  fanguinis  per  vafa  libera  ,  cum 
proportionalis  tantum  fanguinis  copia  ad  pulmonis  molem  per  bronchialem 
arteriam  moveatur  ,  per  pulmonalem  vero  arteriam  omnis  totius  corporis  fan- 
guis  tranfire  debeat  illo  tempore  ,  quo  per  reliquas  corporis  partes  femel  cir¬ 
cuitum  fuum  abfolvit .  Cum  autem  ,  uti  §.  82$.  dictum  fuit ,  arteriae  bron¬ 
chiales  inflammatae  continguos  ipfis  fines  arteriae  pulmonalis  comprimant , 
raro  poterit  in  arteria  bronchiali  inflammatio  adeffe ,  quin  fimile  quid  etiam 
in  pulmonali  arteria  contingat  ,  unde  dicitur  in  textu  ,  tunc  refolutionem 
exfpe<5tari  poffe  ,  fi  pars  affc&a  bronchialis  ,  vel  pulmonalis ,  non  magna  e 
Si  enim  fupponatur  ,  magnam  arteriae  pulmonalis  partem  inflammatam  elfe  , 
cor  dextrum  urgebit  continuo  loca  haec  inflammata ,  Sc  exprimet  tenuifli- 
mam  partem  (  vide  §.  826. ) ,  adeoque  nimia  vifeofitas  conciliabitur  maflae 
obflruenti ,  iimulque  augebitur  motus  velocitas  per  vafa  adhuc  pervia  ,  er¬ 
go  deficient  conditiones  ad  benignam  refolutionem  requifitae  .  Verum  dum 
parva  pars  arteriae  pulmonalis  inflammata  eft  ,  cum  plurimis  anaftomofibus 
rami  inter  fe  communicent ,  fieri  poterit ,  ut  non  multum  inde  impediatur 
fanguinis  per  pulmonem  tranfitus  . 

Alter  modus  ,  quo  febris  in  fanitatem  terminabatur  (  vide  §.  ) ,  erat, 

quando  materies  morbi  per  vim  febris  fubacia  quidem  &  mobilis  reddita 
fuerat,  nondum  tamen  fimul  fic  mutata,  ut  abfque  impedimento  aequabilis 
circulationis  cum  humoribus  fanis  per  vafa  fluere  pollet ,  neque  etiam  adeo 
diflbluta  ,  ut  infenfibilis  perfplrati  fpecie  expelli  queat  de  corpore  .  Re¬ 
quirebatur  ergo  ad  fanitatis  re&itutionem  ,  ut  fenfibili  quadam  evacuatione 
exiret.  Idem  &  in  peripneumoniae  felici  in  fanitatem  exitu  contingit ,  & 
longe  frequentius  ille  morbus  hoc  modo  tollitur  ,  quam  benigna  refolutio- 
ne  .  Videndum  ergo  eft  ex  fiddiflimis  ,  veterum  imprimis  Medicorum  , 
obfervati^ ,  per  quas  vias  natura  moliatur  materiae  morbofae  exitum  in  hoc 
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fnorbo  *,  de  qua  re  fequentibus  hujus  paragraphi  numeris  jam  agendum  erit . 

2.  llt  &  talis  peripneumoniae  in  fanitatem  exitus  foerari  poflit,  iterum  fup- 
ponitur ,  fedem  mali  effe  debere  bronchialem  arteriam  aut  pulmonalem  non 
valde  magnam  :  ratio  ex  modo  ddt  s  patet . 

Sputa  in  hoc  morbo  tanti  fecit  Galenus  (  4)  >  ut  comparaverit  urinarum 
fedimentis  ,  quae  in  morbis  acutis  cocionis  materiae  morboiae  ,  &  expulfionis 
ejufdem  ,  fideliflima  ligna  toties  exhibent ,  uti  in  febrium  hifloria  di&um 
fuit.  Ita  autem  habet :  Sic  peripneumonicis  pleuriticis  affc&ibus  ea  , 
quae  proprie  fputa  vocantur  »  urinarum  fedimentis  ajjimilantur  :  n>hilvero 
omnino  exfpuere  ,  fed  tujfim  tantummodo  ficcam  habere  ,  tale  quiddam  efl , 
quale  in  urinis  extreme  crudum  »  quod  aquofum  nominamus  &c.  Nec  mi¬ 
rum  hoc  efl  ,  cum  a  parte  affedla  in  hoc  morbo  ,  pulmone  nempe  ,  diredle 
veniant  fputa  . 

Tota  enim  a€rea  pulmonis  fuperficies  muco  lubrico  madet  ^  a  fangume 
arteriofo  fecreto  ,  videturque  imprimis  arteria  bronchialis  huic  fecretioni 
fer  vire  ,  cum  illa  pulmonis  ipfius  fubflantiae  profpiciat  ;  arteria  vero  pul¬ 
monalis  fanguinem  ,  ip.fa  pulmonis  fabrica  &  aere  infpirato  mutandurn  in  ufus 
communes  totius  corporis  ,  gerat .  Ubi  ergo  fines  arteriae  bronchialis  in¬ 
flammati  funt ,  impetu  fanguinis  a  tergo  urgentis  fenfim  videntur  propelli 
poffe  moleculae  obflrnentes  ,  per  tenera  haec  8c  facile  dilatanda,  vaCa  ,  donec 
per  illorum  extremos  fines  exeant  in  cavum  aereum  pulmonis  ,  fic que  una 
cum  fecreto  hic  muco  per  fputa  educantur  .  Facile  autem  patet  ,  fic  refo- 
lutam  effe  obftrudlionem  ,  quae  prius  adfuerat  >  fed  §c  fimul  tunc  fic  dilatata 
effe  vafa  haec  ,  ut  craffiores  tranfmittant  humores  .  Plurima  autem  confir¬ 
mant  ,  fic  dilatari  poffe  extremos  horum  vaforum  fines  ,  ut  tranfmittant  craf¬ 
fiores  moleculas.  Haemoptoe  enim  quandoque  per  Anaflomofin  fit,  uti  poflea 
dicetur  in  Capitulo  de  Phthiji  *  longe  minus  periculofa  ,  quam  dum  erofis  vei 
ruptis  fit  vafculis  .  Sic  videmus  in  coryza  ,  dum  membrana  interna  narium 
leviter  inflammata  tumet ,  fimilem  materiam  emungi ,  flavam  nempe  ,  fpif. 
fam  ,  cum  ftriis  (anguineis  ,  atque  fimul  tunc  optime  fanari  hunc  morbum  . 
Imo  etiam  dum  pedlus  catarrhus  occupat  ,  fputis  fimilis  materia  educitur 
eodem  cum  fucceffb ,  Intelligitur  ergo  ,  quomodo  per  fputa  educi  poflit 
inflammatoria  materies,  quae  fines  arteriae  bronchialis  occupabat.  Ubi  au¬ 
tem  in  arteriae  pulmonalis  finibus  idem  obtinet ,  dubitare  quis  poffet ,  an 
fanatio  morbi  per  hanc  viam  poflibilis  foret .  Didium  autem  fuit  ad  §.82 
bronchialis  arteriae  ramos  per  anafloinofin  jungi  ramis  arteriae  pulmonalis  5 
&  inje&ionibus  Anatomicis  invenit  Jfpyfchius  (1)  ,  materiam  ceraceam  ,  per 
arterias  adadlam  ,  repleviffe  pulmonales  veficulas  :  licet  enim  non  monuerit 
Au&or  ,  per  quam  arteriam  tentaverit  inje&ionem  ,  tamen  probabile  videtur, 
per  arteriam  pulmonalem  id  fadtum  fuiffe ,  cum  &  paulo  pofl  (m)  notet, 
dum  arteriam  pulmonalem  materia  ceracea  impleret ,  bronchialem  arteriam 
fimul  quoque  eandem  admifiifle.  Praeterea  pulcherrimis  experimentis  proba¬ 
vit  Celeberrimus  Hales  (»J  ,  in  vitulino  pulmone  viam  patere  ex  arteria  pul? 

mona- 


(  k')  De  Crifibus  Lib.  I.  cap.  lS.  Charter.Tom.  Vin.pag.40z, 
(/)  In  O.talog.  rarior,  pag.  1 34.  lyn)  lbid.  pag*  1  62,* 
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monali  ia  cavum  aereum  pulmonis.  Adaptaverat  enim  tubum  vitreum  arte¬ 
riae  pulmonali  vituli ,  cui  tubo  per  infundibulum  aquam  calidam  immittebat, 
fimulque  follibus  afperae  arteriae  affixis  alternatim  dilatabat  pulmones  ,  ut 
experiretur  ,  an  hoc  modo  aqua  ex  pulmonari  arteria  tranfiret  in  venas.  Mi¬ 
rabatur  autem ,  aquam  ,  per  pulmonalem  arteriam  immiffam  ,  pleno  rivo 
exire  per  afperam  arteriam  ,  per  venas  minime  :  cum  autem  dubitaret ,  an 
forte  5  ruptis  vafis  ,  vi  fa<5ta  foret  via  aquae ,  repetitis  experimentis  ,  Sc  in 
vitulo  &  in  aliis  animalibus  ,  didicit ,  omni  cautela  adhibita  ,  abfque  ulla  va- 
forum  ruptura  aquam  tranfire  ex  arteria  pulmonari  in  bronchia  .  Serum 
fanguinis  porcini  arteriae  pulmonali  ejufdem  animalis  immiffum ,  dum  pul¬ 
mones  aqua  calida  foverentur  ,  liberrime  in  bronchia  tranlivit  ,  in  venas  au¬ 
tem  pulmonales  non  .  Quin  imo  aqua  calida  ,  per  afperam  arteriam  immiffa, 
exivit  per  pulmonalem  arteriam  »  minori  tamen  celeritate ,  quam  dum  per 
arteriam  pulmonalem  in  pulmonis  bronchia  penetrans  exiret  per  arteriam 
afperam  .  Sanguis  autem  ruber  ,  licet  aqua  nitrofa  dilutus  per  arteriam  pul¬ 
monalem  immitteretur  ,  non  penetravit  in  pulmonis  bronchia  . 

Ex  quibus  omnibus  videtur  ?  concludi  pofle  ,  inflammatoriam  materiam  , 
in  finibus  arteriae  pulmonis  haerentem  ,  pofle  exprimi  in  cavum  aereum  pul¬ 
monis  ,  ficque  hac  via  peripneumoniam  per  fputa  fanari  polle  . 

Verum  non  quodvis  fputum  in  hoc  morbo  prodeft  ,  uti  enim  poflea  §.  848» 
dicetur  ,  ubi  defcribitur  ,  cum  quibus  fymptomatibus  peripleumonia  in 
mortem  abeat, .'plura  fpu  torum  genera  obfervantur,  quae  peiTimum  omen  prae¬ 
bent  .  Videndum  ergo  eft ,  quafnam  dotes  habere  debeat  fputum  ,  ut  fanatio 
peripneumoniae  inde  exfpe&ari  poffit  . 

Debet  effe  citum  ,  liberum  ,  copiofnm ,  flavum  cum  pauco  fanguine  mi¬ 
lium  ,  latis  eradam  ,  in  album  blandum  cito  mutatum.  Cum  enim  per  hanc 
evacuationem  periculofifiimus  hic  morbus  in  fanitatem  terminari  debeat  ,  in 
ipfo  morbi  initio  fputum  prodire  oportet :  poflquam  enim  morbus  per  aliquot 
dies  duravit  ,  j nilus  metus  ell  ,  ne  inflammatio  in  fuppurationem  tranfeat  ; 
quo  facio  poflea  fputum  purulentum  prodeffe  poteft  ,  uti  §.  836.  dicetur  9 
verum  tunc  peripneumonia  non  terminata  fuit  in  fanitatem  ,  fed  in  alium 
morbum  ,  vomicam  nempe  pulmonis  ,  tranfivit  $  de  qua  re  hic  non  agitur  . 
Debet  autem  effe  liberum  ,  id  efl  facile  &  abfque  multa  moleflia  per  tufiim  e« 
duci ,  cum  valida  &  ficca  tufiis  pulmonem  inflammatum  irritet  peffime ,  fi¬ 
mulque  defignet ,  nec  praefto  eife  materiam  educendam  per  fputa  ,  &  pulmo¬ 
nem  in  vafis  fanguineis  inflammatum  &  tumentem  ar&are  &  comprimere  bron¬ 
chia  .  llnde  Hippocrates  (0)  dixit :  Sputum  vero  in  omnibus  doloribus ,  qui 
circa  pulmonem  latera  ( funt  )9  celeriter  ac  facile  exfpui  oportet  .  Si 
enim  multo  pnfl  doloris  initium  exflpuatur  favum  ,  aut fulvum  ,  aut  quod 
multam  tujjim  excitet  ,  deterius  efl  &c.  Et  paulo  pofl  habet  fequentia 
Sputum  'uero  favum  mixtum  cum  pauco  fanguine  in  peripneumonicis  ,  in 
initio  morbi  ,  excretum  ,  fa lutare  efl  &  valde  confert  j  fi  vera.-feptimo  die  ? 
%>el  etiam  ferius  procedat  ,  fecuritatis  minus  efl  . 

Copiofum  autem  debet  effe  ,  ut  omnis  morbi  materia  evacuetur  integre, 

aliter 


(  0  )  In  Prognofl.  Charter.  Tcm.  Vili.  pag*  640.  641.  6 44.  Coae.  FraeneL  N.??*» 
Ibid.  pag.  $ 74. 
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aliter  enim  irritum  naturae  conamen  indicat ,  quod  in  omnibus  evacuatio¬ 
nibus  materiae  morbofae  pro  malo  omine  habetur ,  uti  alia  occafione  ad  f. 
J87. ,  ubi  de  erili  agebatur ,  di£tum  fuit .  Unde  etiam  videtur  frbppocra - 
tes  (p)  monuiffe  fequentia  :  Qui  in  peripneumoniis  ficcis  pauca  concocta  edu¬ 
cunt  ,  metuendi  funt .  Cum  autem  per  dilatata  finium  arterioforum  extrema, 
in  cava  bronchiorum  hiantia  ,  exeat  morbi  caufa  materialis  ,  fimul  ob  ean¬ 
dem  caufam  &  major  humorum  quantitas  per  dilatata  vafa  exibit ,  unde  fpu- 
fcorum  augebitur  copia , 

Laudatur  autem  ,  uti  ex  locis  modo  allegatis  patet ,  fputum  flavum  cum 
pauco  fanguine  miftum  ,  dum  nempe  liturae  (anguineae  per  flava  haec  (pu¬ 
ta  apparent  difperfae  $  quod  imperitos  faepe  terrere  folet  *  eum  tamen  opti¬ 
mum  in  hoc  morbo  lignum  lit  .  Metuunt  enim  ,  ne  pulmonalia  vafa  rupta 
undatim  brevi  fanguinem  effunderent  :  verum  videtur  illud  (anguineum  in 
fputis  tunc  adeffe  ,  quia  rubrae  fanguinis  moleculae  ,  vel  in  ultimis  arteriolis 
fanoffmeis  haerentes  immeabiles  ,  vel  minora  vafcula  per  errorem  loci  (  vide 
§.  i^iS.)  ingreffae  ,  fenfim  per  dilatata  vafa  protrufae ,  tandem  per  extrema 
arteriolarum  in  cava  bronchiorum  hiantia  exprimuntur  .  Unde  optime  in 
pulmonis  morbo  Celfus  (q)  fequentia  monuit :  Neque  inter  initia  terreri  con¬ 
venit  ,  fi  protinus  fputum  miftum  eft  rufo  quodam  fanguine  ,  dummodo 
fatim  fedetur .  Craflities  autem  fputi  &  color  flavus  inceptam  jam  co&ionem 
materiae  morbofae  indicant.  Ab  omnibus  enim  partibus  inflammatis ,  quibus 
denfum  &  crajfum  integumentum  non  incumbit  9  tenues  quidem  circa  initia 
icbores  defluunt  >  concoBis  vero  inflammationibus  crajfiores  &  magis  puru¬ 
lenti  (r).  Videtur  enim  hic  fieri  aliquid  puri  analogum  ,  dum  materies  inflam¬ 
matoria  ,  fenfim  foluta  &  mobilis  reddita  ,  per  extrema  arteriolarum  orificia 
in  cava  bronchiorum  tranfiens ,  ibi  colligitur  ,  flagnat ,  ficque  mora  &  calo¬ 
re  loci ,  forte  &  difflatione  vei  reforptione  partis  tenuioris,  in  album  blandum 
aequabilem  humorem  mutatur  *  qui  deinde  per  fputa  educitur  .  Pus  quidem 
proprie  dicendum  ,  uti  ad  §,  387.  di&um  fuit ,  non  tantum  conflat  effufis  hu¬ 
moribus  a  vita  fuperftite  co&is  &  mutatis  ,  verum  etiam  tenerrimis  vaforum  9 
immeabili  humore  infar&orum  ,  extremitatibus  attritis  ,  Sc  una  cum  effufis 
humoribus  in  unum  homogeneum  liquidum  mutatis  .  Interim  tamen  mini¬ 
me  repugnare  videtur ,  &  abfque  (olidarum  partium  detritu  ex  humoribus 
effufis  fi  non  eundem  ,  faltem  puri  analogum  humorem  fieri  poffe  .  Quia 
imo  alia  occafione  in  Commentariis  §.  593.9  ubi  explicabatur  ,  quomodo  fe¬ 
bris  ,  in  alium  morbum  terminata  ,  abfceffus  quandoque  faciat  >  demonftra- 
tum  fuit ,  caufam  materialem  febris  per  febrim  fie  fubigi  &  mutari  poffe , 
ut  puris  analogam  naturam  acquirat ,  licet  adhuc  cum  reliquis  humoribus  per 
vafa  fluat .  Ubi  autem  in  tali  pulmonis  loco  inflammatio  haeret ,  ut  brevis 
&  facilis  via  mutatis  fie  humoribus  fit  in  bronchiorum  cava  ,  per  fpnta  edu¬ 
cuntur  potius  ,  quam  ut  mifti  humoribus  circulantibus  per  alias  vias  ex¬ 
eant  de  corpore  ,  uti  fequentibus  numeris  hujus  paragraphi  dicetur  ,  Patet 
hinc  fimul  ratio ,  quare  laudetur  in  hoc  peripneumoniae  exitu ,  fi  fputum  in 
album  &  blandum  cito  mutetur  ^  quia  tunc  perfe&iffuna  co&io  materiae  mor¬ 
bofae 


(p  )  In  Ceacis  N.  416,  Ibid.  pag.  $y£.  (  q  )  LiKlT.  cap.S.  pag.  66, 

(  r)  Galen.  de  Loris  ahettis  iib.  V.  cap.  ult.  Charter.  Toro,  Vll.  pag  ?cx. 
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bofae  indicatur  ,  Unde  &  Galenus  (f) ,  dum  explicat,  quare  laudaverit  Hip¬ 
pocrates  fputum  in  pleuriticis  cito  excretum,  poftquam  praemiferat  illa  omnia, 
quae  modo  allegata  fuerunt,  fubjungit  fequentia  :  Crudiffima  namque  ejl  (pleu* 
risis')  in  qua  nihil  omnino  exfpuitury fecundum  ordinem  obtinet ,  in  qua  i  eho * 
res  tenues ;  tertium ,  in  qua  crajfiores ;  quartum ,  in  qua  omnino  coBi  funt .  At 
hi  fi  circa  tertium  vel  quartum  diem  apparuerint »  non  contingit  %  morbum 
ultra  fieptimum  diem  progredi  .  Coda  autem  fputa  vocavit  Hippocrates  (t)  , 
quando  puri  fimiiia  funt .  Talia  autem  fputa  ,  cum  8c  fatis  craffa  fint ,  neque 
tamen  nimia  vifcofitate  firmiter  adhaereant ,  facile  fempsr  educuntur  j  tenuia 
autem  &  ichorofa  fputa  longe  difficilius  .  Nam  qui  aquofi  funt  ( humores ) 
cxquifite  tenues^  fpiritum,  qui  tujfiendo  extra  mittitur  ,  circumfluunt  .  Is 
enim  tanquam  manus  quaedam  exi  fit  fecum ferens  furfum  crajfos  hu  mo¬ 
res  (u)  .  Qui  catarrho  pulmonum  laborant  ,  omnes  hoc  experiuntur  :  in  ini-* 
tio  enim  morbi  fputa  tenuia  non  nifi  molelfiffime  educuntur  j  poiiea  vero  ea¬ 
dem  craffiora  fa&a  facillime  prodeunt . 

Dolorem  fedante  ,  refpirationem  emendante  ,  pulfum  ampliorem  &  plenio¬ 
rem  reddente  .  .  Sollicitam  obfervationem  nocentium  8c  juvantium  fummae 
utilitatis  in  curandis  morbis  efie  ,  atque  inde  firmiffimas  in  Praxi  Medica  re¬ 
gulas  hauriri,  alia  occafione  in  Commentariis  §.602.7.  di&um  fuit,  plu- 
rimifque  Hippocratis  teffimoniis  demonflrari  poffet  ,  quanti  hanc  methodum 
fecerit  :  unde  etiam  ,  ut  certi  fimus  ,  profuilfe  fputorum  excretionem,  ad 
haec  attendendum  eft  .  Cum  enim  per  fputa,  fi  hac  via  exitum  moliatur 
morbi  materies  ,  tolli  debuerit  illud  ,  quod  libero  humorum  motui  per  pul¬ 
monem  oblhculum  fecerat ,  patet  evidenter  ,  omnia  fymptornata  ,  quae  inde 
pendebant ,  pari  pafiii  debere  minui .  Si  ergo  dolor  adfuerit  ,  quem  tamen 
non  femper  adede  in  hoc  morbo  ,  praecedenti  paragrapho  fuit  dem  onera¬ 
tum  ,  i  ile  fedari  debet  :  refpiratio  ,'quae  ob  infarsum  prius  pulmonem  ,  hinc- 
que  minus  explicabilem  (  vide  §.  826.  )  ,  difficilis  erat ,  debet  emendari^: 
cumque  ob  denegatum  expeditum  fanguinis  tranfitum  per  pulmones  cor  fini* 
ftrum  minus  fanguinis  exciperet ,  adsoque  &  minorem  copiam  propelleret 
per  aortam  ejufque  ra  nos  ,  pulfus  faepe  exilis  &  mollis  effc  in  hoc  morbo  ; 
adeoque  ,  reffituto  libero  tranfitu  fanguinis  per  pulmones  ,  pulfus  debet  am¬ 
plior  &  plenior  reddi  .  Omnia  haec  fi  comitantur  vel  fequuntur  fputorum 
excretionem  ,  tunc  certi  fumus  ,  morbi  materialem  canfam  hac  via  expulfam 
fuifle  .  Unde  etiam  bVppocrates  (vv)  ,  poftquam  fputorum  bonas  malafque 
dotes  recenfuerat ,  pro  generali  axiomate  pofuit  fequentia:  Omnia  autem 
fputa  mala  funt »  quae  dolorem  non  fedant  &c.  Omnium  autem  %  quum 
exfcreantur ,  optima  ,  quae  dolorem  fedant .  Videtur  enim  fic  indicare  vo- 
luifie  ,  fputorum  colorem  varium  ,  fpifiitudinem  &c.  multum  quidem  ad 
Prognofin  facere ,  interim  tamen  fymptomatum  morbi  levamen ,  fputorum 
excretionem  fequens  ,  omnium  certiffimum  fignum  dare ,  licet  etiam  (puta 
%  modo  laudatis  conditionibus  recederent .  Probe  memini ,  me  aliquoties 
TomJF.  R  t  vidif- 

(f)  In  Commentar,  in  Aphor.ix.  Se&.I.  Charter.  Tom.  IX .  pag.  xo.  xU 
(  /  )  In  Libro  de  Vi&uacutor.  morb.  Charter.  Tom.  XI.  pag.  161. 

(  u.)  Gakn.  Comment.IIL  in  Hjppocrat.  de  Vi6luacutor.ibid.pag.So. 
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vidiife  in  ipfo  hujus  morbi  initio  fputa  mucofa  tenacia  ,  fanguine  Aequabili¬ 
ter  per  totam  fabftantiam  tin&a  ,  infigne  levamen  attuliile  non  tantum  ,  fed 
&  brevi  fanationem  fecutam  fuifle  .  In  tali  autem  cafn  videtur  rubra  fangui- 
nis  pars  ,  prius  immeabilis  haerens  in  valis  inflammatis  ,  pei  illorum  extrema 
dilatata  exivilfe  in  bronchia  ,  &  per  fputa  educta  iuiffe  9  antequam  longiori 
mora  in  fputa  cobta  mutari  potuerit . 

3.  Quomodo  caufa  materialis  peripneumoniae  foluta  &  mobilis  reddita  per 
fputa  evacuetur  ,  vidimus .  Verum  poterit  eadem  haec  materia  per  arteria¬ 
rum  fines  in  venas  tranfire  ,  circulantibus  humoribus  milceri 9  &  deinde  va¬ 
riis  viis  expelli  de  corpore  cum  jam^tales  dotes  habeat 9  ut  abfque  functio¬ 
num  laefione  reliquis  humoribus  permifta  manere  nequeat  •  Cum  autem  per 
alvum  &  urinam  illa  9  quae  inutilia  funt ,  &  diutius  relicta  nocere  pollent  9 
folenni  naturae  lege  expellantur  ,  patet  ratio 9  6c  per  eatdem  vias  materiam 
morbofam  fecedere  polle  .  Videtur  hanc  rem  agnoviffe  Hippocrates  (pe)  > 
dum  de  morbis  pulmonem  aut  latera  oblidentibus  agens  dicit :  Quicunque  vero 
dolores  ex  his  locis  neque  per  f putorum  expurgationes  »  neque  per  alvi  deje - 
itionem  &c.  f e  dantur  9  eos  fuppur  at  uros  j. 'ciendum,  ejl  •  Ex  quo  loco  mani- 
fefle  apparet ,  quod  morbofae  materiae  expulfionem  per  hanc  viam  exfpe&a- 
verit  in  hoc  cafu  :  quod  &  confirmatur  alio  Hippocratis  loco  ( y  )  ,  ubi  b i- 
1  io  fas  alvi  excretiones  numeravit  inter  illas  evacuationes  ,  quarum  abfentia 
in  peripneumonicis  futurorum  ablcelluum  indicium  exhibet  .  Neque  obibat  9 
quod  aliis  in  locis  (2)  ,  uti  jam  in  Commentariis  §.  720.  monitum  fuit  , 
damnaverit  Hippocrates  in  pleuritide  &  ‘penpneumonia  laborantibus  alvum 
perturbatam  &  diarrhoeam  :  fymptomaticus  enim  &  profufus  admodum  ille 
alvi  fluxus  effe  videtur  9  de  quo  tunc  loquitur  ,  xoiKiw  t*p*xS*m  &  hxppoiuv 
enim  vocat:  in  illis  vero  locis  ,  ubi  alvi  folutionem  tanquam  utilem  in  pe- 
ripneumonia  memorat  ,  ixxwrpwriv  &  dicit  9  quae  moderatam  & 

lenem  tantum  alvi  evacuationem  defignant  .  Praeterea  valida  talis  &  fym- 
ptomatica  alvi  perturbatio  illos  morbos  acutos  Iere  tantum  comitari  felet  9 
qui  peflimae  indolis  funt ,  &  in  certam  fere  perniciem  tendunt  j  blanda  au¬ 
tem  talis  evacuatio  materiae  morbofae  non  nifi  in  leviori  peripneumonia  fpe- 
rari  poteft  .  Unde  Galenus  ( a )  modo  citatum  Aphorifmum  explicans  dicit ; 
Moderatae  tamen  pleuritidi  ,  aut  peripneumoniae  fuperveniens  diarrhoea  9 
poteft  aliquando  vacuationis  ratione  prodejje  ,  multoque  magis  poftquanz 
coBionis  figna  morbis  inejjh  apparuerint £,  neque  metus  adejt ,  fed  morbus 
periculo  vacat . 

Cum  autem  idem  illud  ,  quod  morbum  fecerat  ,  &  quod  fputo  crafib  9 
flavo  9  copiofo  ,  cum  pauco  (anguine  milto  9  &  in  album  blandum  cito  mu¬ 
tato  ,  evacuari  antea  vidimus  9  nunc  per  alvum  egrediatur  *  patet  ratio,  qua¬ 
re  alvo  excreta  fputis  fimiles  dotes  habere  debeant .  Quia  autem  per  alvum 
una  cum  morbi  materia  faepe  &  exeunt  alia  huic  admifta  ,  non  adeo  eviden¬ 
ter  femper  diftinguere  licet  9  an  excreta  materia  talis  fit  9  qualis  hic  defcripta 

fuit , 

(  90  )  Ibidem  pag.tf 4?},  (y)  Ibid,  pag.  (2)  Aphor.  1 6,  Sed'.  VE 
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fuic  .  Sed  levatnen  morbi  certiffimum  hic  iterum  fignum  dat .  Si  enim  qua- 
lia  purgari  oportet  ,  purgentur ,  &  confert  facile  ferunt  j  fin  minus  ,  conn 
tra(b).  Quod  Hippocrates  fummo  jure  pro  generali  fpontanearum  talium 
evacuationum  criterio  pofuit  . 

Biliofns  autem  vocatur  alvi  fluxus ,  non  quod  bilis  proprie  di&ae  evacua¬ 
tio  in  hoc  cafu  requiratur  ,  fed  quod  flavi  coloris  materia  per  alvum  exeat , 
uti  per  fputa  flava  in  priori  cafu  morbi  materies  eliminabatur  .  Biliofum  enim 
(  xpKclbis  )  vocavit  Hippocrates  peripneumonicorum  fputum  (c)  ,  quod  paulo 
ante  flavum  (  )  dixerat  .  Et  Aretaeus  (  vwoxoXov  x otrctxepzs  )  exquifite 

biliofum  tale  fputum  dixit j  &  ,  dum  morbus  in  melius  vergit ,  monet ,  fieri 
biliofcrum  fuccorum  dejectionem  ,  qui  ex  pulmone  in  imum  ventrem  depulfi 
videri  pojjunt  (d)  . 

4.  Et  illa  ,  quae  per  urinam  fit  ,  evacuatio  materiae  morbofae  folutae  8c 
mobilis  redditae  ,  laudatur  in  hoc  morbo  .  Vidimus  fecundo  hujus  paragra- 
phi  numero  ,  materiam  puri  analogam  per  fputa  excerni  optimo  cum  fuccef- 
fu  %  Verum  Galenus  (vide  locum  citatum  §.  387.  &  593*  )  monuerat, 
quod  ,  uti  vincente  natura  in  inflammationibus  &  omnibus  tuberculofis  tu « 
moribus  pus  fitdta  in  humoribus  venarum  arienarum  illud  ,  quod  fubfidei 
in  urina  puri  analogum  .  llnde  videtur  conflare  ,  quod  excretionem  materiae 
morbofae  in  morbis  inflammatoriis  etiam  per  hanc  viam  exfpe6taverit  •  Imo 
etiam  Hippocrates  ,  uti  pariter  in  Commentariis  §.  593.  di&urn  fuit ,  futu¬ 
rorum  abfcefluum  in  morbis  materiam  per  urinam  evacuari  monuit ,  fi  copio- 
fa  &  crafla  &  alba  redderetur  .  Ex  iliis  autem  ,  quae  ad  §,  594.  de  febriam 
exitu  in  fanitatem  per  excretionem  materiae  febrilis  habentur  ,  conflitit ,  ra¬ 
rius  materiam  morbofam  per  urinas  iolas  expelli  $  &:  Veteres  Medicos  longe 
frequentius  co&ionis  &  cruditatis  figna  quaefiviffe  in  urina  ,  quam  exfpedaf- 
fe  integram  materiae  morbofae  per  urinas  evacuationem.  Verum  cum  in 
peripneumonia  ,  quam  in  fanitatem  abituram  abfque  alio  morbo  fequente  fpes 
efl  ,  levior  tantum  inflammatio  adfit ,  neque  magnam  partem  jmlmonis.  oc¬ 
cupet  ,  non  videtur  adefle  tanta  copia  morbofae  materiae  ,  quin  per  urinam 
quandoque  folam  evacuari  poffit .  In  febribus  autem  acutis  continuis  ,  ex- 
cretione  materiae  febrilis,  per  febrim  ipfam  fuba&ae  &  mobilis  redditae, 
in  fanitatem  tendentibus  ,  major  mutatio  omnium  humorum  fa&a  fuit  ^ 
quam  ut  foli  huic  evacuationi  confidere  liceat-  Sequens  autem  Hippocra - 
iis  textus  videtur  docere  ,  quod  folii tionem  peripneumoniae  a  fola  urina  co» 
piofa  &  crafla  exfpeclaverit .  Sic  enim  habet  (e) :  Qjuum  autem  peripneu - 
monia  ad  fatum  pervenerit ,  auxilium  non  admittit  ,nifi  repurgetur  :  er  pra* 
vum  efli  fi  neger  difficile  fpiret ,  &*  urinae  tenues  ac  acres  fmt ,  gr  fudores  cir°* 
ca  cervicem  &  caput  oboriantur  .  Hi  enim  fudores  pravi  funt^  prae  fuffocatio- 
ne  ,  robore  £9*  impetu  morbi fuper antibus  ,  nifi  urinae  copiofae  ac  crafiae  cum 
impetu  eruperint  (  opputer»  )  ,  &  fputa  co&a  prodierint .  Horum  autem  quod - 
cunque  fua  fponte  evenerit  (  aCropMrwji )  folvit  morbum .  Neque  repugnat  ta¬ 
li  r  2  mm9 


(b)  Hippocrat.  Aphor-z.  Setf.T.  Gharter.  Torr.TX.  pag.^i 
(  c')  In  Prognoflicis Charter.  TciruVIIU  pag.64<$* 

(  d )  De  Caufis  &  fignis  morfcor.  acutor.  Lib.lL  cap.T.  pag.i  r. 

(  e  )  De  Vi&u  morbor.scutor.  Charter^  Tcm.XI.  pag.i6i.i6a,' 
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men,  pluribus  viis  fimul  excretionem  materiae  morbofae  fieri  poflfe .  Aretaeus 
enim  ( /)  poftquam  dixerat ,  larga  narium  haemorrhagia  ,  vel  alvi  dejedioni- 
bus  ,  levari  morbum  ,  addit  fequentia  :  EJt  etiam  ,  quando  in  urinas  converti - 
tur .  Quibus  autem  omnia  fimul  accidunt  >  illi  celerrime  fublevaniur  . 

Inde  intelligitur  ,  quare  dicatur  in  Coacis  (g)i  Quibus  in  per?  pneumonia 
urinae  crajjae  tn  pvincipi 0  s  deinde  ante  quartum  diem  tenues  fiant  ,  leihale  . 
Hic  autem  non  intelligi  urinas  crafias  ,  quae  turbidae  manent  aof  jue  hypofta— 
li  y  fed  tales  ,  quae  fedimentum  deponunt ,  patet  ex  alio  loco  (  h )  ,  ubi  eadem 
Progoofis  fequenti  modo  habetur  :  ter  i  pneumonicis  vero  pernici  of a  eji  mina  , 
quae  in  principio  quidem  co&a  ,  poji  quar  t  um  vero  diem  tenuis  reddi  tur  • 
Notum  enim  eft  ,  urinam  turbidam  rxon  fubfidentem  ,  ab  omnibus  Medicis  cru¬ 
dam  vocari .  Legitur  in  hoc  quidem  textu  poji  quartum  diem  ,  verum  lon¬ 
ge  probabilior  eft  L6I10  prior  ,  ubi  ante  quar  t  um  diem  habe  t  ur  ,  quia  raro 
Vel  nunquam  ante  quartum  diem  integra  foiutio  peripneiimoniae  obfervatur, 
neque  aliquid  mali  metuendum  videtur  ,  fi  poft  quartum  diem,  evacuata  mor¬ 
bi  materia  ,  lirina  tenuis  excernatur  .  b  .  . 

Iit  autem  foiutio  peripneumomae  per  urinam  fiat ,  requiritur  ,  ut  fatis  co¬ 
pi  ofa  fit :  aliter  enim  non  fnfficeret  haec  evacuatio  ,  verum  etiam  ante  fe- 
ptimum  diem  prodire  debet ,  cum  fi  diutius  abfque  falutari  quadam  excretions 
duraverit  hic  morbus  ,  nulla  fpes  fit ,  ilium  abfque  alio  morbo  fequente  cu¬ 
rari  nolfe  .  Sedimentum  autem  in  urina  album  laeve  &  aequale  fecuritatem 
&  brevitatem  morbi  indicare  ,  monuit  tiippocr ates  (i)  : ded  &  fimul  dixit  (  ^  ), 
fedimentum  fubrubrum  §c  laeve  admodum  falutare  efte  ,  licet  tamen  diutur¬ 
nioris  morbi  fi  anum  fit  ^  quam  fedimentum  album#  Inde  patet  ,  cur  fedi— 
mentum  primo  rubrum  ,  dein  fenlim  albefcens  ^  laudetur  ,  quia  nempe  per¬ 
feram  coTionem  &  Libationem  materiae  morbofae  indicat  .  Subrubrum  au¬ 
tem  urinarum  fedimentum  in  hoc  morbo  utile  judicaffe  videtur  Hippocrates 
(/) ,  poftquam  enim  dixerat,  fputa  cota  puri  fimilia  effe  ,  ftatim  addit  fe¬ 
quentia  '•)  urinae  vero  9  ubi  Jedimenta  fubrubra  habuerint  9  quale •  ervum  ej}  • 
Interim  tamen  levamen  morbi  perceptum  poft  talem  urinam  emiffam  certifti- 

nrjm  fignum  dat,  materiam  morbofam  per  hanc  viam  evacuari  $  quod  etiam  de 
aliis  evacuationibus  monitum  fuit  . 

Hi  funt  illi  modi,  quibus  peripneumonia  in  fanitatem  terminari  folet .  Ad¬ 
didit  his  Aretaeus  (m)  largam  narium  haemorrhagiam  9  cujus  efficaciam  in 
fanandis  morbis  periculofiffimis ,  &  figna  ,  quibus  futura  praevideri  poffet , 
alia  occafione  (  vide  §.  741 .  )  vidimus,  Interim  tamen  rarius  hac  evacuatio¬ 
ne  peripneumonia  folvitur ;  faitem  mihi  non  contigit  talem  hujus  morbi 
exitum  videre  *  atque  huic  fententiae  etiam  Galenus  (  n)  favet,  dicens  dum 
criticas  evacuationes  fingulis  morbis  proprias  recenfet :  Non  tamen  Lethargus 
mt  Peripneumonia  / 'anguinis  eruptionibus  gaudent,  later  ipfas  autem  Pleu¬ 
ritis 


(/)  De  Caufis  &  figrns  morbor»  acutor.Tib.  I.  cap.  1.  pag.  10. 

N#  41^.  Charter.  Tom.  VIII.  pag.  S76.  (b)  ibid.  N.  7$°«  PaS* 

(  i  )  In  Prognoftic.  Charter.  Tom.  VIII.  pag»  (  *  )  Ibichpag.  633» 

(  /  )  De  Vi&u  morbor.  acutor.tharter.  Tom.  XI.  pag.  16 1. 

(m)  De  Caulis  &  Signis  morbor.  acut.  Lib.  II.  cap.  1  pag.  1 1. 
i'*)  JDe tribbus  cap.  3*  Charter.  Toni,  VIII. pag. 430, 
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ritis  medium  obtinet  locum  *  minus  enim  quam  febris  ardens  &*  phrenitis  „ 
mazis  autem  quam  peripneumonia  &•  lethargus  ,  profluvio  fanguinis  folyitur* 
Peripneumoniae  autem  in  fanitatem  exitus  fperari  nequit  ,  nifi  levis  tan¬ 
tum  ille  morbus  fuerit ,  id  eft  ,  inflammatio  tantum  in  arteria  bronchiali  hae- 
ferit  ,  vel  in  parva  tantum  parte  arteriae  pulmonalis  •  Illud  autem  obtinere 
novimus  ex  fignis  in  textu  recenfitis :  refpiratio  enim  tunc  .adeft  facilis  , 
quia  a  levi  tali  inflammatione  non  multum  impeditur  fanguinis  per  pulmo¬ 
nem  tranfitus  *  adeoque  nec  accumulatur  in  pulmonali  arteria  fanguis  ?  unde 
pulmo  fatis  explicabilis  manet.  Febris  autem  mitis  &  boni  moris,  nullis  terrifi¬ 
cis  fymptomatibus  ftipata,  efle  debet.  Cum  autem  fltis  ficcitatem,  &  liquorum 
immeabilitatem  ,  vel  humorum  infignem  degenerationem  pro  caufafua  habeat 
(vide  §.636.),  atque  illa  ih  miti  &  boni  moris  febri  minime  adfint  j  ideo.  «h\,U 
ut  adfit ,  requiritur  :  non  enim  hic  intelligitur  ilia  fitis  abfentia  ,  quae  in  peffi- 
mis  morbis  obfervatur  *  dum  aegri  non  fitiunt,  licet  validae  fitis  caufae  in  cor¬ 
pore  adfuerint  ,  de  qua  re  in  Commentariis  §-637"  ^  739*  dictum  fuit.  Quia 
vero  in  levi  tali  peripneumonia  non  multum  impediatur  fanguinis  ex  corde 
dextro  in  finiftrum  per  pulmonalem  arteriam  tranfitus  ,  cor  finiftrum  fuffi- 
cientem  fanguinis  copiam  accipiet  ,  quam  per  aortam  omnefque  ejus  ramos 
propellet :  unde  calor  ad  extrema  ufque  aequabilis.  erit ,  &  ob  meabiles  hu¬ 
mores  oC  pervia  vafa  ,  humiditas  ,  mollities  ,  laxitas  in  toto  corpore  aderunt® 
Omnia  autem  haec  figna  collegit  Hippocrates  (  n  ) ,  dicens  t  Sunt  autem  haec 
bona  9  morbum  ipfum facile  ferre  ,  ex  facili  fpirare  ,  dolorem  fe datum  ejfe  9 
facile  fputum  extuffire  ,  corpus,  aequaliter  molle  &  calidum  apparere  ,  & 
Jirim  non  habere  :  urinas  ,  deje&iones  %  fomnos  >  &  fu  dor  es  ,  uti  fcriptum  ej}$ 
fingula  bona  Juccedere.  Haec  enim  omnia  fi  contigerint ,  non  morietur  homo > 
Deinde  percit  enumerare  illa  figna  ,  quae  fummum  periculum  Sc  mortem  in 
hoc  morbc/notant ;  de  quibus  §.  826.  di&um  fuit  ,  &  poftea  adhuc  quaedam 
dicenda  erunt . 

§.831.  A  Bit  in  aiium  morbum  ,  pendentem  es  natura  inflam- 
XJL  mationis ,  vel  ipfius  pulmonis ,  prout  Tua  hinc  pro¬ 
pria  aftione  deftituitur . 

Sequitur  jam  ,  ut  confiderentur  varii  exitus,  quibus  peripneumonia  In  alium 
morbum  terminatur  .  Cum  ergo  peripneumonia  fit  vera  inflammatio  (  vi¬ 
de  §.  820. ) ,  omnes  inflammationis  exitus  in  alios  morbos  &  hic  locum  ha¬ 
bebunt  }  fuppuratio  nempe  ,  gangraena  ,  &  fcirrhus  .  Verum  praeter,  haec 
&  alii  morbi  peripneumoniam  fequi  poterunt  ,  quatenus  per  inflammationem 
ejufque  fequelas  turbatur  propria  pulmonis  a&io  ,  quod  fummopere  notan¬ 
dum  eft  .  Pulmo  enim  aerem  infpiratum  excipit ,  qui  deinde  exfpirando 
expellitur  5  fanguinem  corde  dextro  pulfum  tranfmittit  in  cor  finiftrum,  il- 
lumque  in  hoc  ^tranfitu  fic  mutat,  ut  aptifllmus  fiat  exercendis  a&ionibi-s 
eundis  ,  quae  humorum  efficacia  abfolvi  in  vita  &  fanitate  poffunt  (0).  Si¬ 
mul 

£  y  )  Jn  Pro^n  i  cis  Cbarter.  Tcm.  VilT.  pag.<54$* 

(?)  Vide  H.  Beerhaaye  Inftitut.  Medie*  §•  aoS* 
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mu l'  edam  conflat  ex  Phyfiologicis  ,  chylum ,  ex  ingertis  cibis  &  potibus 
paratum  ,  fangnini  venofo  miftum  in  vena  fubclavia  ,  ilico  per  pulmonem 
tranfire  ,  &  in  hoc  tranfitu  cum  fanguine  aequabil illime  mifceri ,  atque  repe¬ 
tita  pulmonis  &  arteriarum  a£tione  acquirere  indolem  noflrorum  humorum  : 
ubi  ergo  pulmonis  aftio  per  hunc  morbum  ejufque  fequelas  turbata  vel  im¬ 
minuta  fuit ,  poterit  tota  vita  manere  difficilis  refpiratio  (  §.  843,  j .  Dum 
impeditur  fanguinis  cordis  dextri  tranlitus  per  pulmonem  ,  non  poterunt 
venae  a  capite  fanguinem  reducentes  fe  evacuare  ,  unde  faepius  peripneumo- 
nia  in  lethalem  phrenitidem  mutatur  (§.  826. ) .  Cum  autem  in  hoc  morbo 
turbetur  a&io  pulmonis  in  fanguinem  &  chylum  per  ejus  vafa  motum,  poterit 
impediri  nutritio  ;  unde  macies  &  debilitas  fumma  (  §  835. )  ;  fimulque  pote¬ 
runt  ob  eandem  rationem  mutari  omnes  fecretiones  &  excretiones  fluidorum  , 
adeoque  &  oriri  innumera  fere  ,  quae  inde  pendent ,  mala.  Mngulatim  nunc 
confiderandi  veniunt  peripnenmoniae  exitus  in  fuppurationem  ,  gangraenam  , 
U  fcirrhum  j  fimul  tunc  notabuntur  fymptomata  praecipua  ,  quae  haec  mala 
comitantur  P 

§.832.  TJflnc  primo  in  fuppurationem  ,  quae  fit,  ubi  materies 
XjL  inflammatoria  (  376.  377.  824.  )  ,  ab  ipfa  natura  re- 
lolvi  non  potens  (  830.),  nec  arte  emendata,  tamen  blandior  (387.), 
fiagnans  ,  calens,  pulfa,  vafcula  tenuia  rumpit,  in  pus  relolvit ,  late¬ 
ra  coercentia  extendendo  ,  vel  rodendo*  abfcefium  vomicamve  for¬ 
mat  intra  quatuordecim  dies . 

:  ^  • 

Ubi  materies  inflammatoria  ,  compa&a  nimis  ,  vel  in  minorum  vaforum 
anguftias  eo  ufque  ada&a  ,  ut  nec  refolvi  poflit  fponte  ,  neque  fic  attenuari  per 
remedia  adhibita,  ut  vafa  iterum  pervia  fiant,  five  per  flmplicem  refolutionem, 
five  per  evacuationem  materiae  morbofae  ,  uti  §  830.  explicatum  fuit  ,  tunc 
expedanda  efl  fuppuratio  ,  li  nempe  blandior  (It  haec  materies  j  .  aliter  enim 
potius  gangraena  fiet.  Quomodo  autem  inflammatio  in  fuppurationeni  tran- 
feat ,  &  qua  lege  materies  inflammatoria  una  cum  vafculis  tenerrimis ,  in  qui¬ 
bus  haeret ,  in  pus  mutetur  ,  in  Commentariis  §,  387,  explicatum  fuit .  Cum 
autem  cor  ,  adeo  vicinum  ,  vitale  liquidum  urgeat  in  loca  obftru&a  ,  pulmo¬ 
nis  vafa  tenerrima  fiat ,  nunquamque  quiefcere  poflit  hoc  vifcus  ,  quin  imo  111 
hoc  morbo  frequentiori  refpiratione  agitetur  ;  patet  fatis  ,  leviorem  inflamma¬ 
tionem  etiam  ,  nifi  cito  refolvi  poflit ,  in  fuppurationem  fubito  vergere  . 
Unde  patet  ratio  ,  quare  peripneumonia ,  nifi  vehementiffima  fuerit  &  fubito 
necet  ,  frequenter  hunc  exitum  fortiatur. 

Ubi  autem  partes  inflammatae  in  fuppurationem  tranfiernnt ,  &  pus  inde 
natum  in  cavo  loco  colle&um  haeret ,  vocatur  abfceflfus  f  vide  §,  402. ) , -fiw 
Vomica,  quia  a  fe  mutuo  abfcedunt ,  quae  prius  contiguae  erant ,  partes» 
Puris  autem  auUa  fenfim  copia  extendendo  latera  coercentia  ,  vel  mora  &  Aa- 
gnatione  acrius  illud  fa&urri  rodendo  vicina  ,  auget  cavum  quo  continetur  , 
donec  fponte  vel  per  artem  rupto  abfceflfu  via  fiat  puri  contento  . 

Dicitur  autem  formari  pulmonis  abfceflfus  intra  quatuordecim  dies  ,  quia 

toto 
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toto  hoc  morbi.  ftadio-ante  decimum  quartum  diem  fpes  eft ,  materiam  inflam¬ 
matoriam  vel  benigna  refoiutione  in  fluorem  redigendam  efle  ?  vel  ex  cretioni** 
bus  variis  (  vide  §,830.)  expellendam  de  corpore,  vel  per  metaftafim  ( cie 
qua  vide  §.  837.  j  ad  alia  loca  corporis  deponendam.  Ubi  autem  peripneu- 
monia  per  quatuordecim  dies  duravit ,  neque  aliquid  horum  omnium  factum 
fuiflfe  apparet ,  jure  creditur  ,  abfceiTum  in  pulmone  formatum  ede.  Acc~du? 
quod  binis  primis  feptimanis  dierum  criticorum  numerus  &  efficacia  infignio- 
res  fint ,  quam  poftea  ,  uti  in  Commentariis  §  *  74 1  •  diebus  criticis 

agebatur  ,  jJemonftratum  fuit :  adeoque  pofl  hoc  tempus  morbi  eiaplam  rnmou 
ratio  eft  exps&andi  excretionem  materiae  morbofae  per  evacuationes  criticas  , 
Monuit  hoc  Hippocrates  (/>),  dicens  :  Quicunqtte  vero  per  i  pneumonici  non  re¬ 
purgati  funt  per  fputa  principibus  diebus  enim  hic  purgatio- 

nem  per  fputa  figniiicare  probat  Galenus  (  q  )  ) ;  ffed  ,  mente  moti  quatiior  de- 
cim  dies  effugerunt  ;  periculum  eft  fuppuratos  fieri .  Alioi  tamen  &  ad  vige- 
fimum  fecundum  diem  hoc  tempus  extendiq  Hippocrates  (  r)  ,  ubi.  habentur 
fequentia  :  Quod  fi  decimo  quidem  quinto  die  pulmo  r  effecatus  fuerit  9  per 
tujffm  rejecerit  ,  convaleffeit ;  ffn  minus  9  duos  viginti dies  obffervato  .  Si 
enim  his  diebus  tujjis  fiedata  fuerit  ,  evadit ;  at  ji  non  cejjet ,  illum  intei  1  oga9 
mtm  fputum  ipff  dulcius  videatur .  Qujjd  fi  dixerit ,  morbus  annuus  evadit , 

nam  pulmo  purulentus  redditur .  8  , 

Cum  autem  femper  perigulofus  fit  ille  peripneumoniae  exitus,  dum  in  vita¬ 
li  vifcere  vomica  purulenta  excitatur  ,  neceffarium  erit  videre  illa  figna,  quae 
illud|  futurum  demonftrant  ,  ut  caveri  poflit  hoc  malum,  quantum  per  ar¬ 
tem  licet  •  *  • 

Si  autem  pulmonis  abfceiTus  impediri  nequit ,  jubet  indicatio  curatoria  ( \  t- 
de  §7402.  1.  )  ,  ut  crudum  inflammatorium  maturetur  quantocyus  5.  unde  & 
operae  pretium  erit  cognofcere  illa  phaenomena  ,  quae  docent ,  re  ipia  jam 
fieri  abfceiTum  :  fimulque  utilitatem  habebit  novifle  indicia  ,  quae  docent  ab- 
fcefTum  jam  formatum  efTe  ,  ut  talia  tunc  tempeflive  adhibeantur  remedia  , 
quae  puri  colledo  exitum  conciliare  poffunt.  De  his  autem  Angulatim  tribus 
fequentibus  paragraphis  agendum  erit  . 


§.  833.  YD  futurum  (  832.  ) demonftratur  his  obfervationibus  .  1. 

j[  Si  figna  certa  peripneumoniae  fatis  acris  (  827.  828.  )  5 
nec  tamen  acerrimae  (  826. )  5  primo  extiterint.  2.  Si  refblutio  , 
ejufque  figna  (  830. ),  non  fatis  cito  ,  nempe  ante  quartum  diem , 
apparuerint.  3.  Si  fymptomata  (82 j. 826.)  nec  i|outo  cc£to,&  criticis 
diebus,  3.,  7.3  8.,  11.,  14*5  evacuato  per  ordinemyqui  fanationem 

doceat  mutatione  fuccefhva  excreti,  nec  eduftione  ciuoris^  nec  me¬ 
dicamentis,  nec  viftu  debito^  fuperata  fint.  4.  Verum  contra  fymp« 

to- 


(  p  )  Coae.  Praenot.  N.  5  96.  Charter.  Tom.  ViTT.  pag.  I79. 

(  q  )  In  Commentar.  Aphor.  S.  Setb.  V.  Charter.  Tona.  IX.  pag»  199.  , 

C  r)  De  Molbis  Lib.  ll%cap.  1 6*  Charter.  Tom.  X  111*  pag.  9^7*  ^  ^  Lib« 

111.  cap.  1 4.  lbid.  pag.  9  $6.  &  Lib.  1.  cap,  1 1 .  lbid.  pag*  $ 47* 
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tornata  non  peffima  pertinacia ,  cum  continuo  delirio ,  puliu  undo- 

fo,  mollique permaneant . 

* 

2.  Ut  fafficere  poffit  aeger  eo  ufque,  donec  abfcefius  in  pulmone  aicma- 
fcur  ,  requiritur  ,  ut  inflammatio  in  arterjae  bronchialis  finibus  haereat  ,  vel 
in  parva  tantum  parte  arteriae  pulmonalis  ;  aliter  enim  pefiima  illa  fynnto- 
mata  &  cita  mors  expedlanda  funt ,  de  quibus  §.  826,  diftum  fuit .  Verum 
fimul  tunc  adeo  compadla  debet  efie  materies  inflammatoria,  adeo  profunde 
adadla  in  vaforum  anguflias,  ut  refolutio  fieri  nequeat.  Talis  dicitur  oeripneu- 
monia  fatis  acris  ,  nec  acerrima  tamen  .  Febris  fatis  intenfa  ,  tufilcula  fic- 
ca  &  irritans  ,  profundiori  infpiratione  audla  ,  dum  fimul  calor  ad  extrema 
ufque  docet ,  non  nimis  infarctum  efie  pulmonem  ,  praecipua  talis  peripneu- 
moniae  figna  funt  .  Unde  etiam  monuit  Hippocrates  (f),  in  fu pp arationem 
vergere  peripneumonicos ,  quibus  natura*  corporis  difpofitiones  bumidae 
funt ,  quin  etiam  morbus  vehementior  . 

2.  Quaenam  conditiones  requirantur ,  ut  peripneumonia  benigna  refolu- 
tione  curari  poflit ,  §»  830,  di&um  fuit.  Signa  autem  refoiutionis  funt,  quod 
morbi,  ex  fua  natura  levis  ,  fymptomata  omnia  minui  incipiant  abfijue  ulla 
fenfibili  excretione  vel  metaflafi  materiae  morbofae  .  Ubi  ergo  ante  quartum 
diem  tale  fymptomatum  levamen  non  percipitur ,  non  amplius  fperari  pote¬ 
rit  refolutio,  fed  juftus  metus  efl  ,  ne  in  fuppurationem  vergat  inflamma¬ 
tio  .  Si  enim  confideretur  ,  impetum  vitalis  liquidi  a  corde  proximo  palfi 
in  vafa  obftru&a  tanto  tempore  egifie  ,  patebit  fatis  ,  humores  immeabiles 
jam  fic  mutatos  efie,  ut  abfque  noxa  amplius  cum  humoribus  fanis  per  vafa 
moveri  nequeant  5  fimulque  infignem  vim  illatam  efie  tenerrimis  pulmonum 
vafis,  in  quibus  inflammatoria  materies  haeret  j  adeoque  metuendum  efie , 
ne  illorum  cohaefio  jam  fic  debilitata  fuerit  ,  ut  extrema  obfiru&a  brevi  a 
vitalibus  &  fanis  folvenda  fint  ;  adeoque  penitus  impofiibilis  fit  cura  per  re- 
folutionem  ,  quae  redu&um  fluorem  concreti ,  &  motum  flagnantis  per  vafa 
adhuc  integra  ,  fupponit . 

3.  In  Commentariis  §.  830.  di&um  fuit  ,  materiam  morbi  fu  badiam  & 
meabilem  redditam  ,  interimque  fic  degenerantem  a  conditionibus  fanorum 
humorum  ,  ut  abfque  noxa  cum  reliquis  humoribus  per  vafa  fluere  nequeat , 
nifi  eo  ufque  attenuata  fuerit ,  ut  infenfibili  perfpiratione  difflari  pofTt  , 
indigere  fenfibili  quadam  evacuatione :  atque  ibi  notatum  fuit ,  per  fputa 
fatis  commodam  &  frequentem  in  peripneumonia  fieri  materiae  morbofae  ex- 
cretionem  5  fimulque  monitum  fuit  ,  quandoque  &  per  alias  vias  expelli .  $i 
ergo  nullae  tales  evacuationes  obfervatae  fuerit  ,  interimque  maneant  fym¬ 
ptomata  morbi ,  novimus,  materiam  morbofam  priflinam  fedem  occupare, 
adeoque  fuppurationis  metum  efie  .  Quid  fputi  codli  nomine  intellijatur  , 
ibidem  di&um  fuit :  quantum  autem  faciat  in  morbis  ,  ut  certis  diebus  fiant 
naturae  morbofam  materiam  evacuantis  molimina  ,  pluribus  di£tum  fuit  in 
Commentariis  §,  741, ,  ubi  de  criticis  diebus  agebatur.  Ideo  Hippocrates  (r) 

dixit; 

(/>  De  Morbis  Lih.  III.  cap.  14,  Gharter.  Tom.  VII.  pag.  ?$?. 

( t  )  De  Morbis  Lib.  I,  cap.  6 .  ihid.  ^37.  &  Libr*  de  afje&ion.  cap.  3.  Ibid.psg. 
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dixit  :  Si  per  i  pneumonia  correptus  diebus  principibus  non  purgetur  ,  fedfjpti- 
tum  &■  pituita  in  pulmone  r  emaneant  •>  [apparatus  jit .  Conflat  autem  ex;  aiio 
Hippocratis  textu  ,  ad  praecedentem  paragraphum  citato  ,  hic  mtelHgi  illam 
purgationem  ,  quae  per  fputa  fit .  Patet  autem  innui,  morbp  fyrnpt  ornata 
fu  per  ari  non  poffe  ,‘nifi  per  fputa  Uberetur  pulmo  r  unde  &  fatis  copiofa  effe 
debent  :  Suppurati  enim  fiunt  ,  quum  miniis  exf creant  ,  quam  ad  pulmonem 
defluit  (  u  j Veram  praeterea  "requiritur  ut  fucceffive  mutentur  fputa  in 
talem  conditionem  ,  quae  coctionem  perferam  materiae  morbofae  indicat  , 
uti" pariter  ad  §,  830.  di&um  ftiit .  Unde  patet  ratio  ,  quare  Hippocrates  (x\ 
qui  fputum  flavum  cum  pauco  {anguine  m  illum  adeo  laudaverat  in  hujus 
11  'i  o  r  b  i'  initio  ,  damnaverit  fputum  flavum  fincerum  tanquam  periculoftm  , 
quia  nempe  non  omnia  v afa  liberarentur  ,  quae  iniarcta  erant  j  aliter  enim 
&  fanguinei  quid  in.  hoc  fputo  appareret :  fimul  etiam  album  vifeidum  k 
rotundum  fputum  in  ut  de  dixit,  quia  nihil  materiae  morbofae  continet ,  fed 
tantum  muco  ,  bronchia  lubricante  ,  infpiffato  ,  &  in  pulmonis  cellulis  com¬ 
pacto  in  rotundam  figuram  ,  conflat.  Succelfivam  autem  illam  fpu torum  mu¬ 
tationem  in  coctionem  perfe&am  tanti  fecit  Hippocrates . ,  ut ,  nifi  fieret , 
vix  evadere  poffe  aegrum  crediderit  ,  licet  etiam  In  longius  tempus  morbus 
excurreret ..  Sic  enim  habet  (y) :  Qui  cunque  vero  cum  biliofo  ( flavo  )  puru~ 
lentum  educunt  ,  aut  fieorfum  %  aut  permixtum  »  p;.e}  umque  decimo-.  quar  t® 
die  moriuntur  ,  fi  non  mali  aut  boni  quippiam  ex  praefer iptis  fuperveniat;  fin 
minus  ,  pro  ratione  :  maxime  autem  hrs  »  quibus  feptimum  diem  agentibus 
tale  fputum  incipit.  Defignat  enim  pro  parte  tantum  fubigi  &  coqui  mate¬ 
riam  morbofam:  unde  Galenus  {%)  pulchre  notavit,  quod,  uti  in  externis 
cor  coris  partibus  fuppuratis  ,  ii  feorfim  pus  k  alium  humorem  tenuem  k 
crudum  fundant ,  difficilis  admodum  curatio  efl ,  idem  etiam  in  hoc  morbo 
verum  fit  ,  adeoque  merito  tale  fputum  pro  peffimofignq  habeatur  . 

Cum  autem  in  periculofo  hoc  morbo  flatinp  a  peritis  Medicis  adhibeant 
tur  efficaciffima  remedia,  uti  poflea  §.854*  dicetur,  ut  benigna  refolutio 
obtineri  ,  vel  adjuvari  poffint  illae  evacuationes  materiae  morbofae  ,  quas  na¬ 
tura  in  hoc  morbo  moliri  (olet  \  fi  omnia  haec  nullum  levamen  faciant ,  fed 
iifdem  cum  fymptomatibus  pergat  decurrere  morbus  ,  fuppuratio  merito  ex- 
fpedatur.  Omnia  haec  collegit  Hippocrates  (a)  ,  dicens :  Quicunque  vero  do¬ 
lores  ex  his  locis  neque  per fputorum  expurgationes  i  neque  per  alvi  dejeBio $ 
nem,  neque  per  venae  feBinnes  ,  &  diaetam ,  &*  medicamenta  >  fe  dantur  % 
eos  fuppur atienem  f uros  ejje  f ciendum  efl  . 

4.  Medium  effe  hunc  flatum  peripneumoniae  inter  morbum  infanabilem  i 
k  illum  ,  qui  cito  folvi  potefl  ,  optime  notavit  Galenus  (b)  .  Symptomata 
ergo  erunt  non  peffima  ,  pertinacia  tamen  ,  quia  manet  iliorum  canfa.  Cum 
ergo  impediatur  ,  pro  parte  faltem ,  liber  fanguims  ex  corde  dextro  in  fi- 
niflrum  tranfitus  ,  non  poterunt  aortae  rami  valide  diftendi^  adeoque  pulfus 
TowJfl*  ~  S  f  „  -  mob 


C  u  )  HIppocrat.  de  Locis  in  homine  cap.  q.  Charter.  Tom.  VII.  pag.  ^66. 

(  x  )  In  PrognoOids  Charter.  Tom.  VIII#  pag.  642,  &c. 

(y)  In  Ccacis  N.  392.  Charter.  Tom.  VIII.  pag.  S74.  Et  in  PrognofUb.  pag.646,1 
(  0  )  In  Commentariis  In  hunc  locum  ibid.  pag*  646.  * 

t  a  )  In  Prognoftie.  ibid.  (  b  )  In  Ccrrmentar.  in  hunc  locum  ibiffi 
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mollis  apparebit ,fed  celer  fimui,quia  neceffario  debebit  augeri  fanguinis  celeri* 
tas  per  aperta  adhuc  pulmonum  vafa,  ut  perennet  circulatio.  Pullus  autem  ce¬ 
ler  &  mollis  fimul  undofus  dicitur  ,  quia  non  valide  attolluntur  arteriae  ,  fed 
tangenti  digito  apparet,  ac  ii  undatim  per  arteriam  dilaberetur  fanguis.  Cu  n 
autem,  uti  in  Commentariis  §.  826,  probatum  fuit,  Urnulae  cor  dextrum 
fe  libere  evacuare  nequit  in  pulmonalem  arteriam  ,  fanguinis  venofi  ab  ence¬ 
phalo  reditus  fiat  difficilior  »  atque  in  hoc  cafu  illud  impedimentum  diu 
perflet ,  patet  ratio ,  quare  delirium*  comitari  foleat  hunc  morbum  ,  dum  in 
fuppurationem  tendit.  Ab  impedito  enim  influxu  ,  transfluxu  ,  effluxa  per 
cerebrum  delirium  excitari  in  Commentariis  §.701.  probatum  fuit .  Phre- 
nitidem  quidem  ,  dum  peripneumoniae  fuccedit ,  lethalem  ede  antea  ad 
§.  774.  probatum  .  Delirium  vero  ,  quod  nec  ferox  nec  perpetuum  eft  , 
diutius  ferri  potefl  $  Sc  in  Prognofi  Hippocratica  ad  praecedentem  paragra- 
phum  citata  ,  ubi  delirii  in  peripneumonia  fuppuranda  mentio  fit  ,  notanda  in 
eft,  quod  vocabulo  vapcoiolavT  Si  utatur  ,  quod  ad  fignificandurri  lene  delirium 
faepius  adhibet  ?  uti  jam  in  Commentariis  §,  774.  monitum  fuit  . 

§.  834.  Trieri  autem  jam  re  ipfa  cognofcimus  per  haec.  1.  Si  Si- 
JL  gna  fint  (833.) .  2 .  Ubi  leves  5  vagae  ,  (aepe  repeten¬ 
tes  ,  fine  manifefta  caufa  horripilationes  contingunt ;  dolor  remifit,* 
dyfponoea  manet ;  genae  &  labia  rubent ;  litis  adeft  3  febricula  ve¬ 
xat,  inprimis  vefpertina;  pulfus  debilis ,  mollifque  . 

1.  De  his  di&um  fuit,  atque  illa  ferviunt  ,  ut  excitent  Medici  attentionem 
ad  obfervanda  reliqua  figna  ,  quae  docent  abfcedum  jam  fieri  in  pulmone  . 

2.  Primum  fere  fignum  inceptae  fuppurationis  internae  eft  horripilatio 
talis  vaga  ,  mox  definens  ,  repetita  faepius  ,  nullo  certo  ordine  ,  ac  nulla  ma¬ 
nifefta  caufa  ,  frigore  v.  g.  ad  mi  ffo  &c. ,  ortum  ducens.  Caufam  illius  horri¬ 
pilationis  defignare  forte  difficilius  foret  ;  fufficit  interim  ,  Obfervationes 
pra&icas  docuide  ,  hoc  fymptoma  femper  adeffe  in  hoc  cafu  .  Unde  monuit 
Hippocrates  (  c  ) :  Q^ui  crebro  tenuiter  exfudant ,  &  fuperri geni  ,  permeiofe 
habent ,  aefub  finem  empyema  habere  deprehenduntur  ,  alvofque  perturbatas , 
Et  alibi  (d)  :  Horrore  affe&i  frequenter  ad  fuppurationem  deveniunt.  Sed 
febris  tales  ad  fuppurationem  producit.  Quin  imo  tantam  vim  hujus  figni 
videtur  agnoviffe  Hippocrates  (e)  ,  ut  dum  principium  fuppurationis  accurate 
definire  vellet  ,  ut  inde  computari  poffet  tempus  ,  quo  formati  jam  abfceffus 
ruptura  exfpectanda  foret ,  rigoris  meminerit . 

Alterum  fignum  eft  doloris  remifllo  .  A  didentis  enim  vafculis  inflamma¬ 
tis  ,  quorum  fibrae  minimae  tunc  rupturae  proximae  funt  ,  dolorem  fieri ,  ai 
§.  382.  3.  demonftratum  fuit,  libi  autem  incepta  fuppuratione  folvuntur 
extrema  vafculorum  obftrucfa  (vide  §.  387.)  ,  minui  debet  neceffario  dolor  , 
qui  ante  aderat.  Fallere  tamen  pollet  folurn  hoc  fignum  ,  cum  antea  patue¬ 
rit ,  non  femper  adeo  acrem  dolorem  in  peripneumonia  adede.  Illius  tamen 


{  O  InCoac.  N.io.Charter.  Tom.VIIT.  pag.87?.  C  d  )  Ibid.  N.42.^  pz&$77' 
(O  In  Prognoilicis  Tora.  VIII.  pag,  64«?.  Et  Goac.  N.  4©-*  ibici,  pag.  87*% 
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figni  meminit  Hippocrates  (/),  dicens  :  Aut  fi  dixerit ,  fro  dolore  gravitatem 
fiibi  fa&am  ejje  in  eo  *  quo  dolebat  ,  /oca  .  .  * 

Dyfpnoeam  vero  manere  debere  patet  ,  quia  tumor ,  liberam  pulmonis’  ex¬ 
plicationem  in  refpiratione  impediens  ,  manet  ,  imo  faepe  &  augetur  fuppu- 
rationis  tempore  *  atque  ob  eandem  caufam  impedito  libero  reditu  . (anguinis 
venofi  a  capite  genae  &  labia  rubent ,  uti  §.  82 6»  explicatum  fuit  •  Sitis 
autem  adeft ,  dum  continua  febricula  dilTipat  liquidillima  ,  &  corpus  exfic- 
cat.  Febriculam  autem  perpetuum  omnis  fuppurationis  ,  five  in  toto  five  in 
parte,  comitem  effie ,  antea  in  Commentariis  §.403.  1.  vidimus.  Vefperi 
plerumque  augetur  ,  dum  crudus  ex  ingeftis  chylus  cum  fanguine  movetur  9 
&  ob  debilitatam  in  hoc  morbo  pulmonis  a&ionem  non  tam  cito  fubigitur  , 
fed  diu  propriam  retinet  indolem  ,  antequam  omnes  dotes  noflrorum  humo¬ 
rum  acquirere  poflit  j  adeoque  obftaculo  vel  ftimuio ,  vel  utrifque  fimui  fe-> 
brim  auget ,  uti  in  Commentariis  §.  586.  a*  demonftratum  fuit .  Acceait 
praeterea^,  quod  etiam  in  fanis  hominibus  vefpertino  tempore  augeatur  pub 
fuum  velocitas  (^g)  \  atque  ideo  omnes  morbi  ,  quos  au6la  circulationis  velo* 
citas  comitatur  ,  circa  no£lem  ingravefcunt .  Cum  autem  per  morbum  diu¬ 
turniorem  atterantur  vires  ,  limulque  impedimentum  in  pulmone  maneat  f 
patet  fatis  ratio  ,  quare  pulfus  debilis  iit  &  mollis  . 

,%  8jr.  \  T  jam  factum  declarantn.Signa  praegrefTa(833,834.). 

/V  Tuffis  pertinax,  ficca,  ad  paftum,  motum  ve  auflaj 
refpiratio  difficilis  ,  parva,  anhelofa  ,  ftrepens ,  poft  paftum  ,  & 
motum  aucta  ;  decubitus  in  unum  modo  ,  id  eft  in  nffcclum  ,  latus 
tolerabilis;  febricula  continua,  periodica  ,  a  cibo,  potu  ,  motu 
exacerbata  cum  rubore  genarum  &  labiorum  ;  appetitus  proflratus; 
(itis  manna  ;  (udor  nocbirnus  ,  maxime  circa  jugulum  &  frontem  ; 
urina  fpumofa  ;  pallor  ;  macies ;  debilitas  fumma  . 

Abfceffium  purulentum  haerere  in  pulmone  novimus  1.  Dum  illa  figna 
praeceffierunt  ,  de  quibus  actum  fuit  binis  praecedentibus  paragraphis  .  Ve¬ 
rum  dum  adefl  tale  malum  ,  (imul  aderunt  effe&us  quidam  vel  in  toto 
corpore  ,  vel  circa  locum  affc&um  apparentes  ,  de  quibus  nunc  dicendum  erit. 

2.  Haeret  jam  vomica  in  pulmone  ,  pure  plena ,  mole  fua  vicina  omnia 
comprimens  ,  adeoque  &  efficiens  ,  ut  veficularum  pulmonalium  latera^ad  fe 
mutuo  preiTa  irritentur  continuo  $  hinc  tuffis  pertinax  oritur,  fed  ficca  , 
quia  nihil  de  loco  affe&o  educi  poteft ,  quamdiu  nondum  ruptus  eft  abfcef- 
fns.  Licet  enim  per  hanc  tuffiim  continuam  aliquid  muci ,  pulmonis  inter¬ 
nam  fuperficiem  lubricantis  ,  abradatur  faepius  ,  nihilominus  tamen  ficca*  vo¬ 
cari  meretur  ,  quia  parca  copia  &  cum  moleftia  fputa  prodeunt ,  nihilque 
de  pure  ,  pulmonem  opprimente  ,  educitur  hacbnus. .  Cum  autem  poft  paftum 
crudus  chylus  per  pulmonem  difficilius  tranfeat ,  etiam  in  fanis  hominibus  , 
'  r  Sf  2  fi 


(/)  In  Prognofticis  ibidem. 

(  §  )  Schvvencke  Haematologia  cap.  4.  pag.  4®« 
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fi  copbfior  fuerit  vel  ex  mdigeftili  alimento  paratus  ,  levem  dyfpnoeam  U 
febriculam  faciens  ,  patet  facile  inde  augeri  caufam  ,  unde  tallis  illa  oriebatur. 
Idem  verum  eft ,  dum  corporis  exercitiis  fanguis  venofus  accelerato  motu 
verfus  cor  dextrum  derivatur  ,  adeoque  &  majori  celeritate  per  pulmonis  va- 
fa  ,  vomicae  latentis  mole  arclata ,  tranfpr imitor  .  Imprimis  autem  tuffis  illa 
augetur  dum  febricula  illa  continua  periodica  ,  de  qua  ftatim  dicendum  erit, 
exacerbatur  .  Unde  in  teli  igitur  fequens  prognons  (h)  :  Qui  autem  circa  exa * 
csrbat  tones  tu  (fiunt ,  &  parum  exf, 'udant ,  maligne  habent. 

Refpiratio  autem  difficilis ,  parva,  anhelofa  &  ftrepens  erit,  dum  faccus 
talis  pure  plenus  anguftat  cavum  aereum  pulmonis  ,  ejufque  facilem  dilata¬ 
tionem  ab  aere  infpirato  impedit  5  quare  autem  tunc  ingratus  in  pedore  ftre- 
pitus  audiatur  ,  in  Commentariis  §.  826.  explicatum  fuit.  Refpirationis  au¬ 
tem  difficultatem  poft  paftura  aut  motum  debere  augeri ,  ex  ante  didis  evi¬ 
dens  eft  . 

Cum  inflammatio  utmmque  pulmonem  fimul  obfidet ,  cita  potius  &  infu- 
perabilis  mors  exfpedanda  eft  (  vide  §.  827. ) ,  quam  exitus  in  fuppurationem: 
unde  fere  femper  abfcefftis  in  uno  tantum  pulmone  haeret .  Si  ergo  notabi¬ 
lem  magnitudinem  habuerit  talis  vomica ,  dum  aegri  in  latus  fanum  decum¬ 
bunt  ,  premetur  mediaftinum  verfus  alterum  thoracis  latus,  adeoque  angu- 
liabitur  locus  ,  in  quo  pulmo  non  afFedus  haeree  :  ergo  &  ille  difficilius  di¬ 
latari  poterit  ab  aere  infpirato  :  &  cum  inaltero  latere  affido  a  vomica  tu¬ 
mente  refpiratio  jam  impedita  iit ,  non  poterunt  aegri  ferre  has  anguftias ,  St 
brevi  fitum  corporis  mutabunt  ,  donec  magis  commodum  inveniant  ,  qui 
femper  obfervatur  adefle  ,  dum  in  latus  affedum  decumbunt .  Unde  monuit 
Hippocrates  (  i  )  fequentia  :  Si  vero  fuppuratio  fuerit  in  alterutro  latere  tan- 
tum  ,  vertere  (aegrum)  condifeere  oportet  in  his  ,  num  aliquem  ha¬ 
beat  dolorem  in  altero  latere  »  <&*  an  alterum  Jit  calidius  altero  ,  aegro 
in  latus  fanum  decumbente  interrogare ,  fi  quod  ipfi  pondus  defuper  impen¬ 
dere  videatur  .  Si  enim  hoc  fuerit  ,  inaltero  latere fuppuratio  eji  9  in  qua 
pondus  adfuerit  * 

Cum  autem  pulmo  inflammatus  faepe  cum  pleura  contigua  concrefcere  fo« 
leat  ,  uti  poftea  §.  843.  dicetur ,  poterit  fieri-,  ut  talis  adhaefio  impediat,  quo 
minus  abfceffus  pondere  fuo  premat  mediaftinum  ,  dum  aeger  in  latus  fanum 
decumbit .  Verum  tunc  a  diftradione  partium  inter  fe  cohaerentium  molefta 
tenfio  ,  imo  &  faepe  dolor  fatis  acutus  percipitur  ab  aegris  ,  unde  pariter  co* 
guntur  in  latus  affecliim  decumbere  . 

Adeft  fimul  tunc  illa  febricula  ,  de  qua  praecedenti  paragrapho  didum  fuit  ^ 
quam  hecticam  five  habitualem  vocav  erunt  Medici  ,  quia  femper  fibi  fimilis  > 
nec  invafionem  ali  cujus  paroxyfmi  5  nec  incrementum  ,  nec  vigorem  9  nec  re- 
mijjionem  habet  ,  fic  Ut  fe  febricitare  non  percipiat  aegrotus  (\)  .  Periodicum 
tamen  harum  febrium  augmentum  agnovit  alibi,  (lj  Galenus  $  verum  fimul 
probavit ,,  illam  exacerbationem  non  a  natura  febftx  hedicae  pendere  ,  qua® 

eo- 

C  h  )  Cdac.TPraehot.  Num.  1 14.  Charter.  Tom.Vril.  pag.  Sf'8. 

(  i )  In  Prognofticis  Charter.  Tom.VIII.pag.6ro.  (  k  )  Galen.de  Praefag.ex 
pidfibus.  Lib.  IU.  cap.  ^.Gharter.  Tom.  VIII.  pag.xSx*  (/)  De  Febribus  Idb.L 
cap.iz.  Gharter.  Tcm.VII.  pag.n^. 


5;8js.  PERIPNEllMONI  A  VERA.  32J 

eodem  fernper  tramite  pergit ,  verum  ab  alimento  affumto  fieri  ,  quod  ubi 
fabacium  &  diftributqm  eft ,  febricula  haec  denuo  ad  priftinum  flatum  redit  a 
Quare. autem  motu  corporis  exacerbetur  haec  febricula ,  patet  ex  illis  ,  quae 
de  1 11  His  augmento  ab  eadem  caufa  modo  di&a  fuerunt  .  De  genarum  ac 
labiorum  rubore  praecedenti  paragrapho  a6lum  fuit  *  uti  &  de  liti  .  Cum 
autem  abfceffu  nato  in  vitali" hoc  vifcere  turbetur  totum  corpus  ,  febri¬ 
cula  illa  hedica  continua  adfit  ,  &  a  pure  attenuato  8c  reforpto  magna 
degeneratio  fiat  omnium  humorum  ,  non  mirum  apparebit  ,  &  appetitum 

deleri  .  r  . 

Sudor  noclurnus  autem  fere  fernper  pulmonis  abiceiium  comitatur  $  uti 
etiam  &  adeft  iliis ,  quibus  fputo  purulento  confumitur  pulmo  .  Demon  Pera¬ 
ta  r  enim  in  Phyfiologicis  ,  pulmonis  a&ionetn  in  fanguinem  inter  alios  ufus 
&  hoc  efficere  ,  ut  exactiflima  fiat  mifcela  omnium  humorum  ,  &  debita  denil- 
tas  fanguini  concilietur  ,  crudufque  chylus  elaboretur  in  illam  perfe6lionem  9 
quam  humores  noflri  fani  ^habent  .  Chylus  autem  fernper  levior  eft  fanguine 
ejufque  fero,  adeoque  pulmonis  oc  arteriarum  aefio  compingit  chylum  &  majo- 
remipfi  fofiditatem  ,  id  eft  plus  maffae  corporeae  fub  eodem  volumine  »  con¬ 
ciliat  .  Ubi  ergo  per  abfeeffum  hic  natum  debilitatur  pulmonum  adlio  ,  mi¬ 
nus  firma  reddetur  fanguinis  compages.,  &  minus  accurata  omnium  fanguinis 
partium  erit  mifcela  inter  fe  „  Lecli  ergo  tepore  dum  fovetur  tota  .cutis  ex¬ 
ternae  fu  perficies  ,  tenuifiima  fanguinis  pars,  per  febriculam  continuam  an¬ 
clo  humorum  motu  ,  forma  fudoris  exprimetur  .  Probatum  enim  fuit  alia  oc¬ 
catione  in  Commentariis  §«  753*  ">  5  dum  obtinet  talis.in  fluidis  noftris 

caeochymia  ,  per  quam  partes  minus  afiimilatae  nec  aequaliter  miftae  funt , 
tunc  nafcatur  facillima  in  fudorem  proclivitas  .  Omnia  autem  haec  mala  ad¬ 
huc  inde  auuentur  ,  quod  a  pure  in  sbicelfu  pulmonis  letento  ,  attenuato  ,  8E 
vernis  reforpto ,  ilia  cacochymia  increfeat  plurimum  ,  atque  in  putridam  dil- 
folutionem  magis  vergat  continuo  i  anguis  •  Praecipue  autem  circa  jugulum 
U  frontem  fudor  ille  ap paret  ,  quia  abfceffus  pulmonis  ,  liberum  fanguinis  per 
arteriam  pulmonalem  tranfitum  impediens  ,  fiimul.  etiam  prohibet  fanguinis 
venofi  a  partibus  fnperioribus  reditum  ,  unde  omnia  vala  magis  in  his  locis 
nrnentur  ,  adeoque  ,  caeterls  paribus  ,  fudor  hic  magis  confpicuus  erit ,  iae- 
peln  guttas  colkdus  ,  dum  debiliores  jam  aegri  funt  *  &  malo  fernper  omine, 
uti  iif Commentariis  .§.741.  ditium  fuit . 

Urina  fpumofa  fere  fernper  obfervatur  in  hoc  cafu  ,  fic  ut  conquaffata  per 
plures  faepe  horas  fpumam  retineat ,  cum  urina  fana  fpumam  ,  quam  valida 
amtatio  excitavit  ,  dimittat  fatis  cito  :  adeoque  vel  icleo  mala  habetur  haec 
.urina  ,  quocl  a  dotibus  urinae  fanae  degeneret .  Saponacea  fernper  urina  eft 
in  fanis,  dum  oleum  ialibus  fanguinis  acrioribus  miftum  in  faponem  mutatur 
aqua  folubijem  y  verum  Emul  adeo  haec  omnia  attenuata funt  in  urina  fana* 
ut  non  habeat  lentorem,  qui  fpumofas  illas  bullas  diu  fuftinere  poffit.  In 
hoc  morbo  autem  ,  cum  perfe&a  affitnilatio  humorum  deficiat ,  &  .perfudo- 
•  xem  difflentur  mobiliffimae  &  fluidiflimae  fanguinis  partes  9  pop  mirum  eft,, 
urinam  fic  degenerare  ,  ut  iners  &  lentefcens  faponaceum  lixivium,  referat  * 
Tamen  &  in  aliis  pulmonum  morbis  ,  uti  v*  g.  dum  lenta  vifeida  pituita  in- 
far&um  eft  hoc  vifcus  ,  fimilis  urina  confpicitur  j  unde  ex  hoc  folo  ligno 
aon  habetur  certa  diagnofis  pulmonalis  abfceffus  ?  verum  cum  aliis  fignb 
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memoratis,  fi  fimul  talis  urina  adfit ,  diagnofin  firmat . 

Pallorem  autem  ,  maciem  ,  8c  debilitatem  fummam  adefie  debere  ,  fatis  pa¬ 
tet  ex  praecedentibus :  folatus  enim  ob  deficientem  afiimilationem  fanguis 
pallorem  facit  5  fudores  noclurni ,  depafcens  febricula  helica  ,  prodratus  ap¬ 
petitus  ,  maciei  &  debilitatis  fummae  funt  caufae  . 

Latentis  autem  in  pulmone  abfceifus  figna  pulcherrime  collegit  Hippocrates 
(m)  ,  &  fic  defcripfit :  At  purulentos  omnes  bifce  fignis  cognofcere .  oportet : 
frimum  quidem  fi  febris  non  dimittat ,  verum  interdia  tenuis  detinet  .  no- 
Bu  vero  major ,  &•  multi  fudores  oriuntur  ,  (circa  collum  clavicu - 
lam  )  (nj  ;  tujjiendi  autem  cupiditas  illis  ineji  9  nihil  effatu  dignum  ex- 
fpunnt  ,  oculique  cavi  fiunt  ,  malafque  rubores  obfiident  ,  &  ungues  quidem 
manuum  adunci  evadunt  ,  digiti  autem  incalefcunt ,  maxime  fiummi  ,  €2* 
i#  pedibus  tumores  fiunt  9  cibos  non  appetunt  ,  d?*  phtyct aenae  per 
gorpus  naficuntur . 

§,  836.  TD  apoflema  jam  faflum  (83^.)  exitus  habet  varios: 

1  1,  Suffocat  tumore  occupante  totum  pulmonem  ,  vel 
comprimendo  impediente  ea ,  quae  adhuc  in  eo  libera  .  2.  Suf¬ 
focat  fiibita  eruptione  puris  ,  vomica  in  afperam  arteriam  fe 
exonerante  uno  cum  impetu  .  3.  Solvitur  fputo  purulento  ,  li¬ 
berante  ^  confumente .  4.  Solvitur  lapfu  puris  in  cava  Thora¬ 
cis  5  inve  mediaftini  dilatata  vacua  .  Inde  tabes  *  phthihfque 
varia  ,  empyema  fere  lethale. 


Sequuntur  jam  varii  exitus  apoftematis  pulmonalis  ,  qui  finguli  confide- 
randi  funt . 

i.  Ex  illis  ,  quae  binis  praecedentibus  paragraphis  dicta  fuerunt ,  patuit , 
abfceffum  pulmonis  ,  dum  fit  ,  &  dum  faftus  eft  ,  dyfpnoeam  facere  ob  impe¬ 
ditam  pulmonis  explicationem  ad  liberam  refpirationem  reqmfitam  .  Si  ergo 
non  rumpatur  talis  abfcefius  ,  neque  pus  contentum  venis  rtforptum  evacue¬ 
tur  aliis  viis  ,  vel  ,  per  metaftafin  ad  alia  loca  delatum  ,  pulmonem  liberet , 
patet  evidenter ,  augeri  debere  hunc  tumorem  magis  magifque  ,  donec  tan- 
dem  poft  intolerabiles  angufiias  fuffbcetur  aeger  .  Unde  dixit  Hippocrates  (  0 ) 
de  hac  re  agens  :  Si  vero  non  pfffit  multo  tempore  rumpi  >  neque  fipon*  e  >  neque 
a  medicamentis%contabefcit  aeger  a  vehementibus  doloribus inedia,®" _  tujfh 
&  febribus »  &  plerumque  perit  .  Vidit  in  cadavere  hoc  morbo  defuncti  Cele¬ 
berrimus  Bderhaavius  ,  unips  lateris  pulmonem  in  faecum  pure  plenum  con- 
verfum  adeo  prodigiofae  magnitudinis  ,  ut  non  tantum  cor  ex  fitu  fim  dimo¬ 
verit ,  &  alterius  lateris  pulmonem  in  minimum  fpatiuin  comprefferit ,  ve¬ 
rum  etiam  diaphragma  in  abdomen  protruferit ,  &  prominere  fecerit  .  Quam 
horrenda  autem  mala  mortem  praecefferint  9  a  tanta  diflraclione  harum  par- 

x  hnm 
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tlam  ,  facile  colligitur  .  Plura  talia  exempla  apud  Obfevatores  habentur  ,  . 

2»  Si  enim  magnus  talis  abfcelfus  fubito  fic  erepet ,  ut  non  parca  copia 
firmi  1  pus  exeat ,  tufli  tunc  educendum  ,  fed  uno  cum  impetu  fe  undat irn  exo¬ 
neret  in  afperam  arteriam  ,  illa  fic  implebitur  ,  ut  nulla  via  fuperfit  aeti  m-* 
fpirando  unde  fubita  niors  .  Notavit  funeftum  hunc  fuppuratae.  peripneu- 
moniae  exitum,  Aretaeus  {p)  ,  dicens  .  Si  vero  in  pulmonem  cum  impetu  pu> 
prorumpat  (  0 ploero)  ,  fiunt  qui  fuffocantur  ,  &*  ob  confertam  effufionem  9 
rejiciendi  angufiiam  .  Alia  occafione  in  Commentariis  $.786.  ,  ubi  deangm 
abfjue  ullis  lignis  tumoris  externi  vel  interni,  fubito  lethaii  dicebatur  ,  a 

quot  cafus  enumerati  fuerunt ,  qui  huc  fpe&ant . 

2.  Ubi  autem  abfceffus  pulmonalis  maturus  aperitur  fic  ,  ut  collectum  pus 
in  afperam  arteriam  veniat  quidem,  verum  ob  coliedti  puris  copiam  minorem, 
vel  angulHorem  aperturam  facci  illius  purulenti  *  parum  fimul  prodeat ,  (pu¬ 
to  purulento  folvitur  morbus  ,  fed  ancipiti  tamen  cum  eventu  .  Lioeratur 
enim  quidem  fic  pulmo  ,  &  aegri  inligne  levamen  percipiunt ,  verum  tamen 
ne  fic  quidem  femper  inde  emergunt :  requiritur  enim  ad  fanatioaem  ,  ut  ca¬ 
vum  illud  ,  in  quo  pus  haeferit ,  depuretur  ,  fubfidant  ejus  latera  ,  &  conso¬ 
lidentur  ad  fe  mutuo  .  Pulchre  hoc  monuit  Hippocrates  (q)  de  fuppurato  pul¬ 
monis  tuberculo  agens  :  fic  enim  habet  .  Et  fi  quidem  quam  citijfime  matu¬ 
ruerit  ,  &*  ruptum  fuerit ,  <&*  furfum  vertatur  pus  ,  totum  exjpuatur  ,  lo- 
cufque  cavus  (  r.oikly)  J  ,  in  quo  pus  ,  fubfidat  *  &  reficcetur  ,  prorfus  fanus 
evadit .  Quo  enim  diutius  claufus  manferit  locus  fuppuratus  ,  eTo  major  copia 
puris  colliditur  ,  atque  eo  magis  metuendum  ,  ne  retentum  pus ,  moia  &  ca¬ 
lore  acrius  fa£ium  ,  vomicae  continentis  latera  rodat ,  confumat  ,  ca\  um  in 
gqo  haeret  audeat ,  atque  poftea  evacuato  pure  difficilior  ^fit  depuratio  cuv  i 
hujus  loci  &  confolidatio  5  quae  tamen  ad  perfe&atn  fanationem  ommne ►re¬ 
quiruntur  .  Quin  imo  ,  licet  &  quam  citiffime  rumpatur  pulmonis  ablcelius , 
nondum  tamen  omnis  metus  abeft  *  Hi  fi  enim  penitus  reficcari pojjit ,  fed 
ipfum  tuberculum  ex  fe  pus  effundat  ,  perniciofum  id  efi  :  a  capite  reli¬ 

quo  corpore  pituita  ad  tuberculum  defluens  putre fcit ,  ac  pus  gignitur  ac  ex - 
fpuitur ,  ob  quod  perit  (r)  :  dum  nempe  omnes  fere  corporis  humores  ad 
hunc  locum  confluunt ,  &  in  pus  convertuntur  5  unde  nutrimento  luo  priva¬ 
tum  corpus  exficcatur  fenfim  &  contabefcit .  Quare  autem  dilhciiis  adeo 
faepe  fit  ulcerum  p  ilmoois  confolidatio,  optime  explicuit  Galenus  (f)  :  Ne¬ 
que  enim  citra  tujfim  expurgari  po  fiunt ,  illifque  tu  fient  ibus  laceratur  locus  . 
Itaque  qua  fi  per  mutuas  operas  malum  illis  in  orbem  redit  ;  quae  namque  la¬ 
cerata  funt  9  rurfus  phlegmonen  excitant  ;  fecundo  iterum  oportet  maturari 
phlegmonen,  pus  expurgari  &c.  Simul  inde  intelligitur  ratio,  quare  quando- 
que*m  longum''  tempus  talis  morbus,  ex  peripneumonia  natus,  excurrat  j 
dum  nec  depurari  fatis  &  confolidari  potefi  purulentus  talis  faccus  ,  lnterim- 
Aue  vires  fufficiunt ,  imprimis  in  juvenili  corpore,  ut  morbum  ferant  diu¬ 
tius  quotidie  pure  per  fpata  reje&o  ,  fed  &  quotidie  renato  .  Notaverat  jam 
Hippocrates  ( t ) ,  hunc  morbum  ,  nifi  cito  repurgaretur  pulmo  ,  annuum 

(  p  )  De  Caufis  St  Signis  Morbor.  Acut.  Lib.TT.  cap.i.  pag«l  1  • 

(  q  )  De  Morbis  Lib.t.  cap.S.  Charter.  Tbm.VIJ.  pag.<T4°* 

(  r  )  Ibidem  .  (  f  )  Msthod.  Medend.  Lib.Vdcapu  1.  Charter. Tom.X.pag.  i  a  u 

(  t )  De  laternis  afleftioaibus  cap.4»  Charter.Tom.Vlh  pag.64U 
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quandoque  fieri  ,  &  mutari ,  &  varias  fubire  affediones .  Contigit  mihi  vide¬ 
re  rarum  fatis  cafum  ,  qui  docet  5  diutiflime  tolerari  pofie  hunc  morbum,  tan¬ 
dem  tamen  lethali  exitu  fu  nedum  .  Confidebat  me  egregius  juvenis  ,  externa 
fpecie  omnino  fanus  apparens  :  cumque  morbum  celaret  de  induftria  ,  fateor 
me  non  potuide  detegere  ,  quid  lateret  in  corpore  mali :  rogavit  autem  me 
ut  fequenti  mane  illum  inviferem  ,  dixkque ,  quod  tunc  facile  morbum  no- 
fcerem  .  Adfui,  &,  me  praefente  ,  in  ledo  fe  erigens  uncias  aliquot  puris 
boni  abfque  multa  moledia  tufliendo  leviter  exfcreavk ,  fandeque  affevera- 
vit  ,  quod  jam  per  odo  annos  quotidie  magnam  copiam  puris  rejiceret ,  ad 
minimum  quatuor  uncias  aequantem  pondere ,  quandoque  &  majorem  lon?e 
quantitatem  •  Minuebatur  aliquando  puris  excreti  copiar,  &  fere  nihil  ex- 
fpuebat  5  verum  tunc  fequi  folebat  pedoris  opprefiio  ,  dolor  fatis  acutus  in 
pedore,  febris  valida  }  &  poftquam  uno  alterove  die  haec  mala  palFus  fuerat  ? 
ingentem  copiam  puris  exfcreabat ,  fatis  tunc  olidi ,  atque  iterum  fatis  be¬ 
ne  fe  habebat  .  Hoc  modo  acerbam  peritiffimomm  Medicorum  propnofin  , 
qui  illum  tradaverant  ita  decumbentem  ,  fe  faepius  elufide  narrabat  5 
dumque  pod  aliquot  feptimanas  ,  fupprdTo  fputo  purulento  ,  iifdem  cum 
fymptomatibus  conflidantem  inviferem ,  Sc  pefiima  quaevis  metuerem  ,  fe- 
curam  me  ede  juffit  ,  brevi  fe  ab  his  malis  emerfurum  ;  atque  eventus  pro- 
rnifiis  refpondit .  Tentavi  lade  alumno  herbaceo  ,  decodis  herbarum  vulne¬ 
rariarum  leniter  detergentium  potatis  magna  copia  ,  una  cum  balfamicis  pilu¬ 
lis  ex  myrrha",  oiibano  ,  farcocolla  &c.  ,  equitatione  ,  vidu  icfoneo  ,  mor¬ 
bum  curare  j  fed  in  callum  fuerunt  omnia  ,  &  podquam  per  novem  integros 
annos  ,  abfque  infignl  corporis  coiliquatlone  (  vidi  enim  illum  adhuc  binis 
ante  mortem  feptimanis )  tantum  morbum  tulerat  ,  fubita  morte  periide  in¬ 
tellexi  .  Vidi  plures  alios  ,  qui  morbum  hunc  per  unum  alterumve  annum 
tulerunt  ?  verum  omnes  erant  in  aetatis  Hore  (  Hippocrate?  etiam  hoc  monue¬ 
rat  )  (u)&  deficiebant  tandem  .  Xnquibufdam  quandoque  peiTimum  foeto- 
rem  fputorum  obfervavi*  tuncque  intellexi  rationem  fequentis  Praenotio¬ 
nis  (x)  :  Quos  fuppuratos  mitius  habentes  [putorum  graveolentiae  fequuntur? 
illos  recidiva  occidit  > 


Omnia  autem  ,  quae  ad  Prognofin  fandi  vel  infaudi  eventus  pertinent,  dum 
pulmonis  abfceffus  fputo  purulento  folvitur ,  accuratiffime  collegit  H>'ppocra« 
tes  (y)  ,  &  defcriplit  fequentibus  :  SuperJUtes  evadunt  ex  his  poti\fimtln?  ? 
quos  febris  eodem  poji  ruptionem  die  dimiferit  qui  cibos  celeriter  appetant , 
Jiti  liberati  fmt ;  &*  venter  tum  exigua,  tum  compa&a  dejiciat ,  0*  pus  al~ 
bum  CT  laeve  <tT  ubique  ejufdem  coloris  Jit,  a  pituita  liberum ,  C9*  citra  do - 
Urem  vehens  entem  tujfim  expurgetur  .  Sic  quidem  optime  celerrime 
liberantur  :  [n  minus  ,  hi  ,  quibus  proxima  his  contigerint  .  Intereunt  vero 9 
quos  febris  eodem  die  non  dimiferit  ?  fed  quum  videtur  dimififje  ,  iterum 
recalefcens  appareat  ,  &  fitim  quidem  habuerint ,  cibos  vero  non  appetiverint? 

alvus  liquida  fuerit  ,  pufque  ex  viridi  pallidum  &  lividum  exfpnerint  ? 
aut  pituitofum  &  fpumofum  ,  Si  haec  omnia  contigerint  5  intereunt  .  At 
quibus  ex  his  quaedam  accefj^rint  9  quaedam  non f  illorum  quidam  inter  eunt  9 

qub 
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quidam  etiam  multo  poft  tempore  fuperflites  evadunt .  Verum  ex  omnibus 
Jignis  ,  adfunt  ,  tum  in  his  ,  tum  in  aliis  omnibus  ,  conje&uram  fa«* 
cere  (oportet). 

4.  Sequitur  alter  peripneumoniae  fnppuratae  exitus  ,  dum  nempe  apofte- 
ma  ruptum  pus  non  effundit  in  tracheam  fed  in  pedoris  cavum  j  funeftus  ple¬ 
rumque  ,  cum  nullus  fere  puri  hic  deciduo  exitus  pateat ,  nili  per  artem  via 
paretur  ,  thoracis  paracentefi  inftituta  .  Cum  autem  pulmo  inflammatus^  vi¬ 
cinis  locis  accrefcat  faepius  ,  poterit  &  tale  apoftema  ruptum  in  pericardii  ca¬ 
vum  pus  effundere  ,  uti  etiam  in  mediaftini  cava  dilatata  .  Quomodo  media- 
limum  formetur  ex  membranae  pleurae  ,  utrumque  thoracis  cavurn  invenien¬ 
tis  ,  duplicata  lamella  ,  alia  occalione  in  Commentariis  §.  170.  4.  didum  fuit  , 
anterius  autem  fub  fterno  ,  &  pofterius  circa  thoracis  vertebras  ,  diftant  a  fe 
mutuo  binae  illae  lamellae  ,  quae  rn  edi  a  (linum  conftituunt ,  &  membrana  cel- 
lulofa  inter  illas  locatur  facile  dilatabilis  ,  unde  poterit  pus  hic  effufurn  mi¬ 
ras  faepe  libi  vias  facere .  Novimus  autem  ,  talem  peripneumoniae  exitum 
adeffe  ,  l!  poft  omnia  ligna  fadi  abfceffus ,  nullo  pure  per  fputa  aliafve  vias 
evacuato  ,  nullaque  metaftafi  fada  ad  alia  loca  ,  fubitum  levamen  aegri  per¬ 
cipiant  9  quia  pus  ex  anguftia  in  ampliorem  locum  venit  (2):  quod  fignum 
&  aliis  in  locis  Hippocrates  (a)  habet .  Videtur  etiam  notaffe  (b)  ,  quod, 
quandoque  tali  abfceffu  rupto  quaedam  pars  per  fputa  exeat  ,  longe  major 
tamen  puris  portio  in  feptum  tranfverfum  delabatur  .  Neque  multum  vi¬ 
detur  fperaffe  in  tali  cafu  a  puris  edudione  ,  quae  per  thoracis  aperturam 
fit  9  dicit  enim  (c  ):  Si  ujius  velfe&us  fuerit ,  pus  exeat  9  confefiim. 
Jane  hoc  etiam  modo  levius  habere  videtur  ,  progreffu  tamen  temporis  ab 
his  ,  quae  in  priori  diBa  funt  ,  perimitur.  De  illis  autem  lignis,  quibus 
cognofcitur  ,  pus  effufurn  in  thoracis  cavo  haerere  9  partim  in  Vulnerum 
thoracis  hifforia  didum  fuit  9  partim  etiam  agendum  erit  poftea  in  Capitulo 
de  Empyemate . 

Quam  mirabiles  autem  pus  9  ex  pulmonis  abfceffu  rupto  exiens  9  libi  vias 
quandoque  paraverit ,  docent  Obfervationes  Medicae  plurimae  ,  quarum  pau¬ 
cas  hic  notare  non  inutile  credidi  .  Non  autem  hic  confiderabimus  illum  mo- 
dum,quo  pus  in  abfceffu  claufo  diutius  retentum, attenuatum, venis  reforptum, 
ad  varia  loca  deponitur  ,  vel  &  variis  quandoque  viis  exit  de  corpore  9  de  qua 
re  videantur  illa  ,  quae  ad  §.  406.  dida  fuerunt  ,  verum  tantum  hic  agemus 
de  illis  Obfervationibus ,  quae  docent ,  pus  vicina  loca  erofiffe  9  &  infolitas 
fibi  paraffe  vias  «,  In  hominis ,  poli  penpneumoniam  fuppuratam  defundi , 
cadavere  inventus  fuit  pulmo  firmiter  accretus  pleurae  &  diaphragmati ,  fi- 
mulque  apparuit  ,  pus ,  licet  &  per  fputa  pars  ejus  excreta  fuiffet ,  erofiffe 
diaphragma  &  hepar  ipfnm  ad  pollicis  profunditatem  ,  atque  in  hoc  vifcere 
linum  purulentum  feciffe  ,  cujus  diameter  tres  aequaret  pollices  (d)  .  In  alio 
homine  poft  mortem  inventus  fuit  pulmonis  abfceflus  ,  cujus  pus  eroferat  con¬ 
tiguum  &  accretum  diaphragma  ,  ipfumque  ventriculum ,  foramine  tam  atn« 
TomJV .  T  t  pio  5 
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pio,  nt  pollicem  facile  admitteret  .(e)  ,  Huic  affinem  cafam  notavit  Jaco- 
tius  (f  j  in  muliere, quae  quibufdam  ante  mortem,  annis  vomitu  folebat  per  in - 
tervalla  rejicere  magnam  puris  copiam  cum  defeBione  animi^vocis  privatione 9 
€9*  gravibus  aliis fympf  ornatibus  ,  quibus  levabatur  a  vomitu  .  Mortua  &* 
dijft&a,  ingens  vomica  in  pulmone  reperta  eji .  Tumor  ovi  gallinacei  minoris 
molem  aequans  inter  cartilaginem  enfiformem  ,  &  marginem  cartilaginis  co¬ 
llae  ultimae  verae  &  binarum  collarum  fpuriarum  fuperiorum  ,  prominebat, 
dum  tufliebat  homo  ulcere  pulmonali  laborans  9  &  poli  mortem  inveniebatur, 
pulmonis  ahfcefTum  fatis  magnum  tali  loco  haerere  ,  ut  diaphragma  extendere 
potuerit ,  &  hunc  tumorem  formare  (g) .  Plura  limilia  apud  Audores  proba¬ 
tae  fidei  occurrunt  :  modo  m  morata  autem  fufficient  ad  demonllrandum  ,  pus 
ex  abfceflu  pulmonis  rupto  effufum  ,  live  rodendo  ,  live  dillendendo  ,  partes 
yicinas  ,  mira  mala  producere  polte  . 

5.  Dum  ulcus  pulmones  ita  exedit,  ut  totus  inde  habitus  corporis  con- 
iumatur  ,  phthilis  pulmonalis  adefle  dicitur  (vide  §,  1196.)  $  und.e  fa¬ 
cile  patet ,  pulmonis  abfceffum  in  hunc  morbum  vergere  .  Verum  ulcus  he¬ 
patis  ,  aliorumque  vifcerum  ,  pariter  phthilin  producere  poteff  -9  uti  poflea  §. 
1214.  dicetur  i  cumque  ex  praecedentibus  patuerit,  pus  in  pulmone  colle£lum, 
vel  per  metaflafin  ,  vel  per  erofionem  ,  ad  alia  vifcera  pofFe  deferri ,  evidens 
ratio  eft  ,  quare  phthifis  varia  exfpecfari  poffit  ,  dum  fuppurata  ell  pe- 
ripneumonia . 

Cum  autem  pus  ,  rupto  abfceffu ,  inter  pulmones  &  pleuram  colle&um  , 
empyema  facit ,  illud  fere  femper  lethale  ell .  libi  pollea  de  empyemate  age¬ 
tur  ,  patebit ,  hunc  morbum  femper  periculofutm  effe  ,  atque  tunc  tantum 
fpem  falutis  fuperelTe  ,  fi  &  fatis  cito  apertura  fa&a  pus  album  ,  laeve  ,  aequa¬ 
le  ,  foetoris  expers  ,  exeat ,  atque  aeger  caetera  fanus  fit  (vide  §,  1 192.}.  Ve¬ 
rum  in  hoc  cafu  pulmo  jam  ulcere  exefus  ell ,  antequam  empyema  fiat  j  adeo- 
que  patet ,  parum  fpei  fuperelTe  . 

§.  837.  Lter  morbus  aperipneumonia  fit,  fi  purulenta  jam 

facta  inflammatoria  materies  (832.  833.  834.)  in¬ 
tra  pulmonales  venulas  refcrbetur  ,  cruori  milcetur  ,  in  loca 
quaedam  deponitur  ,  unde  liberatur  pulmo ,  oneratur  pars  alia ; 
quae  fi  minus  requifita  ad  vitam  >  eft  bona;  fi  vero  in 

hepar  ,  lienem  ,  cerebrum  ,  &  fimilia  loca  fluxerit  ,  peffima 
plerumque  erit  .  Hinc  fiunt  abfceflus  peripneumonici  ad  au¬ 
res  ,  crura ,  hypochondria  . 

Alter  modus  ,  quo  Petipneumohia  in  aliufn  morbum  tranfit ,  ell  ille ,  qui 
per  metallafin  materiae  morbofae  ad  alia  corporis  loca  fit  .  Ilie  autem  obti¬ 
cet  ,  quando  purulenta  jam  fa&a  materies  inflammatoria ,  neque  excernitur 
fputo  ,  alvi  fluxu,  vel  urina  (vide  §.830.)*  neque  in  pulmone  colle&a 

accu- 
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accumulatur  ,  &  vomicam  format ,  fed  intra  pulmonales  venulas  reforbetqr  , 
&  poftea  in  loca  quaedam  corporis  deponitur  .  Notandum  enim  hic  eft  ,  pro¬ 
prie  non  fieri  bonam  &  falutarem  talem  metaflafin ,  dum  pus  jam  in  pulmonis 
fubftantia  colle&um  haeret ,  abfceffu  jam  formato  *  fed  tunc  tantum  ,  quando 
materies  inflammatoria  co&a  jam  &  mobilis  quidem  reddita  eft  ,  ut  tranfire 
poffit  ex  arteriis  obftru&is  in  venas  ,  atque  puri  analogam  naturam  adepta  *  in- 
terim  tamen  vafa  manferint  integra  *  cum  verum  pus  ex  obftru&orum  vafcu- 
lorum  extremis  una  cum  infar&a  materie  inflammatoria  attritis, &  in  unum  ho« 
mogeneum  liquidum  una  cum  effhfis  humoribus  mutatis,  conflet*  Videantur 
illa^,  quae  de  hac  re  in  Commentariis  §-595-  di£ta  fuerunt  >  uti  etiam  quae  ha¬ 
bentur  ad  §.  830.  2. ,  ubi  agebatur  de  fpufcis  ,  per  quae  in  peripneumonia  edu¬ 
cebatur  eadem  illa  materies ,  quae  hic  per  metaflafin  ad  alia  loca  corporis  ab- 
fceffus  varios  facit  .  llnde  etiam  ,  quamvis  in  textu  vocetur  materia  p uruhn* 
ta  ,  tamen  allegantur  illae  paragraphi  ,  in  quibus  de  futura  fuppuratione  ,  vel 
incepta  tantum  agebatur jnon  vero  fequentes, in  quibus  figna&  effe&us  abfcef- 
fus  jam  fa&i ‘explicantur  .  Ideo  etiam  ,  uti  poftea  ad  §.  842.  patebit ,  tunc  lau¬ 
dantur  illi  abfceffus  ,  tanquam  ntilifiimi  ,  fi  cito  contingant ,  ante  nonum 
diem  :  poftea  enim  juftus  metus  efl  ,  abfceffum  jam  revera  fa&um  effe  in  pul¬ 
mone  /cum  intra  quatuordecim  dies  formari  foleat ,  uti  §.832.  explicatum 
fuit  .  Licet  autem  pus  ,  in  vomica  pulmonis  colledtum  ,  venis  reforoeri ,  Sc 
per  metaflafin  ad  alia  corporis  loca  deponi  pollet ,  hoc  fa£fo  tamen,  maneret 
ulcerofa  in  pulmone  diathefis  ,  qua  brevi  novum  pus  colligeretur  in  eodem 
loco ,  adeoque  non  magna  utilitas  a  tali  metaftafi  exfpe&anaa  foret .  Ubi  ve- 
ro  ,  nondum  fa&o  abfceffu  ,  materies  inflammatoria  fuba&a  jam  &  mobilis  in 
venas  tranfit ,  &  fanguini  mifcetur  ,  atque  poftea  ad  alia  loca  corporis  depo¬ 
nitur  ,  poterit  liberari  pulmo  ,  &  liberatus  integritate  illa  gaudere  ,  quam  in 
fanitate  habuerat .  Ob  eandem  caufam  damnantur  illi  abfceffus  §.  842, ,  fi 
fputo  jam  purulento  fa&o  prodeant  ;  atque  notatur  fimui  ,  quod  tunc  illud 
levamen  non  adferant }  quia  nempe  tunc  tantum  pulmonem  liberant  a  pure 
nunc  praefenti ,  manente  tamen  caufa  ,  quae  brevi  firnile  pus  regenerabit  * 
Haec  praemittenda  videbantur*,  ut  melius  intelligi  poffent  reliqua,  quae  cir¬ 
ca  hos  abfceffus  notanda  erunt  in  feqnentibus  . 

Liberatur  ergo  in  hoc  cafu  pulmo  ,  &  oneratur  alia  corporis  pars  ,  verfus 
quam  abfcedit  morbofa  materia  ,  quae  prius  in  pulmone  fedem  fixerat  .  Alia 
occafione  in  Commentariis  §.  402.  di6lum  fuit ,  abfceffus  vocabulum  varia 
fianificatione  apud  Veteres  Medicos  ufurpatum  fuiffe,  fimulque  tunc  nota- 
tmn  fuit  ,  illos  bifariam  diviliffe  abfceffus  ,  nempe  in  illos  ,  qui  per  effluxum 
(  x#V  ? : )  ,  &  alios  ,  qui  per  decubitum  (  ^niohcnv  )  materiae  morbo- 
fae  in  quafdam  corporis  partes  fiebant.  Cum  autem  per  effluxum  materiae  mor- 
bofae  integre  liberetur  corpus ,  per  decubitum  vero  in  alias  partes  tantum 
fiat  mutatio  in  alium  morbum  ,  merito  priores  abfceffus  meliores  ,  poflerio- 
res  vero  minus  commodos  dixit  Galenus  (h)  *  tuncque  tantum  bonos  effe  vo¬ 
luit  ,  fi  &  in  partes  a  loco  prius  affe&o  remotiffmas  ,  eafdemque  minus  prin¬ 
cipales  ,  decumberent .  Satis  enim  patet ,  fauftum  vei  infauftum  talis  ab- 
’  T  t  2  fcef- 
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fceffus  eventum  pendere  a  loco ,  quem  morbi  materia ,  priftina  de  fede  no¬ 
ta  ,  occupat .  Si  enim  in  hepar  ,  lienem  ,  cerebrum  &c.  fluxerit  ,  pefllma 
quaevis  erunt  exfpe&anda  :  in  cerebro  enim  fubitam  plerumque  mortem  faci¬ 
et  ?  in  aliis  vifceribus  purulentas  vomicas  ,  quae  vix  ,  vel  faltem  difficillime, 
curari  poterunt ,  nifi  bona  fortuna  materies  ad  haec  loca  delata  cito  expella¬ 
tur  de  corpore.  Ad  aures  autem  ,  crura  ,  hypochondria  tales  abfceffus  perip- 
neumonici  imprimis  obfervantur  $  de  quibus  Angulatim  agendum  erit  . 

Primo  jam  fequenti  paragrapho  enumerabuntur  illa  figaa ,  quae  docent  , 
peripneumoniam  in  tales  abfceffus  vergere  .  Deinde  confiderandum  erit  , 
quibus  indiciis  detegi  poflit  locus  corporis  ,  verfus  quem  met aftafis  illa  ver¬ 
git  .  Ultimo  tunc  videbimus  ,  quaenam  requirantur  ,  ut  illi  abfceffus  falu- 
tares  fine . 

§.  838.  rjIAIes  ablcefliis  faturos  efle  declarat :  1.  Obfervatio  fi- 
J_  gnorum  peripneumoniae  non  peffimae  (  833.  834-)? 
cum  febre  non  vehementi  ,  nec  maligna  ,  tamen  continua ;  cum 
dolore  thoracis  ,  anxietate  ,  gravitate  ,  dyfpnoea  ,  non  pefsimis ; 
fine  fignis  refolutionis  (  830.  ).  2.  Si  cum  his  pulfus  multum  vacil¬ 
lans  ,  omni  modo  ,  afsidue.  3.  Dolores  ,  rubores ,  calores  ,  tenuo- 
nes,  circa  loca  dicda  (837.). 

Imprimis  autem  follicita  attentio  'requiritur  ,  ut  praevideantur  futuri  ab¬ 
fceffus  ,  ne  horum  ignarus  Medicus  importuno  artis  molimine  turbet  quan¬ 
doque  futuram  brevi  ,  vel  jam  inceptam  ,  materiae  morbofae  metaftafm  ; 
fimnlque  ,  his  praevifis  ,  ad  loca,  quae  critici  tales  abfceffus  abfque periculo 
occupare  poffent ,  applicentur  talia  ,  quae  faciunt  ,  ut  eadem  loca  minus 
refiftant ,  &  pulfus  trahant ,  uti  poflea  §.  860.  dicetur  . 

1.  Leviflimae  peripneumoniae ,  8c  quae  cum  fecuriflimis  fignis  incedit, 
benigna  refolutio  abfque  ulla  evacuatione  materiae  morbofae,  vei  ejufdem 
metaftafi  ad  alia  loca  ,  exfpe&ari  poterit  9  peflimae  vero  ,  &  vehementiffimis 
fymptomatibus  flipatae  ,  exitus  in  fanationem  vix  fperari  poterit  •  unde  pa¬ 
tet  ,  exitum  peripneumoniae  in  alium  morbum  tunc  tantum  exfpe&andum 
effe  ^  quando  nec  benigna  penitus  ,  nec  acerrima  tamen  ,  obfervatur  ,  fed  me¬ 
dio  inter  bina  haec  extrema  modo  incedit  „ 

Febris  tunc  adeft  ,  nec  vehemens  adeo  ,  nec  malignis  fymptomatibus  flipata, 
fed  continua  tamen  ,  quia  nondum  fuba&a  eft  morbi  materia  .  Omnia  autem 
fymptomata  ,  quae  folent  comitari  hunc  morbum  ,  manent  9  fic  tamen  ut  in- 
tenfitate  nimia  fatalem  non  minentur  exitum  .  Coguofcimus  ergo  ex  his  om¬ 
nibus  ,  materiam  inflammatoriam  priftinam  hactenus  fedem  occupare  ,  in¬ 
ter  imque  per  febrim  continuam  boni  moris  fubigi  &  coqui  {  vide  §.  587. ) ; 
ficque  optime  ad  excretionem  vel  metaftafi n  difponi .  Ubi  tunc  fimul  nul¬ 
la  figna  adfnnt  refolutionis,  neque  in  fputis,  alvo  excretis  ,  aut  urina  (  vide 
§.  830. )  apparent  illa  figna  ,  quae  docent  ,  materiam  morbi  per  febrim  fub- 
a£tam  &  mobilem  redditam  moliri  exitum  per  has  vias,  fummo  jure  exfpe- 
fiatur  metaftafis  ad  alia  loca  ,  Quae  omnia  figna  accurate  collegit  Eifpocra- 
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tes  (i)  ,  dicens:  Si  febris  detineat ,  neque  dolor  fedatus  fit ,  neque  f putum 
ex  ratione  procedat ,  neque  biliofae  alvi  defiBiones  fint ,  neque  folutu faciles 9 
neque  fincerae  fiant ,  neque  urina  admodum  multa  »  «9*  crafia  0*  copiofum 
habens  JedimemUm  ;  obfervatur  autem  fuperfies  futurus  ab  omnibus  reliquis 
falutaribus  fignis  ;  his  oportet  tales  abfc effus  futuros  [per are  . 

2.  Defignat  enim  talis  pulfus  ,  materiam  morbofam  fabatam  jam  &  mo¬ 
bilem  una  cum  fanguine  per  vafa  fluere  j  adeoque  ,  nili  fubita  appareat  eva¬ 
cuatio  illius  materiae,  abfcelTus  exfpe£tandus  erit .  Notandum  enim  ,  reli¬ 
qua  ligna  bona  cum  tali  pulfu  concurrere  in  hoc  cafu  ^  aliter  enim  cum  pra¬ 
vis  lignis  pulfus  multum  vacillans  omni  modo  &  affidue  mortem  fignilicaret 
potius.  Cum  enim  jam  priftinam  fedem  dereliquerit  morbi  materia  ,  minue¬ 
tur  obftaculum  liberum  fanguinis  tranlitum  per  pulmonem  impediens ,  ad** 
eoque  pulfus  reddetur  amplior  &  plenior  (vide  §.  830.  2.) ,  licet  vacillet  afli¬ 
due,  Hinc  monuit  Galenus  (  ^  )  fequentia :  Verum  tamen  fi  cum  vehementia 
pulfus  fiat  aliqua  ordinis  perturbatio  ,  five  aequali  fiive  inaequali  exiflente 
vehementia  ,  quum  (9*  apparuerint  figna  coBionis  ,  fperandum  ejl  ,  aliquam 
crifin  futuram  ,  &*  magis  ,  fi  adhuc  alia  eri  fis  figna  fiant .  Videantur  &C 
illa ,  quae  de  perturbationibus  criticis  in  Commentariis  §.  587.  &  §.  594. 
habentur  . 

3.  Omnia  enim  haec  docent  ,  materiam  morbi  folutam  ,  8c  cum  fangui¬ 
ne  per  vafa  motam  ,  deponi  verfus  loca  ,  quae  jam  dolent ,  rubent  &c.  adeo¬ 
que  tunc  perfecta  cognitio  criticae  talis  metaflalis  habetur  .  Unde  dixit 
Hippocrates  (  /  ),  uti  jam  in  Commentariis  §,  587.  monitum  fuit  :  Q uibttf- 
cunque  ex  morbis  refur gentibus  aliqua  pars  doluerit ,  illic  abfcefjus  oriuntur • 

§.83 9.  ¥L!os  vero  futuros  circa  Crura  icimus  *>  fi  1.  Signa  fiitu- 
J  rorum  abiceifuum  (838.)  ad  fint .  2.  Si  fimul  cum  iis 
figna  fint  levioris  inflammationis  ad  hypochondria  * 

Videtur  Hippocrates  inter  illos  abfceflus  ,  quibus  peripneumonia  folvitur, 
reliquis  praetulifle  illos,  qui  circa  crura  fiunt.  Dicit  enim  (m)  :  At  abfce[fus9 
qui  ad  crura  fiunt  in  peripneumoniis  tum  vehementibus  ,  tum  periculofis  9 
omnes  quidem  utiles  .  Illi  autem  futuri  praevidentur  » 

1.  De  his  dictum  fuit, 

2.  Soluta  enim  quidem  fuit  morbi  materies  &  mobilis  reddita  ,  interim 
tamen  tales  dotes  retinuit ,  ut  cum  reliquis  humoribus  per  vafa  moveri  ne¬ 
queat,  abfque  turbatione  aequabilis  circulationis  \  unde  vel  expelli  de  corpo¬ 
re  debet ,  vel  ad  alia  loca  deponi  ,  uti  di&um  antea  fuit  •  Duplicem  autem 
viam  affectare  hanc  materiem  monuit  Hippocrates  (n) ,  verfus  fuperiora  nem¬ 
pe  vel  inferiora  corporis  .  Dum  ergo  per  aortae  defeendentis  ramos  cum 
fanguine  movetur  haec  materia  9  magna  ejus  pars  per  coeliacam  &  mefen- 

teri- 

( ?  )  In  progrto$icis  Charter.  Toni.  VIIT.  pag.  6c4» 

(  k  )  De  Piaefapit.  ex  pulf.  Lib.  II.  csp.  ultimo Charter.  Tom.  VIII.  pag.276. 

(  /  )  Aphor.  32.  Sedi.  ‘V.  Charter.  Tom.  IX.  pag.  1^3. 

(*w)  In  Frognoftic.  Charter.  Tom.  VIII.  pag*  (  n  )  Ibid.  pag,  65 
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tericam  utramque  feretur  per  vifcera  chylopoietica  ,  atque  inde  in  venatn 

E  ortarum  delata  per  hepatis  anguftias  tranfire  debebit  ;  ubi  ,  caeteris  pari¬ 
us  ,  difficilior  femper  humorum  tranfitus  eft ,  dum  fanguis  venofus  ,  abf- 
que  cordis  impellentis  auxilio  ,  per  convergentium  canalium  anguftias  tranf- 
primi  debet  .  Non  mirum  ergo  apparebit  ,  fi  inde  fiant  obftacula  circa  haec 
foca,  atque  levioris  inflammationis  figna  .  Sive  jam  haec  illiusTymptoma- 
tis  obfervati  genuina  caufa  fit  ,  five  alia  forte  minus  cognita  ,  fufficit  Medico 
noviffe  ,  quod  inde  praefagium  habeatur  futuri  circa  crura  abfceffus  .  Le¬ 
vioris  autem  inflammationis  figna  tantum  effe  debent,  &  cito  iterum  eva- 
nefcere  ,  fi  enim  manerent',  potius  metuendum  foret,  in  hepate  accumulari 
materiam  morbofam  ,  longe  majori  cum  difcrimine ..  Sollicite  hoc  notavit 
Hippocrates  (  0  ) -,  dicens,  tunc  exfpe&andos  effe  circa  crura  abfceffus  , t  Si 
circa  hypochondria  aliquid  inflammatorii  adfuerit  (  av  vepi  v-noyoyoptae 
qxiyiAaTOi  ri  iyy  Iverat),  Re&e  autem  monuit  Galenus  (p)  per  ro  <j>a .zypu 
non  intelligi  hic  pituitofum  humorem  ,  fed  inflammationem  ;  atque  antea 
in  Commentariis  §.  69,  monitum  fuit ,  hoc  fenfu  illud  vocabulum  quando¬ 
que  accipi.  Confirmatur  hoc  ulterius  alio  Hippocratis  loco  (  q  ) ,  ubi  eadem 
circa  futuros  abfceffus  iti  Peripneumonia  legitur  prognofis  ,  Sc  <$h.sypovi  loco 
•ra  ^Kty^^  habetur  . 


S40. 


Ed  futuros  circa  Aures  fcimus,fi  1. Signa adfint (838.) 
Mollia  fimul  hypochondria . 


2. 


Abfceffus  illos  circa  aures  natos ,  tam  in  morbis  ,  quam  in  fecunda  vale¬ 
tudine  ,  Parotides  vocari  ,  antea  in  Commentariis  §.  4i6.probatum  fuit  *  8C 
plura  alia  circa  hos  abfceffus  notanda  in#  Commentariis  §.  741.  dicla  fue¬ 
runt  .  Tunc  autem  fieri  abfceffus  verfus  fuperiora  conflat ,  fi  figna  gene¬ 
ralia  futurorum  abfceffuum  adfuerint ,  &  Hypochondrium  molle  &■  doloris  ex¬ 
pers  apparuerit  ;  &  quum  difficultas  fpirandi  ,  per  aliquod  tempus  faUa  ,  c/‘- 
tra  aliam  evidentem  caufam  quieverit  (r) .  Novimus  enim  ex  his  fignis  , 
morbi  materiam  locum  mutaffe  $  neque  evacuatam  tamen  effe  ,  nec  verius  in¬ 
feriores  partes  vergere  ,  adeoque  nihil  fupereft  ,  nifi  ut  fuperiora  petat  ,  at¬ 
que  folenni  naturae  ,  morbos  per  metaflafin  fanantis  ,  ritu  ,  in  parotides  glan¬ 
dulas  deponatur.  Verum  quidem  eft  ,  in  morbis  quandoque  &  parotides  nafci, 
licet  8c  fimul  hypochondria  afficiantur  ,  fed  tunc  femper  periculofae  funt , 
cum  notent ,  tantam  materiae  morbofae  copiam  effe  ,  ut  haec  loca  illam  ca¬ 
pere  nequeant  ;  vel  faltem  non  fuccedere  falutare  illud  naturae  molimen , 
quo  ad  loca  innoxia  materiam  morbi  deponere  tentabat  5  fed  vifcera  fimul 
eadem  faburra  gravari.  Unde  parotides  ex  doloribus  hypochondriorum  emer¬ 
gentes  malignas  effe  dixit  Hippocrates  (f)b  &  paulo  poft  (t)  monuit:  -An¬ 
xietatem  in  hypochondrio  fentientihus  tumores  circa  aures  ortos  ,  mortem 
inferre .  §.041« 


(  0  )  Ibidem.  (  p  )  Comment.2.  in  Prognoflic.  ibidem. 

(  q  )  inCeacis  N.  ?$>?.  Charrer.  Tom.  VIII.  pag.  874. 

(  r  )  In  Prognofticis  Charter.  Tcm.  VIII.  pag.  677.  / 

(f)  Coae.  Praenot.  N.  287.  ibici,  pag.  S  6  S (O  lEid.  N.  305.  pag. 
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§,  841.  A  D  hepar  verti  novimus  ,  fi  if  Signa  fint  (833.).  2.  Do- 

'  lor  manens  in  hepate  ,  cum  urina  lubiclericea  ,  co¬ 
lore  (ubflavo  cutis .  Hinc  iaepe3  vomica  hepatis  nata3  peffima 
mala. 

Didum  fuit  §.839.  ,  materiam  morbi,  dum  Verfus  inferiores  corporis 
partes  tendit  ,  ad  hypochondria  levioris  inflammationis  figna  producere  $  ad- 
eoque  patet  ,  aliquem  metum  efle  ,  ne  per  haec  vifcera  difficilius  tranfiens 
in  illis  colligatur ,  &  abfceflus  formet .  Imprimis  vero  in  hepate  ab  hac 
caufa  abfceflus  metuitur  ob  rationes  tunc  didas  .  Novimus  autem  ,  cunc  ad 
hepar  verti  materiam  ,  fi,  pofl:  figna  generalia  futurorum  abfceiTuum  prae- 
prefla  ,  dolor  in  hepate  percipiatur,  non  evanidus  cito  (  uti  iit,  dum  circa 
crura  oriuntur  abfceflus) ,  fed  manens.  Reliqua  indicia  abfceflus  hic  forman¬ 
di  fumuntur  a  laefionibus  illarum  fundionum  ,  quae  huic  vifceri  propriae 
funt  ,  fecretionis  nempe  &  excretionis  bilis  .  Obflrudo  enim  aut  inflamma¬ 
to  hepate  ,  bilis  in  fanguinem  regurgitat ,  &  cutim  flavo  colore  ,  uti  &  uri¬ 
nam  ,  tingit  5  de  qua  re  pluribus  agendum  erit  in  Capitulo  de  Hepatitide .  Ni¬ 
li  autem  materia  inflammatoria  ,  fic  in  hepar  delata  ,  per  dudus  excretorios 
Venae  portarum  viam  inveniat  ,  atque  in  inteftinorum  cavum  delapfa  pec 
alvum  expellatur  ,  vel  in  venam  cavam  redux  ad  alia  loca  minus  periculofa 
deponatur  ,  aiiifve  viis  de  corpore  exeat  ,  vomicam  hepatis  faciet ,  a  qua  ra¬ 
ro  emergunt  aegri  ,  uti  poftea  demonftrabitur  §.  936.  &  fequentibus .  Uti. 
jam  ad  hepar  talis  metaflafis  fit  ,  fic  8c  facile  concipitur  &  ad  alia  vifcera 
idem  fieri  pofl*e  :  laefio  fundionum  lucem  dabit  ad  detegendam  partem  af- 
fedam  5  &  pro  diverfitate  vifcerum  ,  in  quae  materia  haec  decubuit,  variabit 
Pro^nofis.  Soli  ergo  laudabiles  funt  abfceflus  ,  qui  ad  partes  exteriores  fiunt: 
atque  Obfervatio  Medica  docuit ,  illos  plerumque  ad  parotides  ,  vel  crura  fie* 
ri  3  raro  ,  vel  nunquam  ,  ad  alias  corporis  partes  in  hoc  morbo  . 

§,  842.  \  BfcelTusilli  (839.  840.)  fi  levant  pulmonem  ,  fi  tollunt 

j[X,  febrim,  fi  purulenti,  manantes,  fifttilofi  manent, 
fi  fatis  cito ,  ante  nonum  diem  ,  contingunt ,  femper  falutares : 
verum,  fi  fputo  jam  purulento ,  nec  magis  flavo,  fine  levamine 
difto,  nafcuntur,  mali:  at,  fi  jam  nati  evanefcunt,  crudo  mor¬ 
bo  3  peripneumonia  redeunte  3  omnino  lethales  limt . 

Ex  iliis ,  qiiae  ad  §.$8 7.  de  crifi ,  &  criticis  evacuationibus ,  &  abfceflibus 
dida  fuerunt ,  conftitit ,  quandoque  naturam  in  morbis  talia  quidem  moliri  * 
neque  tamen  femper  perficere  ,  five  ob  virium  decumbentis  imbecillitatem, 
live  materiae  morbofae  malignam  aut  contumacem  indolem ,  aut  medentis 
errorem  &c.  hoc  contigerit .  Expedit  ergo  illa  novifle  figna  ,  quae  docent, 
an  ab  abfceflibus  falutaris  effedus  exfpedandus  fit  5  nec  ne :  de  quibus  tunc 
figendum  erit . 

Primum  fignum  bonorum  abfcefliium  efi  ,  fi  levant  pulmonem  .  Cum 

•  '  enim 


H6  PERI -PNEUMONIA  VERA.  fftjA 

enim  in  abfceffibus  illis  colligi  debeat  illud  morbofum  ,  quod  paulo  ante  ia 
pulmone  haerens  peripneumoniam  fecerat,  patet  fatis,  ilico  ,  dum  appa¬ 
rent  ,  pulmonem  levari  deb  re  .  Illud  autemjevamen  cognofcitur  ex  refpi- 
rationis  emendatione  ,  &  pulfu  ampliore  &  pleniore  reddito  i  uti  patet  exil¬ 
iis  ,  quae  ad  A  830.  2.  dida  fuerunt.  Patet  autem  fimul ,  febrim  debere  tunc 
tolli ,  vel  faltem  infigniter  minui  5  dum  illud  ,  quod  obftacuio  aut  ftimulo 
febrim  fecerat ,  coelum  &  fubadum  non  tantum  eft  ,  verum  etiam  locum 
prius  aflfedum  deferuit,  oc  ab  humorum  circulantium  confortio  feparatum 
in  parte  minus  periculofa  colligitur  .  Cum  autem  integra  depuratio  fangui- 
nis  a  materia  illa  morbofa  ,  quae  cum  illo  movetur  per  vafa  ,  requiratur  per 
has  vias  ,  conducet ,  ut  coniam  purulenti  humoris  fundant  ,  &  aliquam¬ 
diu  aperti  maneant  tales  abfceffus  ,  fiftulofi  utcunque  ,  ob  novam  continuo 
huc  delatam  materiam  ,  quae  impedit  ,  ne  cito  latera  cavi  abfcefTus  conti¬ 
gua  fiant  §c  uniantur  inter  fe  .  llnde  dixit  Hippocrates  (u) :  Quibufcunque 
ex  peripneumonicis  morbis  abfcejfus  fiunt  circa  aures  ,  et  ad  inferiores  par - 
tes  fuppurantur  *  et  fiftulam  faciunt  (  xxi  avptyytjyrcu  )  9  hi  fuperJHtes  eva¬ 
dunt  . 

Praeterea  requiritur  ,  ut  illi  abfcefTus  fatis  cito  fiant ,  ante  nonum  diem  :  fi 
enim  ferius  fiant,  metus  e  fi: ,  vomicam  jam  in  pulmone  formatam  efle  ,  ex 
qua  reforptum  pus  quidem  ad  alias  partes  deponi  ,  &  abfcefTus  facere  ,  poflet, 
verum  tamen  tunc  maneret  ulcerofa  jam  diathefis  in  pulmone  praefens  ,  quod 
femper  periculofum  eft.  Videantur  illa  ,  quae  ad  §.  837.  de  hac  re  dida  funt. 
Ex  omnibus  his  falutares  abfcefTus  praevidentur  . 

Contra  vero  mali  &  inutiles  funt  illi  abfcefTus ,  fi  abfque  pulmonis  leva¬ 
mine  appareant :  ratio  ex  modo  didis  patet .  Sufpedus  etiam  talium  ab fcef- 
fuum  ortus  eft,  ubi  fputum  jam  purulentum  eft  ,  nec  magis  flavum.  Di¬ 
dium  fuit  in  Commentariis  §.  830.  2.  de  fputo  laudabili  ,  quo  abfqul 
alio  morbo  fequente  fanabatur  peripneumonia  ;  tuncque  notabatur ,  illud 
primo  flavum  cum  pauco  fanguine  miftum  efTe  ,  &  deinde  in  album  blan¬ 
dum  cito  mutari  ;  quod  tunc  puri  fimillimum  quidem  efle  demonflratum  fuit , 
neque  tamen  abfolute  puris  nomen  mereri  ;  cum  foluta  quidem  &  coda  fuerit 
inflammatoria  materies  ,  interim  tamen  vafculorum  ,  quibus  infarda  haeferat 
integritas  manferit .  Quam  diu  ergo  flavum  efl  illud  fputum  ,  nondum  in¬ 
cepit  nafci  vomica  in  pulmone  ;  verum  ubi  jam  procedente  morbo  purulen¬ 
tum  fieri  incipit  ,  neque  tamen  adeo  libere  &  tanta  copia  prodit ,  ut  hac  via 
levari  poflit  morbus  ,  vomicae  natae  ,  vel  nafcentis  faltem  ,  juflus  metus  efl, 
tuncque  minus  boni  ab  afceffibns  exfpedatur  .  llnde  pulchre  monuit  Hip¬ 
pocrates  (x) ,  Optimos  ^(fe  abfcefTus  ,  qui  fiunt  dum  fputum  jam  in  muta¬ 
tione  efl  (  -tS  'vrvtW  lv  pitrcfloXyj  yfrtj  tovros)  dum  nempe  ex  flavo  in  album  inci¬ 
pit  mutari  ,  neque  tamen  omnino  purulentum  adhuc  efl L.  Mox  autem  fubjun- 
git  fequentia  :  Si  enim  tumor  et  dolor  oriantur  ,  dum  fputum  ex  flavo  puri  fi- 
mile  fit  enim  vocat  non  orvov  abfolute  )  ,  ac  foras  prodeat  ,  ita  fiecu- 

rijfme  et  homo  fuperfles  evadet  9  et  abficefius  citra  dolorem  citijfime fedabitur . 
Blandam  enim  ,  mobilem  ,  &  rite  excodam  morbi  materiam  haec  omnia  in¬ 
dicant. 

“  )  In  PrognofHcis  Charter.  Tom.  VIII. 

&x)  lb:dem.pag.  6^6, 
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dicant .  Notandum  autem  efl:  ,  quod  faepe  fputa  quaedam  prodeant ,  licet 
critici  tales  abfceffus  brevi  jure  exfpe&entur  ,  fed  non  tanta  copia  ,  ut  mor¬ 
bi  materiae  excernendae  fufficiant ,  fed  tantum  indicium  dent,  quo  ufque 
materia  morbi  mutata  &  coela  fuerit  .  Unde  Hippocrates  (y) ,  dum  ligna 
futurorum  abfceffuum  recenfet ,  non  dixit,  nulla  orodire  fputa  tunc  ,  fed  tan¬ 
tum  non  prodire  fecundum  rationem  ( \oyop )  ;  id  efl  ,  non  tali  copia  „ 
ac  requiritur  ,  ut  hoc  modo  materiae  morbofae  expullio  fperari  poflit.  Atque 
ideo  etiam  non  dixit  (  z  ) ,  urinam  nullum  fedimentum  habere  ,  fed  non  pro* 
dire  admodum  multam  &  craffam  &c.  Quod  autem  ,  etiam  illo  tempore  f. 
dum  abfcelTus  jam  proruperant ,  ad  fputa  &  urinas  attenderit  Hippocrates  ,  &c 
ex  illis  praefagia  hauferit  ,  patet  evidenter  ex  alio  loco  ( a )  ,  ubi  fequentia 
habentur  :  At  fi  fputum  non  probe  excernatur  »  neque  urina  bonum  fedimen¬ 
tum  habere  videatur  ,  periculum  efl  9  claudum  feri  articulum  %  aut  muU 
tum  molefiiarum  exhibiturum  . 

Ubi  vero  illi  abfcelTus  jam  nati  evanefcunt  ,  fummum  periculum  efl  « 
Judicatoria  enim  non  judicantia  ,  partim  lethalia  ejfie ,  partim  difficilis  ju« 
dicii  ,  antea  in  Commentariis  §.741*  notatum  fuit.  Manet  enim  materia 
morbofa  in  corpore  ,  &  verfus  interiora  recurrens  priftinam  iterum  fedem  oc¬ 
cupat  ,  ficque  lethalem  fere  femper  peripneumoniam  producit  ,  vel  &  ad  alia 
vifcera  deponitur  periculofa  admodum  metaflafi  .  Unde  Hippocrates  ( b )  mo¬ 
nuit  :  Si  vero  difipareant  abfceffus  ,  &  recurrant  ,  fputo  non  prodeunte  &  fe¬ 
bre  obfidente  ,  prave  :  periculum  enim  efl  ,  ne  deliret  &•  intereat  homo .  Ubi 
notandum  ,  quod  dixerit ,  fputo  non  prodeunte  5  lic  enim  indicare  videtur  , 
quod ,  recurrente  abfceffu  critico  ,  fpes  aliqua  fupeffit  ,  evacuari  polle  ma¬ 
teriam  per  fputa  ,  quae  prius  abfceiTam  fecerat  .  Hoc  videtur  confirmari  8c 
alio  textu  (c)  :  T  u  ficulae  cum fputatione  par  otidem  evacuant .  In  Coacis  (  d) 
autem  loco  doiukdacu  legitur  XdTraaaet  ,  quod  emollire  flgnihcat,  atque  eodem 
fere  redit  j  cum  turgens  abfcelTus  ,  minuta  materia  diflendente  ,  flaccidus  8e 
mollior  reddatur.  Ita  etiam  in  Commentariis  §.  587.  &  §.  59 3.  notatum  fuit , 
urinam  multam  ,  eradam  &  albam  ab  abfcelTu  critico  liberare  aegros  .  Peri- 
culofum  ergo  femper  efl: ,  li  abfcedus  jam  nati  evanefeant  ;  &  omnino  lethale* 
fi  nulla  alia  evacuatio  ,  flatim  fuccedens  ?  educat  de  corpore  morbofam  ma¬ 
teriam  . 

§.843.  lT\Efinit  iterum  morbus  hic  in  tumorem  callofiim  ,  fcir- 
JL/  rhofumve  pulmonis  ;  fi  materies  ,  &  conditiones 
(392.)  concurrunt :  inde  tota  vita  difficilis ,  erecla  ,  tufiiculofa  re- 
fpiratio  ,  pofl  partum  motumque  audla  ,  fine  fignis  latentis  vomicae 
deferiptis  (83^.) ;  inde  adhaefio  pulmonis  ad  pleuram  . 

m 

Sequitur  jam  alter  inflammationis  exitus  ;  dum  nempe  materies  inflam* 
matoria  neque  folvitur  benigna  refolution e ,  neque  attenuata  &  mobilis  red- 
TcmJF.  V  v  dita 

($>')  Ibid.  pag.  6$ 4*  (2)  Ibidem.  (  a )  Ibid.  pag. 

(  b  )  Jbid.  pag.  6$ 7.  K  c  )  prorrhetic.  Lib.  1.  Gharter.Tom.VIII.  pag.  $07*' 
(  d)  N.  iof.ibid.  pag, 
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dita  per  fputa  *  urinas  &c.  expellitur  ,  vel  per  metaftafin  ad  alia  loca  corpo«* 
ris  deponitur ,  aut  fuppurando  feparatur  ,  fed  manet  vafis  infarcla  ,  &  cum 
illis  concrefcit  in  tumorem  callofum  vel  fcirrhofum.  Callum  vocari  partis 
membranaceae  increfcentem  molem  ,  una  cum  duritie  &  infenfi litate,  ob  vafa 
inter  fe  concreta,  alia  occafione  in  Commentariis  §.i  12. 1.  vidimus.  -Quam¬ 
vis  autem  fcirrhi  praecipue  circa  loca  glandulofa  oriantur  ,  tamen  &  fcir- 
rhofas  male  curatae  inflammationis  reliquias  etiam  in  aliis  corporis  locis  ob- 
fervatas  fuiffe  ,  conflat  ex  iliis ,  quae  ad  §.485.  didta  fuerunt.  Lentior  & 
atrabilaria  fanguinis  cacochymia  tali  malo  originem  dare  poterit  5  uti  etiam 
dum  in  hoc  morbo  fic  languet  vitalis  humorum  impetus  ,  pofl  repetitam 
faepius  venae  fe&ionem  v.  g. ,  ut  nec  foivendae  &  expellendae  materiae  in¬ 
flammatoria  e  ,  neque  per  fuppurationem  feparandae  ,  fufficiat  .  Scirrhofos 
pulmones  aliquoties  vidi  in  cadaveribus  ;  &  plurima  hujus  rei  exempla  in 
Hiftoria  Medica  habentur  .  Pulmonis  lobos  adeo  induratos  fuiffe  ,  ut  tophos 
lapideos  referrent ,  refert  Schencbjus  (e)  .  Memorabilis  etiam  fcirrhofi  pul¬ 
monis  cafus  memoratus  fuit  ad  §.  797.  ,  ubi  de  angina  fcirrhofa  ageba¬ 
tur  . 

Ubi  autem  notabilis  pars  pulmonis  in  fcirrhum  vel  callum  induruit ,  pa¬ 
tet  fatis  ,  illum  ab  aere  infpirato  explicari  non  polle  ?  cum  pars  illa  indurata 
cedere  nequeat  ,  &  mole  fua  anguftet  vicina  loca  ;  adeoque  difficilis  erit 
refpiratio  ,  erecda  tantum  fere  cervice  peragenda  ,  unde  Ortopnoea  vocatur: 
fmuilque  ,  dum  majori  molimine  pulmonem  explicare  nituntur  tales  homi¬ 
nes  ,  dura  &:  caliofa  haec  pars  vicinis  affricata  moleftam  &  ficcam  tudiculam 
facere  folet .  Omnia  autem  haec  mala  augentur ,  ubi  pofl  paflum  crudus  & 
copiofus  chylus  per  pulmonem  minus  jam  explicabilem  tranfire  debet  *  uti 
etiam  dum  per  motum  corporis  acceleratur  fanguinis  per  pulmonem  tranh- 
tus .  Quam  difficilis  autem  fcirrhi  curatio  fit  ,  etiam  in  externis  corporis 
partibus  ,  ubi  omnia  artis  adminicula  immediate  loco  affecto  applicari  pof- 
funt ,  antea  in  fcirrhi  hiftoria  vidimus  .  Linde  patet  ratio  ,  quare  femel  na¬ 
tum  hoc  malum  tota  vita  maneat ,  &  enarrata  fymptomata  producat.  Cal- 
lofae  talis  in  pulmone  duritiei  jam  meminit  Hippocrates  ( f )  ,  notavitque  fe- 
quentia  :  Atque  interceptis  a  callo  tranfit ibus  ^  velox  difficilis  fpiratio 
€orripit ;  quum  hi  fipiritum  neque  per  hanc  viam  emittere ,  neque  facile 
attrahere  queant  .  Ex  talibus  Jane  hi  morbi  oriuntur  ,  quales  funt  ajihma - 
ia  <&*  tabes  fictae  . 

Novimus  autem  tale  malum  adefTe  ,  fi  pofl  peripneuinoniam  memorata 
fymptomata  fuperffnt  5  interimque  nulla  figna  (  vide  §.  83$. )  latentis  in  pul¬ 
mone  vomicae  adfint .  Vomica  enim  ,  colle&o  pure  turgens,  pariter  diffi- 
lem  r-efpirationem  ,  &  ,  pofl  paflum  vel  motum  corporis  9  malorum  augmen¬ 
tum  facit .  Verum  vomica  quotidie  mole  augetur  ,  donec  erepet  s  fcirrhofa 
vero  pulmonis  durities  diu  in  eodem  flatu  manet ,  adeoque  fatis  evidens  ejus 
mali  Dlagnofis  haberi  poterit . 

Verum  etiam  a  pulmonis  inflammatione  praevidetur  ejus  adhaefio  ad  pleu¬ 
ram  .  Tenuiffimus  enim  halitus  ,  ex  minimis  arteriolis  ,  in  pulmonis  &  pleu¬ 
rae 
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rae  fiuperficie  hiantibus  ,  expirans  impedit ,  ne  contiguae  jflbi  mutuo  hae 
partes  concrefcant :  ubi  vero  inflammatur  pulmonis  vel  pleurae  pars  ,  illa  Gc- 
ca  &  imperfpirahilis  redditur  ,  unde  facilis  concretio  .  Numeroliffnnae  Oh** 
fervationes  confirmant  ,  pod  pleuritidem  &  peripneumoniam  tales  concre¬ 
tiones  pulmonis  cum  pleura  inveniri .  In  bobus  ( quod  animalium  genus 
freq-uentiffime  hoc  morbo  corripitur  ,  qui  a  rufticis  noftris  het  longevmr  vo¬ 
catur  )  laniones  toties  inveniunt  pulmonem  pleurae  validifilme  accretum  effe  f 
atque  repetitis  experimentis  certi  funt ,  talem  morbum  tunc  praegfeffum  effe  . 
Quin  imo  &  in  exterioribus  partibus  horum  animalium  concretio  membrana¬ 
rum  ad  fe  mutuo  obfervata  fuit  a  talibus  caulis,  quae  inflammationi  producen¬ 
dae  fiunt  aptifiimae.  Talem  morbum  defcripfit  Columella  (g)  fiequentibu$:]j/? 
infefia  Pefiis  bubulo  pecori f  coriaginem  rufiici  appellant ,  cum  pellis  ita  tergori 
adhaeret 9  ut  apprehenfa  manibus  deduci  a  cofiis  non  pojjit .  Ea  res  non  aliter 
accidit ,  quam  fi  hos  aut  ex  languore  aliquo  ad  maciem  perduBus  efi ,  aut  ft&* 
dans  in  opere  faciendo  refrixit ,  aut  fi  fub  onere  pluvia  madefaBus  ef  , 

Cum  autem  pulmo  &  infpirationis  &  expirationis  tempore  contiguus  ma¬ 
neat  fiemper  pleurae  pedoris  cavum  cingenti  (h),  &  pulmonis  expanfionem 
per  aerem  infpiratum  comitetur  femper  (inulis  pedoris  dilatatio  ,  videtur  ad¬ 
modum  probabile  effe,  pulmonis  adhae{lonem*ad  pleuram  non  femper  magnam 
wolcfUam  facere.  Rifit  hinc  Medicos  Helmontius  (  i  )  ,  dum  Adhmatici 
repente  fuffocati  cadaver  incidentes  fubitae  mortis  canfam  datuerent ,  quod 
pulmonis  lobus  dexter  pone  pleurae  adnatus  erat .  .  Tedatur  autem  ,  quod 
milites  repente  caefos  diffecuerit ,  ut  in  rei  veritatem  inquireret ,  atque  vide¬ 
rit.  pulmonem  retro  cofiis  ainatum ,  benevakntibus ,  quofque  nulla  antea  pr ef¬ 
fer  at  difficultas  fpirandi:  caeteros  inter  velocijfimus  quidam  Hybernus  ,  a  pe¬ 
dibus  Marchionis  de  VVinchefirae ,  pugione  eneBusy  di fieBuf que, utrumque  pul¬ 
monis  lobum  cofiis  adnatum  ofi endit •  Negai i  nequit  ,  m  plurimis  cadaveri¬ 
bus  inveniri  aliquam  adhaefionem  pulmonis  cum  pleura,  licet  inde  nullam  fere 
molediam  perceperint  homines,  dum  viverent.  luteum  tamen  ,  fi  pulmo  pro 
maxima  parte  pleurae  accreverit ,  &  imprimis  ilii  ejus  parti,  quae  'mediaftinum 
facit ,  &  pericardium  tegit ,  videtur  utcunque  impediri  debere  alterna  pul¬ 
monis  dilatatio  &  contradio  ,  quae  ad  liberam  refpirationem  requiritur  .  Sic 
j Peyerus  (  in  cadavere  adoiefcentis  ,  qui  a  puero  fpiritum  difficiliorem  tra¬ 
xerat  ,  imprimis  curfiu  exercitatus  ,  invenit  pulmonem  dextri  lateris  pertina¬ 
citer  &  pleurae  ,  &  diaphragmati,  &  pericardio  adnatum  :  finider  autem  pul¬ 
mo  liber  a  pleura  erat  ,  fied  pericardio  tamen  ac  fepto  tranfverfo  affixus  . 
Plura  fimilia  exempla  habet  Bonetus  ( /)  ,  quae  modo  dida  confirmant.  Ne¬ 
que  diffitnulandum  tamen  ed  ,  quod  Diemerbroechius  ( m)  invenerit  in  cada¬ 
vere  fufpenfi  furis  pulmonem  in  utroque  latere  non  tantum  pleurae  ,  fied  & 
toti  mediaflino  &  diaphragmati  adeo  firmiter  accretum  „  at  aoa  fine  dilace** 

V  v  2.  ratio- 

(  g  )  Llh.  VI. csp.  i?*  Au&or.  rei  ruftic*  p*  ?Sx. 

(  b  )  Vide  H.  Boerh.Inftit.  Medie.  §>  6c6.6oy. 

(i)  In  Capitulo  jfibma  &  1'uJJis  £.46.4 y.pag.x^. 
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ratione  avelli  pollet  •  Interim  optime  fanus  vixerat  7  abfque  ulla  refpirandi 
difficultate . 


§.  844.  rjpAndem  ,  fi  bronchialis  arteria,  vel  &  pulmonalis  vehe- 
X  mentiffima  inflammatione  (  388. )  corripitur  a  caufa 
interna  ,  ve!  externa  (  824. ) ,  brevi  nafcitur  gangraena ,  &  inde  cito 
ff  haedus  ob  copiam,  motumque  cruoris,  &  ob  motum  affiduum  vi- 
Iceris  tenuiflimi.  Id  futurum  docent :  1.  Signa  violentiflimae  pe- 
ripneumoniae  (  826.  )  ,  nullo  calli ,  nec  arte  fedata  .  2.  Debilitas 

furr-ma,  cita,  pulfu  fc  inprimis  manifeftans.  3.  Frigus  extremorum. 
At  jam  natam  /cimus,  (1  haec  praegrefla  ,  fputa  ichoro/a,  tenuia ,  ci- 
nericea,  livida,  atra,  foetida.  Inde  autem  cita  mors . 

Sequitur  jam  ille  inflammationis  exitus,  quo  111  partis  affe&ae  gangraenam 
terminatur.  Vehementiflimas  inflammationes  gangraenam  minitari  ,  &  qui¬ 
bus  indiciis  illud  futurum  nofei  pofflt ,  in  Commentariis  §,  388.  explicatum 
fuit .  Ubi  ergo  a  caulis  §.  824. -enumeratis  validiflima  pulmonis  inflammatio 
nata  fuit,  brevi  fiet  gangraena  ,  dum  abolito  vitali  influxu  fanguinis  per  ar¬ 
terias  ,  efflnxu  per  venas  ,  pars  mollis  corporis  in  mortem  tendit :  gangraena 
vero  nata  cito  mutabitur  in  fphacelum  ,  five  mortem  perfe&am  partis ,  de 
quibus  vide  §.  419.  Ratio  horum  patebit ,  fi  conliderentur  fequentia  . 

Arteria  pulmonalis  &  bronchialis  ,  per  omnem  hujus  vifceris  fubflantiani 
difperfae,  minimos  &  tenerrimos  ramos  diftribuunt,  qui  in  valida  pulmonis  in¬ 
flammatione  pro  maxima  parte  obftrudVi  fuflinere  debent  omnem  impetum  , 
quo  cor  dextrum  urget  fanguinem  in  pulmonaris  arteriae  truncum  ,  &  cor  fini- 
flrum  in  bronchialem  arteriam.  Summum  ergo  diferimen  eft  ,  ne  tenerrima 
haec  vafcula  rumpantur  fubito  ,  unde  gangraena  fiet  (  vide  §.  388.)  .  Auge¬ 
tur  periculum  ,  quia  pulmo  inflammatus  quiefeere  nequit  ,  fed  alternis  vici¬ 
bus  dilatatur  &  contrahitur  ,  quamdiu  vita  durat :  quin  imo  tanto  fortius  fum- 
mo  refpirationis  molimine  agitatur  pulmo  ,  quo  pejor  morbus  eft  .  Praete¬ 
rea  demonftratur  (  n  )  ,  aerem  inlpiratum  infervire  ,  ut  refrigerium  fiat  (an¬ 
guini  ,  ob  rapidum  motum  per  pulmonalem  arteriam  calidillimo  ,  animalque 
fanum  ,  hoc  aeris  refrigerio  deflitutum  paucis  minutis  ,  mori  ,  8c  horrenda 
putredine  fubito  nata  intolerabilem  fpirare  mephitin  .  Verum  validam  in¬ 
flammationem  ingens  aeflus  comitatur  j  &  turgentibus  valis  inflammatis 
minuitur  fpatium  aeri  infpirando  ,  adeoque  longe  minus  refrigerium  exfpe- 
clari  poterit.  Patet  ergo  ,  concurrere  in  vehementiflima  pulmonis  inflamma¬ 
tione  omnes  caufas  ,  quae  fubitam  partis  affectae  mortem  ,  &  citam  putredi** 
nem  ,  efficere  valent.  Cognofcitur  autem  ille  morbi  hujus  exitus  futurus  ex 
fignis  fequentibus  . 

3.  Signa  haec  omnia  §.  82 6,  enumerata  fuerunt  .  Si  jam  fimnl  nulla  eva¬ 
cuatione  critica  ,  vel  metaftafi,  nullove  artis  molimine  levatus  fuerit  morbus5 
novimus  certo  gangraenam  pulmonis  inflare  . 

2,  Rq- 
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2«  Robuftiflimus  enim  homo  ,  acutifllma  peripneumonia  correptus,  ftatim 
tam  debilis  fit ,  ut  nequidera  manum  attollere  pofiit  •  Quando  §.  66g.  de 
Debilitate,  tanquam  fymptomate Febrili ,  agebatur,  demonftratum fuit ,  il¬ 
lam  feqni  impeditum  influxum  &  preflionem  liquidi  nervofi  in  mufculos.  Ve- 
rurn  ut  ille  influxus  &  preflio  fiant ,  requiritur  libera  a6tio  omnium  vaforum , 
quae  cerebri  fabricam  conflituunt  .  In  vehementi  Aima  vero  peripneumonia 
omnis  fere  fanguis  inter  cor  dextrum  &  fines  pulmonalium  arteriarum  colligi¬ 
tur  ,  atque  fimul  impeditur  liber  reditus  fanguinis  venofi  ab  encephalo  (  vide 
f  826. )  ,  unde  cerebrum  comprimitur:  fimulque  cor  finiffrum  ,  nullum  fere 
(anguine  m  accipiens ,  per  carotides  8c  vertebrales  debitam  copiam  verfus  en¬ 
cephalon  pellere  nequit ,  adeoque  concurrunt  efficaciflimae  debilitatis  caufae  . 
Simul  autem  ex  di<5tis  intelligitur  ,  quare  ia  pulfu  fe  haec  debilitas  imprimis 
manifeflet . 

j.  Cor  enim  finiftrum  tantam  copiam  fanguinis  non  recipit  ,  ut  ad 
extrema  corporis  ufque  una  cum  fanguine  calorem  propagare  poffit  ;  un¬ 
de  frigus  extremorum  in  peripneumonicis  merito  pro  funeftiflimo  ligno 
habetur . 

Ubi  vero  gangraena  jam  occupat  pulmonem,  fimiles  degenerationes  fiunt, 
ac  §•  388*  &  427.  memoratae  fuerunt .  Notatum  enim  tunc  fuit ,  fi  locus  in¬ 
flammatus  in  gangraenam  tranfeat ,  liquida  putrefcere  ,  ichorem  effufum  fub 
epidermide  in  bullas  colligi  ,  cinericeum  ,  pallidum  ,  fafcum  ,  atrum  tandem 
fieri  colorem  ,  partemque  fic  affectam  in  putridum  tabum  diffluere  .  Sputa 
tunc  edudta  fimiles  omnino  dotes  habent  ,  atque  citifflme  omnia  ,  quae  jam 
emortua  funt ,  in  putredinem  vergunt ,  ob  calorem  ingentem  ,  &  aeris  liberum 
acceffum  .  Simul  autem  patet  ,  nihil  fere  fpei  fnperelle  ,  dum  vitale  hoc  vi- 
fcus  ^anaraena  correptum  efl  ,  adeoque  citam  mortem  inflare  «  Videantus 
illa  ,  quae  in  Commentariis  §.  432. ,  ubi  de  gangraena  vifcerum  agebatur,  cir¬ 
ca  hanc  rem  notata  fuerunt . 

§.  84  f.  T  TTAs  Peri  pneumoniae  mutationes  (  830.  832.  83  6.  837; 

I  J  843.  844.  )  docet  oblervatio  hiftoriae  morbi*  cadave¬ 
rumque  inde  defunctorum  incifio. 

Tota  morbi  hiftoria  praegrefla  docuit  ,  peripneumoniam  effe  veram  inflam¬ 
mationem  pulmonis  ,  adeoque  &  communes  omnis  inflammationis  exitus  hic 
exp.£tandi  erunt  .  Praeterea  fidelibus  Obfervatis  conflitit  ,  per  metaflafin 
materiae  tmorbofae  ad  alia  corporis  loca  novos  morbos  fieri  ex  peripneumonia? 
oc  vario  quidem  fucceffu  ,  prout  ad  haec  illave  corporis  loca  fuerit  fadta  haec 
metaftafis  .  Verum  &  cadaverum  hoc  morbo  defunctorum  incifio  omnia  haec 
corfirmavit  ;  uti  pluribus  exemplis  antea  allegatis  conflitit  ,  &  apud  Bonetum , 
ah  ofque  videri  poteft  . 

§,  846.  f  TNde  evidens  eft ,  illum  morbum ,  quem  vettiflas  hoc 
U  nomine  defcripfit *  ede  veram  inflammationem  pul¬ 
monum  , 


In 
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In  Commentariis  §.  820.  ,  ubi  de  perlpneumoniae  definitione  agebatur  9 
notatum  fuit  ?  in  hac  definitione  fuppoutum  fuifie  illud  ,  quod  per  o» 
mnia  morbi  phaenomena  ,  per  totum  ejus  decnrfum  collega  ,  patere  tan¬ 
tum  potefl  .  Ob  hanc  caufam  pertractata  perlpneumoniae  hidoria  ,  8c 
confiaeratis  variis  ejus  mutationibus  ,  per  quas  in  fanitatem  ,  mortem  ,  vel 
alios  morbos  tendit  \  tanquam  corollarium  ponitur  haec  paragraphus  9 
quae  confirmat  veritatem  illius  ,  .quod  in  definitione  hujus  morbi  affam- 
tum  fuerat  .  Ratio  autem  hujus  conclulionis  patet  evidenter  ex  praece¬ 
dentibus  *  &  in  Commentariis  §.  820,  probatum  quoque  fuit  ,  Veteres 
Medicos  perlpneumoniae  nomine  intellexifTe  veram  pulmonis  inflamma¬ 
tionem  . 

§,  847.  TJRitque  prognofis  clara  ,  qua  afieritur  ,  morbum  hunc 
JLi  femper  valde  periculofum  ob  neceflltatem  flimmam 
funddionis.  pulmonalis  ad  vitam  ,  &ad  fanandam  materiem  inflam¬ 
matoriam, ob  fanguinis  perpetuo  allati  copiam, impetum,  ob  motum 
perpetuum  vifceris  ,  ob  fitum ,  qui  applicationem  remediorum 
renuit ,  teneritudinem  fummam  vafculorum  facile  definiendam , 
mipoffibiiitatem  revulfionjs  adeo  requifitam  in  cura  inflamma¬ 
tionis  . 

In  Commentariis  §.  829.  jam  concludebatur  ,  peripneumoniam  femper  pe- 
riculofam  efle  ^  idemque  confirmatur  jam  ex  illis  ,  quae  tota  hujus  morbi 
hidoria  tradita  docuit .  Pars  enim  affecta  vitale  vifcus  ed  ,  cujus  levior  etiam 
morbus  ob  neceffitatem  fummam  ad  vitam  nunquam  difcrimine  Vacat ,  uti 
toties  funedis  cafibus  conftitit  ,  dum  leviorem  peripneumoniam  ,  catarrhifpe- 
ciem  credentes  ,  neglexiffent  aegri  ,  neque  in  vi&u  libi  caviflent  ,  nec  ido¬ 
nea  adhibuiflent  remedia :  inde  vomica  pulmonis,  &  funefta  phthilis  ,  fae- 
piffime  fecutae  fuerunt.  Verum  &  ad  materiam  inflammatoriam  fanandam 
lumma  ed  pulmonis  necefiitas  :  diluentia  enim  ,  attenuantia  ,  refolventia  ,  a 
quibus  tantum  fperatur  in  cura  inflammationis  ,  podquam  ingeda  fuerunt , 
venis  recipiuntur ,  atque  per  pulmonem  debent  tranfire  pofle  ,  ut  adtionem 
fuam  exerceant .  Ubi  ergo  materia  inflammatoria  infardtus  ed  pulmo  ,  omnis, 
haec  haerebunt  ante  loca  obdmdta ,  vel  per  vafa  adhuc  pervia  tranfibunE 
in  cor  finidrum  .  Praeterea ,  dum  in  aliis  partibus  corporis  materia  in¬ 
flammatoria  haerens  fic  folvitnr  ,  ut  in  venas  tranlire  poffit ,  illa  cum  fan- 
guine  venofo  ad  cor  dextrum  delata  *  dein  pulmonis  actione  fic  atteritur  ,  &; 
folvitur  ,  ut  podea  abfque  impedimento  per  ultimas  vaforum  angudias  tran- 
ilre  poflit  (  0  ) ,  quae  omnia  deficiunt  ,  dum  pulmonis  a£tio  laefa  ed  .  Si  jam 
confideretur  ,  omnem  fanguinem  venofum  totius  corporis,  cordis  proximi 
vi  magna  urgeri  omni  momento  in  loca  obdructa  ,  patebit  ,  materiarn  inflam¬ 
matoriam  magis  magifque  protrudi  debere  in  vaforum  convergentium  an- 
gudias  ,  liquidiflimum  exprimi  ,  craffum  accumulari  &  compingi :  adeoque 
neceflario  hunc  morbum  fu  bito  in  pejus  vergere  .  Accedit ,  quod  nunquam 
quiefcere  poflit  pulmo  ,  dum  homo  vivit ,  8c  tanto  frequentius  fc  validius  agi- 


C  0  )  Vide  H*  Beerh  lnftitut.  §,  200.*  2.  &  2 05» 
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tari  debeat  au&o  refpirationis  molimine  ,  quo  difficilior  ed  fanguinis  per  pul¬ 
monem  traditus  .  Praeterea  ,  ii  vaporis  balneum  exceperis ,  nulla  topicorunt 
remediorum  applicatio  hic  multum  emolumenti  facere  poted  ,  ob  vifceris 
hujus  (itum  ,  dum  in  pleuritide  v.  g.  balnea  ,  fomenta  ,  emplaflra  ,  cataplaf- 
mata  &c.  tanto  cum  fm&u  adhibentur  .  Si  jam  finiiii  conficeretur  fumma  illa 
teneritudo  vafculorum  ,  quae  pulmonis  fabricam  conditu  unt ,  patebit»  illa 
facillime  dedruenda  effe  ,  dunficordis  vis  urget  fanguinem  in  vafa  obftru&a  f 
adeoque  lethalem  gangraenam  metuendam  effe  ,  fi  validus  hic  morbus  fuerit  „ 
uti  paulo  ante  diditum  fuit . 

Sed  Sqrevulfio  ,  adeo  requifita  in  cura  inflammationis  (  vide  §.  396,  4. )  , 
impoffibilis  hic  ed  .  Omnis  enim  fanguis  totius  corporis ,  uti  antea  di&um 
fuit ,  femei  debet  tranfire  per  pulmones  illo  tempore  ,  dum  per  reliquas  partes 
corporis  omnes  movetur  :  unde  nulla  arte  impediri  vel  minui  multum  poteli 
fanguinis  per  pulmonem  motus  ,  fuperftite  vita  .  In  corde,  enim  &  pulmone 
ed  communis  ilia  fcaturigo,  ad  quam  omnia  liquida  totius  corporis  confluunt^ 
Sc  ex  q_ua  omnia  per  univerfas  &  lingulas  corporis  partes  didribuuntur  .  Prae¬ 
terea'  in  curatione  inflammationis  fummum  ufum  habebat  illa  methodus  ,  peff 
quam  materia  obAruens  ex  vaforum  angudiis  in  latiora  loca  retropellebatur 
(vide  §.  395.  4.  )  5  demondratum  autem  fuit  in  Commentariis  §714,1.  1.  , 
illam  retropulfionem  imprimis  obtineri  poffe ,  dum  larga  &  fubita  fanguinis 
mifftone  fi c  minueretur  impetus  liquidi  vitalis  urgentis  loca  obdrucla  ,  ut  va¬ 
forum  contra&llitas  praevalere  poffet ,  &  retropellere  obftruentes  moleculas 
verfus  latiora  loca .  Verum  dum  in  pulmonalis  arteriae  angudiis  materies 
inflammatoria  haeret ,  licet  etiam  ad  animi  deliquium  ufque  "mitteretur  fan¬ 
guis  ,  valvulae  in  cordis  dextri  orificio  arteriofo  locatae  impedirent  tamen 
retrogradum  illum  fanguinis  in  arteria  pulmonali  motum  $  adeoque  haec  re- 
tropulfio  tantum  locum  habere  poffet  in  leviori  peripneumonia  ,  quae  fo- 
los  fines  arteriae  bronchialis  oblideret .  Notatum  autem  fuit  ad  §.  825. 
finibus  arteriae  bronchialis  inflammatis  ,  malum  facillime  propagari  ad  con¬ 
tiguos  ipfis  arteriae  pulmonalis  ramos  :  adeoque  patet  ,  nec  a  revulfione9 
nec  a  retropulfione  materiae  inflammatoriae  9  multum  boni  exfpe&ari  poffe 
in  hoc  morbo  atque  jure  concludere  licet ,  difficilem  femper  in  Peripneu¬ 
monia  Prognofin  effe  * 

§.  848.  quibus  (847,)  liquet,  quando,  cur  ,  &  cura  qui- 

JLi  bus  fymptomatibus  in  mortem  abeat :  fc.  Si  totus 
pulmo,  una  cum  corde  inflammatur ,  cor  in  latus  procidit ,  aeger 
paraplegia  refolvitur  ,  frigidus ,  &  fenfus  expers  eft ,  tum  fecun¬ 
do  ,  vel  tertio  die  moritur .  Si  urina  initio  morbi  bona  &  co6ta  5 
poft  quartum  tenuis.  Si  in  vigore  morbi  erectus  (edere  cogitur  * 
Si  puris  eft  per  inferiora  fecefius :  fi  ficca  cum  fervore  ftrepente 
pleni  pulmonis  in  gutture :  fi  vehemens  in  corpore  valde  ficco  ,  du¬ 
ro  ,  callofb  ,  exercitato  :  fi  mala  eft  cum  praerubro  valde  fiillici- 
dio  fanguinis :  fi  ficca  eft  cum  .maculis  rubris  peftori  adfperfis:  fi 

cory- 
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coryza  aut  flernutatio  multa  praecedit ,  (equiturve :  fi  ex  ardente 
febre  ortum  duxit :  fi  (putum  hiliofam  cum  pure  poft  (extum  diem 
inceperit:  fi  (putum  ab  initio  valde  cruentum  ,  flavum  fincerum  f 
album  rotundum  ,  (purnofum  valde  ,  dolorem  non  (edans  ,  fi  fu- 
fcum  9  coenofum  ,  amurcofiim  ,  nigrum  ,  livefcens  ,  inaequale  , 
aeruginofum  :  fi  neque  febris  ,  neque  re(pirationis  difficultas  remi» 
fit,  moritur  die  (eptimo  ,  vel  nono  .  Mors  vero  iis  contingit  dum 
pulfus  deficit ,  omnia  frigent ,  felum  peblus  5  caput  ,  collum  ae« 
fluant  3  genae  rubent  5  liventque . 


Generalis  in  hoc  morbo  Prognofis ,  ut  vidimus  ,  periculum  notabat :  va¬ 
rium  tamen  illud  efl ,  &  ,  quamvis  faepe  ,  non  tamen  femper  in  mortem  ter¬ 
minatur  morbus.  Unde  operae  pretium  erit  confiderare  funtfla  illa  fympto- 
mata,  quae  Medicum  docent,  certam  inflare  perniciem.  Praeflantius  qui¬ 
dem  foret  fanare  aegros  ,  quam  futura  praenofcere ;  verum  cum  illud  fem- 
per  in  poteflate  Medici  non  fit  ,  tunc  falcem  famae  fuae  confulet ,  &  omni 
culpa  vacare  credetur  ,  fi  praeviderit  &  praedixerit  ,  quinam  aegri  evade¬ 
re  poffint  9  quinam  autem  perituri  fint  j  uti  optime  Hippocrates  (f)  mo¬ 
nuit  ,  antequam  pulcherrima  illa  circa  prognofin  in  morbis  axiomata  tra¬ 
dere  inciperet. 

Si  totus  pulmo  &c.  Ex  Hippocrate  defumta  eR  haec  Prognofis  ,  cujus  aha 
occafione  in  Commentariis  §,  432.  mentionem  feci  ,  atque  in  Concis  Praeno¬ 
tionibus  {cj)  ita  habetur  .  Quibus  vero  totus  pulmo  inflammatus  fuerit  cum 
corde  ,  fic  ut  ad  latus  procidat  ,  refolvitur  totus  aeger  &  jacet  frigidus  fine 
fenfu  ,  &  moritur  fecundo  aut  tertio  die  .  Si  vero  fine  corde  contigerit  , 
minus  ,  longiori  tempore  vivunt  %  quidam  autem  etiam  fervantur.  Cum  enim 
totus  pulmo  inflammatur  ,  cor  dextrum  replebitur ,  uti  &  auricula  dextra ,  ob 
impeditum  fanguinis  per  pulmonem  inflammatum  traditum  ,  adeoque  nec 
poterunt  fe  evacuare  venae  coronariae  ,  unde  &  cordis  in  propria  fubftantia 
inflammatio  fequetur  j  uti  §.  375.  probatum  fuit ,  ubi  de  variis  inflamma¬ 
tionis  caufis  agebatur  .  Cum  autem  cor  a  quatitor  magnis  vafis  fanguiferis 
pendulum  in  pericardio  haereat ,  horizontali  fere  fitu  pofitum  ,  fic  ut  ventri¬ 
culus  dexter  cordis  una  cum  dextra  auricula  anteriorem  corporis  partem  fpe- 
6let  (r) ,  patet  ratio ,  quare  corde  dextro  &  auricula  diflentiflimis  ,  finiflro 
vero  corde  &  auricula  fere  vacuis  ,  cor  verfus  anteriora  procidat ,  &  latus 
tangat  .  Mirum  certe  videtur  ,  Hippocratem  haec  notare  potuifle  ,  nifi  vel 
ex  cognitis  circulationis  legibus,  vel  ex  cadaverum  peripneumonia  defundo- 
tum  fedione  ,  illa  didiciffet  .  An  forte  &  gangraenofns  livor  latus  occupans 
illo  in  loco  ,  ubi  cor  locatur  ,  fignum  hujus  rei  dedit  ?  Certe  in  illa  Praeno¬ 
tione  (/),  quae  modo  allegatam  proxime  praecedit,  notavit  inflammatos 

vali- 


(  p  )  Tn  Prognoflic.  initio.  Charter.Tom.VlII.  pag.7  $4.  S  w 
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valide  pulmones  ,  ad  latus  ajfideant  ,  livores  foras  oflendere  ,  atque  fic 

affe£tos  aegros  a  Veteribus  fideratos  (  )  diclos  fuiffe  • 

Cum  autem  ,  admotus  mufculares  peragendos,  fpirituum  nervoforum  8c 
fanguinis  arteriofi  debitus  influxus  in  mufcuios  requiratur  5  atque  ex  iliis  , 
quae  dida  fuerunt  ad  §.826.,  conftiterit ,  omnem  fere  fanguinem  circa  cor 
colligi ,  pauculum  tantum  tenuifbmae  partis  fanguinis  tranfprimi  in  cor  finl- 
drum  ,  dum  valida  peripneumonia  decumbit  homo  *  fimulque  impediri  redi¬ 
tum  fanguinis  venofl  ab  encephalo ,  adeoque  illud  comprimi  didentis  accu¬ 
mulato  fanguine  vafis  majoribus ,  patet  fatis  ,  quare  refoluti  jaceant  tales 
aegri  ,  fic  ut  viderim  robudifiimum  juvenem  pefiima  peripneumonia  corre¬ 
ptum  ,  ipfo  initio  fecundae  diei  morbi  nequidem  manum  movere  potuiife  • 
Ex  diftis  fimul  intelligitur  ,  quare  omnes  fere  corporis  partes  frigeant  ,  Sc 
imprimis  extrema,  atque  hebetes  &  fenfu  expertes  jaceant  tales  aegri ,  dum 
nempe  morti  jam  proximi  funt ;  antea  enim  intolerabilem  anxietatem  pa¬ 
tiuntur.  Unde  dixit  de  his  Are  taeus  (t) ,  quod  praefentia^  mala  ignorent, 
dum  proxima  mors  indat  5  &  rogati  de  morbo,  nihil  difcriminis  adene  re- 
fpondeant  :  verum  frigida  extrema ,  lividi  ungues  ,  pulfufque  debilis  ,  celer¬ 
rimus  &  deficiens  ,  fatis  docent ,  funedum  indare  morbi  eventum  .  Cum  ve¬ 
ro  peffima  haec  figna  nunquam  adfint  ,  nili  validiffima  fuerit  peripneumo¬ 
nia  ,  raro  ultra  tertium  diem  morbi  vim  fuftinere  poliunt  aegri ,  fed  plerum¬ 
que  citius  deficiunt  * 

Si  urina  &c.  Quando  ad  §.  830.  4.  agebatur  de  fanatione  peripneumo- 
niae ,  quae  fit  evacuatione  materiae  morbofae  per  urinas  ,  de  hac  Prognofi 
a£him  fuit ,  fimulque  notatum  ,  binis  in  locis  Coacarum  Praenotionum  inve¬ 
niri  ,  cum  hoc  tamen  difcrimine  ,  ut  in  quo  loco  poneretur  ,  lethale  lignum 
effe  ,  fi  ante  quartum  diem  tenuis  jieret  urina  ,  in  altero  vero  haberetur  ,  fi 
pofi  quartum  diem  hoc  obtineret  .  Simul  autem  tunc  monitum  fuit ,  pro¬ 
babiliorem  videri  illum  textum,  in  quo  ante  quartum  diem  legitur  ,  Incep¬ 
tam  enim  tunc  evacuationem  falutarem  materiae  morbofae  defignat  ,  &  malo 
omine  fuppreffam  ,  antequam  integre  levatus  fuerit  pulmo  :  Cum  enim  talis 
peripneumoniae  exitus  in  fanitatem  fperari  nequeat ,  nifi  levior  morbus  fue¬ 
rit  (vide  §.  830,),  admodum  probabile  videtur,  per  urinam ab . initio 
morbi  bonam  &  coclam ,  tribus  primis  quatuorve  diebus  eliminari  poffe 
morbofam  materiam  ,  adeoque  abfque  periculo  tenuem  urinam  pod  quartum 
-diem  reddi  poffe  in  tali  cafu  .  Tunc  autem  aliquid  metuendutji  videtur  tan¬ 
tum  ,  quando  urina  ,  prius  crafia  ,  in  tenuem  mutatur  ,  antequam  figna  do¬ 
cuerint  ,  levatum  effe  pulmonem  penitus  . 

Si  in  vigore  morbi  & c.  Videantur  illa ,  quae  de  refpiratione  ere&a  in 

Commentariis  §.  826.  di&a  fuerunt . 

Si  puris  eft  per  inferiora  feceflus  .  '  Vidimus  antea  ad  §.  830.  materialem 
peripneumoniae  caufam  ,  'co&am  &  mobilem  redditam  ,  acquirere  pnrUnalo- 
gam  indolem,  neque  tamen  abfoln te  puris  nomen  mereri  5  illamque  variis  vi;s 
de  corpore  fic  expelli  ,  atque  etiam  per  alvum  .  Veium  de  tali  excretions 
hic  non  agitur  ,  fed  de  puris  veri ,  &  fatis  copiofi  ,  per  alvum  feceffu  ,  qui 
in  hoc  morbo  pulmonis  validam  fuppurationem  praegreffam  fupponit .  Ita 
TomJK  X  x  &nim 

(  t )  pe  Cauds  &  Signis  Morb.  Acut.  Lib.II.  cap.i.  pag.n; 
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enim  in  Concis  (  u  )  legitur  haec  Prognofis  :  pulmonem  fuppuratis  pus  per  alm 
tum  fecederejethale  •  Cum  enim  pus  hac  via  egrediens  mifceatur  &  aliis  plu¬ 
rimis,  quae  per  alvum  eliminantur  naturali  corporis  lege,  requiritur  magna  fa¬ 
tis  illius  copia  ,  ut  diftingui  poflit •  Pus  autem  in  pulmonis  vomica  conten¬ 
tum  ,  ut  alvo  exire  poflit  ,  debet  vel  erodendo  vicina  vifcera  ,  hepar  v.  g. 
&  ventriculum  ,  viam  paraffe  3  cujus  rei  exempla  quaedam  in  Commenta¬ 
riis  §.  836.  4.  memorata  fuerunt :  vel  fieri  poterit ,  ut  idem  illud  pus  mo¬ 
ra  &  calore  loci  attenuatum  ,  venis  reforptum  ■»  atque  humoribus  circulan¬ 
tibus  milium  ,  dein  per  vafa  meferaica  in  inteftina  derivetur  ,  ficque  exeat 
de  corpore  ,  Quam  parum  fpei  fuperfit ,  dum  ulcerato  prius  pulmone  vi¬ 
cina  adhuc  vifcera  eroduntur  ,  fatis  patet  .  Major  forte  fpes  affulgere  vide¬ 
retur  ,  dum  reforptum  pus  abfque  ullius  vifcerrs  erofione  per  alvum  exit  . 
Verum  fi  confideretur  ,  pus  optimum  &  blandum  fpiflitudinem  cremoraceam 
habere  ,  patebit  illud  difficillime  reforberi  polle ,  quamdiu  optimas  illas  dotes 
habet .  Mora  quidem  attenuatur  *  fed  tunc  fimul  acre  fit  &  putrefcit ,  uti  ad 
§.406.  demonflratum  fuit :  unde*  pus  fic  mutatum  »  dein  reforptum,  pu¬ 
trida  &  pefiima  cacochymia  totum  fanguinem  inficit  ,  lethali  fere  femper 
eventu  3  dum  una  tunc  cum  hoc  pure  in  putridum  tabum  foluti  humores 
fani  per  alvum  dilabuntur  ,  cum  fubita  virium  ja&ura  3  uti  conflat  in 
phthificis  ,  quibus  putrida  talis  diarrhoea  morbo  &  vitae  finem  imponere 
folet .  Verum  quidem  efl ,  raris  quibufdam  cafibus  conflitiffe  ,  reforptum 
ex  apoftemate  pus  per  alvum  exiviffe  falutari  eventu  etiam  in  pulmonis 
vomicis  ( vide  Commentaria  §.  406.  )  3  fed  cum  non  ab  infolitis  ,  fed  a  fre¬ 
quentibus  ,  eventibus  regulae  prognofticae  deducantur  ,  credo  concludi  poffe, 
fi  non  femper  &  abfolute  ,  faltem  plerumque  lethalem  effe  in  hoc  morbo  puris 
per  inferiora  feceffum  • 

Si  ficca  cum  fervore  &c.  Hoc  efl  illud  peflimum  fignum  in  peripneumo- 
nia  ,  dum  ingratus  ille  flrepitus  ab  adflantibus  percipitur  ,  qui  refert  ferven¬ 
tis  in  lebete  ,  operculo  imprimis  tedlo  ,  aquae  fibilum  ,  unde  fervorem  ft re¬ 
pentis  pulmonis  dixerunt  Medici .  Defignat  autem  ille  flrepitus  femper  fere 
aerea  pulmonis  cava  anguftata  efle  ,  five  a  colledlis  fputis  hoc  fiat ,  crafliori- 
bus  &  non  facile  educendis  ,  five  ab  infarcis  &  diftentis  vafis  fanguineis  com¬ 
primantur  pulmonis  veficulae  aereae  :  quandoque  &  a  pulmonis  ficcitate  tale 
quid  fieri  poffe ,  alia  oceafione  in  Commentariis  §.  826.  didlum  fuit .  In 
affhmate  fenili ,  dum  lento  muco  gravatur  pulmo  ,  talis  flrepitus  percipitur  9 
quem  pulli  immaturi  ex  ovo  crocitationi  non  inepte  comparat  apud  Lucia- 
num  ( x )  boni  fenis  morti  inhians  futurus  haeres  :  verum  non  adeo  mali  omi¬ 
nis  efl  ille  pulmonis  flrepitus  abhaccaufa  ,  cum  uno  alterove  fputo  edu&o 
ceffet ,  vel  minuatur  faltem  .  In  Peripneurnonia  vero  notat ,  pulmonis  vafa 
fanguinea  fic  infarsa  &  diftenta  efle, ut  comprimantur  pulmonis  veficulae  , un¬ 
de  liber  aeris  itus  &  reditus  impeditur  3  fimulqtie  collectus  mucus  fpumefcens, 
de  quo  flatim  dicendum  erit ,  cum  a£re  conquaffatus  3  neque  ob  refpiratio- 
nis  fummam  difficultatem  averri  potens  ex  his  locis ,  ingratum  illum  Aer¬ 
iorem  facit .  Dum  per  fputa  evacuatur  morbi  materies  ( §,  830.  2. )  quan¬ 
doque 


(u)  Kum.  41 9.  charte r.  Tom.  VIII.  pag.  S77. 
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doqae  levis  talis  ftrepitus  obfervatur  j  feci  eduaSo  fputo ,  quod  ia  tracheis 
(haerens  caafam  dederat  ,  ceffans  iiico  .  Unde  cautiffirne  propofuit  Hippocra¬ 
tes  (y  )  hanc  prognofin ,  dicens :  Malum  quoque  7fi  nihil  expurgetur,  neque 
projiciat  pulmo ,  fed  plenus  exijlens  in  gutture  ferve  at .  Aliis  ia  locis, 
ia  Commentariis  §.  826.  citatis  ,  velut  corium  ftridere  f  vel  &  modulari 
pedlus  dixit  ♦ 

Si  vehemens  in  corpore  &c.  Magna  enim  tunc  &  inflammatoria  tenacitas 
in  liquidis  adefl ,  &  rigida  vafa  cedere  nequeunt ,  unde  nihil  boni  in  hoc  mor¬ 
bo  ,  ex  fua  natura  adeo  periculofo  ,  fperari  poterit .  Videantur  illa  ,  quae  in 
Commentariis  §,  S30.  1.  habentur. 

Si  mala  ed  cum  praerubro  valde  dillicidio  fanguinis  .  In  Coacis  Praenotio- 
nilus  (2)  habetur  haec  Prognofis  .  Antea  monitum  fuit  in  Commentariis  §. 
830.  4/  peripneumoniam  rarius  folvi  per  haemorrhagiam  narium:  ex  iliis 
autem  ,  quae  de  hac  re  in  Commentariis  §^741.  di&a fuerunt,  patuit ,  largam 
tantum  narium  haemorrhagiam  in  morbis  acutis  prodeffe ,  ftillicidium  vero 
leve  fere  femper  mali  ominis  effe  ,  nili  ,  in  die  indice  contingens  ,  largam  eva* 
cuationem  critico  die  proxime  fequenti  praenunciet .  Unde  patet  ratio,  qua¬ 
re  pro  funefto  ligno  in  hoc  morbo  habeatur  ,  imprimis  fi  admodum  rubrum 
fuerit .  Defignat  enim  tunc  ,  ob  impeditum  fanguinis  tranfitum  per  inflam¬ 
matum  pulmonem  ,  fic  urgeri  &  didendi  capitis  vafa  ,  ut  folvi  incipiant  qui¬ 
dem  ,  neque  tamen  fanguis  ,  fpiflior  jam  &  hinc  faturate  ruber  ,  atque  iiico 
concrefcens  ,  pleno  rivo  exire  poffit  . 

'  Si  ficca  ed  cum  maculis  &c.  In  Coacis  Praenotionibus  iterum  haec  Progno¬ 
fis  habetur  .  Poftquam  enim  Hippocrates  (d)  dixerat :  Qui  in  peripneumoniis 
fecis  pauca  coBa  educunt ,  metuendi  funt  ,  fubjungit  fequentia  :  Rubores  in 
peBoribus  utcunque  lati  (  )  talibus  perniciof  funt  .  Defignat 

enim  ,  cutanea  vafa  infarsa  manere  ,  vel  rupta  fanguinem  effudifle  5  &  paulo 
poft  in  peripneumonicis  livefeere  folent  hae  maculae  ,  licque  gangraenae  na» 
fcentis  indicium  praebent .  In  pluribus  morbis  obfervatur  ,  internis  parti¬ 
bus  affe&is ,  in  cute  quandoque  mutationem  apparere  .  .  Dum  faeva  inteffi- 
norum  inflammatio  in  gangraenam  tendit  ,  in  abdominis  cute  rubores  tales 
aliquando  apparent ,  livefeentes  brevi .  In  pelli ma  paronychia  ,  ubi  malum 
circa  tendines  mufculorum  digitos  debentium  haeret  ,  lata  faepe  zona  rubra 
fecundum  totum  mufculi ,  cujus  tendo  affe&us  ed,  decurfum  extenditur, 
tuneque  plerumque  in  tota  hac  longitudine  profunda  latet  inflammatio  *  in 
gangraenam  vel  difficillimam  fuppurationem  terminanda  ut  plurimum  .  Dum 
in  aegro  natura  moliebatur  falutarem  &  largam  narium  haemorrhagiam  ,  ob- 
fcuram  rubedinem  ,  quae  in  dextra  nafi  parte  ad  genam  ufque  extendebatur, 
multo  magis  confpicuam  fieri  obfervavit  Galenus  (vide  Commentaria  §741.)* 
Ex  quibus  patet,  in  morborum  Prognofi  ad  illa  omnia  ligna  attendendum  ede  f 
licet  forte  non  adeo  facilis  appareat  obfervantl  Medico  nexus  ,  quem  haec  li¬ 
gna  habeant  cum  re  fignificata .  Fidelis  fimilium  obfervatio  ufum  habebit! 
iemper  ;  rationem  forte  dabit  fera  dies . 

'  Si  coryza  aut  demutatio  &c.  Quid  coryzae  nomine  intelligatur  ;  an-» 

X  x  2  tea 
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tea  in  Commentariis  §.  69.  5.  di&um  fuit :  atque  etiam  de  hac  re  quaedam 
in  Commentariis  §.  787.  &  793.  habentur  ,  ubi  de  anginis  ab  hac  caufa  ortis 
agebatur  .  Conftitit  tunc,  incipientem  coryzam  faepe  comitari  validam  fter- 
nutationem  .  Si  autem  conliderentur  illa  ,  quae  in  coryza  contingunt ,  pa¬ 
tebit  facilis  ratio  ,  quare  haec  praecedens  vel  fequens  peripneumoniam  no¬ 
ceat  9  In  hoc  enim  morbo  membrana  nares  internas ,  fauces  ,  afperam  arte¬ 
riam  ,  pulmonem  ipfum  &c.  inveftiens  tumet  ,  &  inflammatur  leviter  plerum¬ 
que  ,  fle  quidem  ut  ipfa  narium  foramina  adeo  anguftentur  ,  ut  ne  quidem  ae¬ 
rem  per  illa  trahere  poflint  lic  afficti.  Ubi  ergo  una  cum  peripneumonia  in¬ 
flammatoria  talis  morbus  adefl  ,  augebitur  refpirationis  difficultas ,  dum  con¬ 
currunt  binae  caufae,  quae  cava  aerea  pulmonis  minuunt  :ab  inflammatis,  enim 
vafis arteriolis  &  tumentibus  comprimuntur  veficulae  aereae  pulmonis,  his 
valis  undique  cindae  9  flmulque  ob  coryzam  tumente  membrana  ,  harum  ve- 
flcularum  internam  fuperficiem  conftituente  ,  minuitur  earundem  cavitas  • 
Summo  ergo  jure  Hippocrates  {b)  monuit  :  In  omnibus  autem  morbis  circa 
pulmonem  gravedines  Jiernutationes  &  praeccjjijje  9  confequi  ,  malum  • 
Si  jam  firnul  confideretur  ,  per  tuffim  &  flernutationem  ,  quae  coryzam  comi¬ 
tari  folent ,  agitari  valide  pulmonem  inflammatum  ,  &  augeri  impetum  hu¬ 
morum  in  locaobflruda  ,  patet  ,  juftum  metum  effe  ,  ne  tenerrima^  haec  va- 
fa  rumpantur  ,  &  inflammatio  in  lethalem  gangraenam  abeat  . 

Si  ex  ardente  febre  ortum  duxit  .  In  febre  ardente  enim  eruor  parte  blan¬ 
diore  &  liquidiore  orbatus  efl*  (  vide  §.  742.  )  ,  atque  inflammatio  per  univer- 
fum  fere  corpus  adefl:  :  fi  ergo  in  hoc  morbo  (anguis  in  angufliis  arteriae^  pul¬ 
monalis  haerere  incipiat ,  nihil  fpei  fere  fuperefle  videtur  :  vel  enim  fuoita  ie- 
quetur  fuffocatio  &  mors  *  vel  ob  humores  acres  ,  fpiffo$  ,  valide  motos  (vi¬ 
de  §.388. ),  inflammatio  pulmonis  in  febre  ardente  nata  brevi  in  gangrae¬ 
nam  terminabitur .  Ardentem  vero  febrim  fatis  frequenter  in  lethalem  p^rip- 
neumoniam  terminari ,  ad  §.  741.  monitum  fuit . 

Sequuntur  jam  illa  praefagia  ,  quae  ex  fputfc  malis  in  hoc  morbo  ha¬ 
bentur  . 

Si  fputum  biliofum  &c.  Mirum  hoc  9  veriflimum  tamen  Hippocratis  ob- 
fefvatum  eft  .  Sputum  illud  biliofum  cum  pauco  (anguine  mifto  tanti  fecit  , 
ut  inde  curam  perfedam  peripneumoniae  exfpedaverit  (  vide  §.830,  2.)  .  Con¬ 
tra  vero  damnavit  fputum  biliofum  cum  pure  ,  poft  fextum  diem  fi  pro¬ 
dierit  .  Videtur  enim  docere  tale  fputum  ,  quod  illa  inflammatio  pulmonis  , 
quae  in  initio  morbi  adfuerat ,  jam  in  fuppurationem  abierit  ^dum  interim 
nova  inflammatio  accedens ,  nondum  cocta  &  maturata  ,  fputa  illa  flava  pro¬ 
ducit  :  unde  duplici  tunc  malo  confligatur  aeger  .  Videantur  illa  ,  quae  ia 
Commentariis  §,833.  3.  circa  hanc  rem  notata  fuerunt  *  ubi  fimul  habentur 
loca  Hippocratis  ,  quae  hanc  Prognofin  continent. 

Ab  initio  valde  cruentum  .  Pauculum  fanguinis  fputis  bonis  &  coctis  per- 
«nifceri ,  pro  optimo  figno  habetur  in  hoc  morbo  ,  uti  ad  830.  2.  dictum 
fuit :  tunc  enim  ,  per  anaftomofin  dilatatis  arteriarum  ofcuhs  in  tracheas 
hiantibus ,  exit  obftruens  materia ,  &  pulcherrime  liberatur  pulmo  .  Verum 

ubi 
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ubi  fputum  admodum  cruentum  eft  ,  metus  eft  ,  impetu  vitalis  liquidi  ,  to 
ta  cordis  adeo  propinqui  vi  puifi ,  rumpi  tenerrima  vafcula  ,  Sc  fanguineoi 
fundare  .  Patet  hinc  ratio  ,  quare  Hippocrates  (c)  ,  de  fputis  pleuriticorum 
&  peripneumonicorum  agens  ,  non  damnaverit  abfolute  cruentum  (putum  , 
fed  tantum  illud  ,  quod  valde  cruentum  eflet  f  «t^arvhs  klnv ) ,  &  ftatim  in 
principio  morbi  prodiret  ,  dum  nondum  co£tio  &  expuitio  falutaris  mate¬ 
riae  morbofiie  ex fp  £tar i  poteft  .  Ita  &  Aretaeus  ( d )  peffi  na  fumftae  pe- 
ripneumouiae  fymptomata  recenfens  fequentia  habet:  Tujfis  adeft  plerum¬ 
que  ficea  .  Si  vero  quid  furfum  educitur  ,  fpumans  pituita  efl  ,  vel  ex- 
quifiie  biliofum  %  vel  cruentum  admodum  floridum  *  Illud  vero  cruentum 
aliis  pe  jus  efl  . 

c  lavum  fincerum  .  Et  illud  ab  Hippocrate  Sc  Aretaeo  in  locis  modo  cita¬ 
tis  damnatur  tanquam  malum  .  Admodum  autem  diftmguendum  eft  illud  fpu¬ 
tum  flavum  fincerum  a  fputo  flavo  cum  ftriis  (anguineis,  quod  co5tum  &  fpi(- 
fum  puri  analogam  utcunque  naturam  habet ,  &  opacum  e(L  Flavum  vero 
illud  fincerum  fputum  nihil  aliud  eft  ,  quam  mucus  in  pulmonis  veiicuHs  coi- 
^.leddus  ,  dilutior  utcunque ,  flavedine  tin&us ,  &  pellucidus  fere  .  Videtur 
autem  tunc  prodire  illud  fputum  ,  quando  valida  inflammatio  in  arteriis  pul¬ 
monalibus  omnem  partem  rubram  fanguinis  iiftit ,  folum  autem  flavefeens  fe¬ 
rum  adhuc  tranfprimitur  *  quod  partim  per  venas  ad  cor  (miftrum  pergit,  par- 
tim  per  arteriolarum  ofcula  in  tracheas  exprimitur  ,  &  pulmonis  mucum^  na¬ 
turalem  diluit  ,  &  colore  fuo  tingit .  Denotat  ergo  tale  fputum  ,  crafla  in 
puimone  accumulari  ,  tenuiiTima  tranfprimi  tantum  j  adeoque  patet,  quare 
mali  ominis  (it . 

Album  rotundum  .  Nihil  aliud  eft  ,  quam  mucus  pulmonis  in  tracheis 
Colle&us  ,  mora  &  calore  fic  infpiflatus ,  ut  rotundam  figuram  ,  quam  111 
pulmonis  cavis  acquifiverat  ,  retineat  ,  poftquam  edudlus  fuit  .  Linde  pa¬ 
tet ,  per  tale  fputum  nihil  educi  de  morbi  materia,  quae  pulmonem  gravat  5 
adeoque  8c  hoc  refpedlu  apud  Hippocratem  (e)  inter  mala  fputa  numerari.  Cae- 
terum  illud  fputum  ex  fu  a  natura  nihil  maligni  defignat ,  uti  cruenta  ,  fufea  9 
amurcofa  &c.  Unde  prudenter  Hippocrates  alio  in  loco  (f)  hoc  diftinxit  , 
dicens  .  Flavum  enim  ( fputum  )  fi  fincerum  fuerit  9  pencutofum  j  alburna 
autem  ,  &  vi  f  eidum  <8*  rotundum  ,  inutile . 

Spumofum  valde  .  Dum  fic  lentefeunt  fputa  rnucofa  ,  ut  aerem  ,  cum 
quo  agitantur  in  pulmonis  cavo  aereo  ,  retineant  dia  ,  fpumofa  dicuntur  0 
Semper  fere  fputa  rnucofa  utcunque  fpumofa  funt  ,  adeoque  non  abfolute  pef- 
fimum  omen  praebent .  Ita  apud  Hippocratem  (  g  )  legitur  ,  quod  perijpneu- 
monici  in  initio  tenue  &  fpumefum  fputum  exfpuant :  notat  autem  fimul  9 
quod  progrelTu  temporis  fputa  haec  in  melius  mutata  fuerint  9  tandemque  ^ta¬ 
lia  fa6ia  ,  ut  morbum  fanaverint ,  vel  levaverint  iaitem.  .  Similia  &  alibi 
habet  (b)  .  Damnatur  ergo  imprimis  fputum  ,  quod  fpumefum  valde  eft  * 

deu- 


(  f  )  Coae,  Praenot.  Kfurru? 90.  Charter.  Tom.VlIT.  pagf§74. 

(  d  )  De  Caufis  &  Signis  Morbor.  Acutor.  Lib.IDcap.i.  pag.i  ii  ^ 

[e  )  Vide  locum  modo  citatum.  ‘Cf)  In  Prognoft.Charter*  i  om»  v 
ig  )  De  Morbis  Lib.III.  cap.14.  Charter.TomuVIL  pag.ySp* 

(b  )  De  Internis  affectionibus  cap.-a*  ibidem  pag. 6 40* 


JJO  PERI  PNEUMONIA  VERA,  $.848. 

defi<mat  enim  ,  famma  vi  urgeri  humores  per  vafa  vix  pervia  in  pulmone  f 
atque  ideo  per  vafa  ,  mucum  fecernentia ,  exprimi  folito  crafliores  &  tena¬ 
ciores  humores  ,  uti  evidenter  in  moribundis  apparet.  In  ultima  enim  illa 
luela  vifeidus  albicans  humor  in  tracheam  exprimitur  ,  fenfimque  per  eam 
adfcendens  foedo  fpe&aculo  per  os  &:  nares  defluit ,  fptimefcens  totus.  Con¬ 
firmantur  modo  di&a  pulcherrimo  experimento ,  quod  Celeberrimus  Hales  in- 
fiituit  (i) .  Sanguinem  recens  edu&um  ex  vitulo  ,  dum  jugulabatur  ,  diluit 
aqua  calida  nitrofa*  deinde  hanc  mixturam  per  tubum  duos  pedes  altum  ,  ar¬ 
teriae  pulmonali  ejufdem  vituli  affixum  ,  infundebat ,  ut  videret  ,  an  hac 
preflione  liquidi  ,  ad  duorum  pedum  altitudinem  in  tubo  haerentis ,  illud 
tranfire  poffet  ex  arteriis  in  venas  pulmonales.  Verum  non  potuit  percipere  , 
quidquam  in  venas  tranfmitti ,  licet  pulmones  admodum  dilatarentur  &  rube- 
{cerent.  Illo  tamen  tempore  ,  dum  liquidum  urgebat  fines  arteriarum  pulmo¬ 
nalium  ,  per  quos  tamen  tranfire  non  poterat  »  per  tracheam  alba  fpuma  ef¬ 
fluxit.  Hinc  non  inepte  dixit  BenediBus  (  j^),  fputum  album  8c  fpumans  inter - 
nae  folummodo  fudat  junculae  effeBum  videri .  Ex  quibus  omnibus  apparet  ra¬ 
tio  ,  quare  fputum  valde  fpumofum  in  peripneumonia  adeo  mali  ominis  fit. 

Dolorem  non  fedans  .  Videantur  illa  ,  quae  in  Commentariis  §.  8  30.  2.  de 
hac  re  habentur  . 

Si  fufeum  ,  coenofum  ,  amurcofum  8cc.  Si  conferantur  illa  ,  quae  §.  388. 
di&a  fuerunt  de  illo  inflammationis  exitu  ,  qui  in  gangraenam  tendit  ,  pa¬ 
tebit  ,  haec  fputa  fere  femper  defignare  ,  natam  jam  corruptionem  gangrae^- 
nofam  in  pulmone  ,  adeoque  peflima  effe  .  Damnavit  haec  fputa  Hippocra- 
tes  (  /  ),  &  prae  reliquis  nigra  ,  Dum  carnes  animalium  in  aere  aperto  ca¬ 
lido  &  humido  putrefeunt ,  videmus  illas  vividum  colorem  amittere ,  fu- 
fcas  fieri  ,  livefcere,  &:  in  marginibus  quandoque  viridem  ,  imo  &  aeruginofum 
colorem  habere  .  Similia  omnino  contingere  debent  &  pulmoni ,  duni  mor¬ 
tifera  gangraena  vitale  hoc  vifcus  ,  humidum  ,  calidum  ,  &:  aeri  expolitum  , 
depafcere  incipit ,  unde  &  fimiliter  coloratus  tabus  per  fputa  educitur  .  Im¬ 
primis  autem  peflima  prognofis  ex  his  fputis  deducitur  ,  fi  omnia  alia  figna 
praegrefla  docuerint ,  validiflimam  fuifle  peripneumoniam.  Nam  in  hoc  mor¬ 
bo  ,  licet  non  certo  lethali ,  quandoque  mala  fputa  prodeunt  .  Sic  v.  g.  no¬ 
tat  Hippocrates  (m)  *  quod  fputum  lividum  a  [anguine  fiat ,  fi  paucus  ad  mul¬ 
tam  f a  Uvam  mifceatur  »  neque  confeflim  fpuatur  ,  fed  intus  maneat  femipu - 
trefaBum .  Unde  quandoque  ab  effufis  liquidis  in  tracheam  ,  cojle&is  ,  diu 
retentis  ,  fputa  fatis  mali  coloris  nafei  pollent ,  licet  ipfa  pulmonis  fubflantia 
nondum  contabefceret .  Videantur  &  illa  ,  quae  in  Commentariis  §.  432.  ubi 
de  gangraena  vifcerum  agebatur  ,  habentur . 

Si  neque  febris  &c.  Antea  vidimus  in  eadem  hac  paragrapho ,  longe  ci¬ 
tius  mori  aegros  9  dum  totus  pulmo  una  cum  corde  inflammatur  .  Verum 
ubi  gravis  quidem  morbus  eft  ,  neque  tamen  adeo  praeceps  ,  diutius  ple¬ 
rumque  morbum  ferunt  aegri  „  Medici  munus  tunc  efi  ,  fingulis  diebus  at¬ 
tente 
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tente  luftrare  omnia  ,  an  forte  appareant  figna ,  quae  docent ,  materiam  morbi 
folvi  ,  moveri  ad  exitum  vel  metaftafin  falutarem  difponi.  Si  nihii  horum 
appareat ,  neque  febris  remittat ,  nec  difficultas  refpirationis  ,  fed  contra  au- 
geantur  omnia  fymptomata  ,  peripneumoniae  exitus  in  mortem  praevidetur; 
qui  tunc  plerumque  die  critico  infigniori ,  feptimo  nempe  ,  vel  nono  illum 
proximo  fequente ,  fequi  folet  *  de  quibus  videantur  illa  ,  quae  de  decrete** 
riis  diebus  in  Commentariis  §.  741.  habentur  ,  Nifi  feptima  die  febris  dimi- 
ferit ,  fuffocationem  &  mortem  eodem  hoc  die  ,  vel  &  nono  ,  indare  in  perip- 
neumonia  ,  monuit  Hippocrate*  (n) .  Si  autem  diutius  protraheretur  mor¬ 
bus  ,  fpem  fecuturae  fuppurationis  effe .  Ut  autem,  quantum  fieri  pofiit  , 
cognofeere  pofiet  fatalem  diem  Medicus ,  monuit  Hippocrates  (0)  ,  poftquam 
&  bona  8c  mala  figna  enumeraverat ,  haec  omnia  inter  fe  conferri  debere  9 
tuneque  tantum  haberi  veriflimum  praefagium  . 

Mors  vero  illis  contingit  &c.  Quamdiu  aliquid  adhuc  per  infarsas  im« 
meabili  fanguine  pulmonis  arterias  tranfmitti  poterit ,  vita  durat ,  licet  de¬ 
bilis  ,  &  pulfus  adhuc  micat  .  Cum  autem  pauculum  tantum  fanguinis  fie 
in  cor  finidrum  venire  poffit  ,  non  poterit  una  cum  fanguine  calor  ad  ex¬ 
trema  corporis  difpergi  $  unde  extrema  frigent  primo  ,  tandem  omnes  fere 
corporis  partes  inferiores  .  Cum  autem  cor  dextrum  ,  &  magna  receptacu¬ 
la  venofa  ,  illi  adjacenda  ,  fanguine  didentidima  fint  ,  &  totus  pulmo  infar¬ 
sus  ,  aeffuat  pecius  praecipue  ,  atque  ob  eandem  caufam  &  caput  &  collum 
diutius  calent ,  &  genae  rubent  ,  uti  in  Commentariis  §.  826.  fuit  explica¬ 
tum.  Stagnante  tandem  omnino  in  venis  fu  penoribus  fanguine  circa  mortem^ 
genae  lividae  fiunt ,  ipfaque  facies  ,  quamvis  turgida  &  rubra  ,  jam  frige- 
fcere  incipit :  Unde  &  notavit  Hippocrates  (0)  pro  peflimo  figno  in  hoc  mor- 
to  ,  fi  corpus  a  cahre  inaequaliter  affeSium  efi  t  ventre  <&•  lateribus  vehemen - 
ter  calentibus,  frons  ,  manus ,  pedefque  refrixerint .  Ubi  autem  nihil  amplius 
per  pulmonem  tranfprimi  poted ,  plenum  manet  cor  dextrum  ,  quiefeit ,  §t 
mors  adeft  .  Verum  quidem  eft  ,  &  in  illis  ,  qui  aliis  morbis  pereunt ,  fimi- 
libys  cum  phaenomenis  faepe  mortem  venire  $  fed  podea  ad  §.  874.  patebit  * 
proximam  mortis  caufam  ,  &  ultimum  ferme  omnium  lethalium  morborum 
effe&um  eile  peripneumoniam  . 

§.  8  49.  J^llratio  hujus  mali  varianda  efl  pro  diverfb  flatu  morbi 

&  fymptomatum  5  adeo  ut ,  quod  uno  tempore  profit3 
in  eodem  tamen  morbo  alio  tempore  datum  obfit . 

Praemiflis  illis  ,  quae  peripneumoniae  definitionem  ,  caufas  ,  efferus  ,  figna 
diagnodica  &  prognodica  ,  fpe&ant  ;  uti  &  his  ,  quae  ad  Varios  hujus  morbi 
exitus  in  fanationem  ,  alium  morbum  vel  mortem  ,  pertinent  fequitur  jam  , 
ut  agatur  de  curatione  . 

Ex  illis  vero,  quae  ha&enus  di&a  fuerunt ,  fatis  patet ,  generalem  curae 
methodum  tradi  non  pofle ,  quae  in  omni  cafu  fufficeret ,  cum  adeo  diverfis 

viis 

(  n  )  De  Locis  in  homine  cap.  7.  Charter.  Tom.  VII.  pag.  36?. 

(  0  )  ln  Prognofttc.  Charter,  Tom.  VIII,  pag,  64$»  [p  )  Ibidem* 
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viis  in  fanitatem  abeat  hic  morbus  .  Vel  enim  benigna  refolatione  fanatur  5 
vel  evacuatione  materiae  morbofae  ,  &  quidem  per  varia  loca  corporis  ,  tol¬ 
litur  morbus;  vel  per  metaflsafim  ad  alias  partes  corporis  derivatur  illud , 
quod  pulmonem  gravabat  prius  &c.  Unde  nihil  aliud  fupereft ,  quam  omnia 
illa  feorfim  expendere  ,  &  videre ,  quid  in  lingulis  requiratur  ,  ut  curatio 
fiat.  Nifi  enim  fic  procedatur  ,  fortuita  erunt  omnia  ;  dum  ,  quod  uno  tem¬ 
pore  hujus  morbi  prodeft ,  altero  peffime  nocere  polfit  ,  ut  patebit  ex  fequea- 
tibus . 

§•  8/o.  QI  ergo  in  Peripneumonia  omnia  figna  adfir-t  defcripta 
O  (830.  N.  1.)  ,  utendum  quiete  corporis  &  animi ;  ae¬ 
re  tepido  humido;  balneo  vaporis  aquae  dulcis  ad  pulmones ,  nares, 
os ,  pedes  ,  crura ;  victu  tenui ,  potu  levi ;  medicamentis  aquofis, 
nitrcdis ,  farinofis ,  mellitis  • 

Eodem  ordine  ,  quo  varii  peripneumoniae  exitus  enumerati  fuerunt ,  etiam 
tradetur  curatio  :  Unde  agitur  primo  de  illis  ,  quae  requiruntur  ,  ubi  benigna 
refolutione  curabilis  eft  hic  morbus  ,  de  qua  §,  830.  1.  didum  fuit  :  ibi- 
que  fi  mu  i  enumerata  fuerunt  ligna  ,  quae  docent ,  talem  morbi  flatum  ad- 

ellc . 

Cum  tutiflimus  fit ,  adeoque  quam  maxime  optabilis,  ille  peripneumoniae 
exitus  ,  patet ,  retineri  debere  eandem  illam  conditionem  ,  quae  tunc  tempo¬ 
ris  in  fluidis  &  folidis  corporis  partibus- adeft  5  adeoque  nullam  infignem^mu- 
tationem  per  (anguinis  miflionem  ,  purgantia  &c.  requiri  .  Adefl  quidem 
diathefis  inflammatoria  in  fanguine  ,  fed  tam  levis  ,  ut  refolvi  facile  poflit : 
vafa  quidem  obftrufta  funt  ,  fed  facillime  cedunt ,  &  paulo  pofl  tranfmittent 
illud  ,  quod  jam  impadum  haeret  ,  per  ultimas  fuas  anguftias  .  Indicatio  er- 
po  curatoria  tantum  jubet ,  ut  conferventur  conditiones  ad  benignam  refoiu- 
t  io  nem  requijfitae  ,  quae  jam  adfunt  9  Sc  fuppleantur  illae  quae  deficiunt ;  de 
quibus  didum  fuit  ad  §.  ?86. 9  quando  de  refolutione  inflammationis  age- 

batu  r . 

Quies  autem  corporis  8c  animi  requiritur  9  ut  motus  humorum,  pei  vafk 
fedatus  admodum  fit  f  neceflaria  omnino  ad  blandam  inflammationis  re- 
fclutionem  conditio  (  vide§,  386. )  j  vidimus  enim  §.  95.  animi  affecUbus  S: 
mufculari  motu  augeri  circulationis  velocitatem.  Omnium  autem  cit>mme 
validiflime  pulmo  ab  auda  fanguinis  velocitate  afficitur  ,  quia  omnis  fanguis 
femel  tranfire  debet  per  folos  pulmones  illo  tempote  ,  quo  per  omnes  partes 
diflributus  circuitum  abfolvit  per  fingulas,  uti  antea  jam  monitum  fuit*  On- 
de  metus  foret ,  ne  per  audam  circulationis  velocitatem  nimis  confolidaretur 
materia  obftruens ,  atque  profundius  adigeretur  in  vaforum  conniventium  an¬ 
guillas  ,  adeoque  difficilior  fieret  refolutio  .  ^  ^ 

Cum  autem  &  canalium  mobilitas  inter  requifita  benignae  refolutioms 
reoenfeatr.r  (  §.  386.  )  ,  conducet  fummopere  ,  fi  curetur  ,  ut  aer  inipira- 
tus  tepidus  &  humidus  fit,  quo  nil  magis  laxat,  llnde  muccinia  ,  aqua 
tepente  madida  ,  naribus  fupponere  oportet  ,  totamque  atmofphaeram  $  in 
qua  aeger  decumbit ,  fimili  halitu  replere.  Balnea  vaporis  pariter  inferio¬ 
ribus 
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ribns  corporis  partibus  applicantur  ,  ut  &  aqua  ,  venis  bibulis  reforpta 
fanguinem  diluat ,  &'  laxatae  hae  partes  majorem  copiam  humorum  in  fe  re 
tineant  }  ficque  impetum  8c  copiam  a  pulmone  ,  quantum  fieri  poterit  fub 
ducant  . 

Cum  autem  chylus  ex  ingeflis  paratus  ,  in  vena  fubclavia  fanguini  mifius 
ilico  per  pulmonis  anguftias  pelli  debeat  ,  curandum  eft  ,  ut  nec  copia  ,  nec 
majori  vifcofitate  ,  gravare  pulmonem  pofiit .  Serum  ergo  ladis ,  lac  ’aqua 
dilutum,  hordei ,  avenae,  panis  decoda  ,&  fimilia  proderunt ;  quibus  folis 
cibi  potufve  titulo  affumptis  ,  Tatis  fuftineri  poterunt  vires  ,  donec  inflammati 
refolutio  fada  lit  *  cum  ille  peripneumoniae  exitus  primis  tantum  morbi  die¬ 
bus  fperari  pofiit . 

Diluens  vero  vehiculurn  (  vide  §.38 6:)  ad  refolutionem  concreti  requiritur' 
uti  &  illa  ,  quae  vifcofum  illud  inflammatorium  folvere  valent  :  aquofa  hin c 
inprimis  farinofis  incodis  tali  copia  ,  ut  nimio  lentore  obefie  nequeant  ni- 
trofa  ,  mellita  ,  fapones  nativi  plantarum  molles  &  blandi ,  uti  rob  fambuci 
plerique  officinales  fyrupi&c.  fbmmi  ufus  funt  .  Simplex  certe  hordei  decol 
dum  cum  nitro  &  oxymelle  hinc  indicationi  fufficit  5  qualis  formula  in  Ma¬ 
teria  Medica  ad  hunc  numerum  habetur  . 


§.  8yr.  QI  vero  flatus  adefl  (  830.N.2.  ),  utendum  iifdem  (8fo.)9 
O  &  medicamentis  emollientibus ,  depurantibus ,  excrea* 
tionem  promoventibus,leniter  reficientibus, vaporibusrvitanda  tum 
venae  fcdio ,  purgatio  ,  fudoris  expulfio  3  aliave  omnia  di  clam  ex* 
cretionem  perturbantia  * 

Quando  de  curatione  peripneumoniae  per  fputa  §.  S30.  2.  agebatur  ,  no¬ 
tatum  fuit ,  pauculum  fanguinis  fputis  mifceri  *  illudque  fieri ,  non  ob  ru¬ 
pturam  vel  erofionem  vaforum  j  fed  a  mera  tantum  dilatatione  extremorum 
finium  arterioforum  ,  qui  in  cava  bronchiorum  hiant ;  tuncque  pulcherrimo 
cum  fucceflfu  educi  materiam  obflruentem.  Omnia  ergo  eadem  requiruntur 
quae  ad  praecedentem  paragraphum  laudata  fuerunt  :  per  illa  enim  folvitur 
&  mobilis  redditur  morbi  materies ,  fimnlque  expediuntur  viae  ,  per  quas  exi¬ 
re  debet .  Decoda  hinc  emollientia  ,  &  levifiitne  depurantia  ,  omni  fcooo 
hic  fatisfaciunt  .  Talis  decodi  formula  in  Materia  Medica  ad  hunc  nu¬ 
merum  habetur  $  &  ad  ejus  normam  plures  aliae  fimiles  parari  poflent 
ex  emollientibus  &  lenifiime  aperientibus ,  una  cum  meile  ,  fyrupo  quin¬ 
que  radicum ,  althaeae  Fernelii  &c.  Molli  vidu  vires  fuftinentur  facile 
folumque  lac  ,  duplo  vel  triplo  aquae  dilutum,  hic  fufficeret  $  cum  &:  hoc 
modo  fatis  brevi  tempore  foleat  finiri  hic  morbus ,  fi  non  turbetur  intem- 
peftivis  remediis  falubris  haec  materiae  morbofae  per  fputa  evacuatio  .  Dum 
enim  minus  periti  Medici  fputa  haec  fanguine  tinda  vident ,  vano  metu  per- 
culfi  pefiima  quaeque  ominantur  ,  &  de  periculofa  Haemoptyli  folliciti  venas 
fedione  ,  adflringentibns  ,  incrafiantibus  &c.  tentant  fupprimere  fputorum 
evacuationem  .  Saepe  etiam  adftantium  importuna  follicitudo  extorquet  fi¬ 
milia  a  Medicis  ,  fatis  quidem  peritis ,  neque  tamen  tanta  adhuc  pollentibus 
audoritate ,  ut  huic  torrenti  obfiftere  valeant  abfque  famae  periculo .  SI 
T  om  A K  Y  y  quid 


m  PERI  PNEUMONIA  VERA.  §.8j  i.  8*2.853- 

"qmd  enim  in  ancipiti  hoc  morbo  contingit  finiftri  poftea ,  in  culpa  habebitur 
Medicus  ,  ac  fi  aegrum  fua  neglexiflet  incuria  .  Decet  tamen  ingenuum 
firmo  potius  animo  obluctari  ,  quam  ignarae  plebeculae  auram  captare 
aegrotantium  damno  .  Omnia  illa  ,  quae  purgando  ,  fudorem  excitan¬ 
do"  ,  aliirve  modis  corpus  turbant  ,  vitanda  pariter  funt  ob  eandem 
rationem  . 

§.  Sf2.  Ql  (830.  Num.  3.)  adeft ,  lenia  clyfmata  emollientia, 
0  fomenta  lenia  abdomini  imponenda,  decocta  emol¬ 
lientia  ,  &  leviffimo  gradu  laxantia  ,  profunt  ,  fimul  reliquis 
peractis  (8yo.  8ji.). 

Alia  iterum  via  eft  ,  per  quam  morbi  materia  inperipneumonia  exit  de  cor¬ 
pore  .  Quibus  autem  fignis  falutaris  hic  alvi  fluxus  a  fymptomatica  &  nocente 
in  hoc  morbo  diarrhoea  diftinguatur  ,  ad  §.  830.  3,  dictum  fuit .  Omnia  ea¬ 
dem  requiruntur  ,  quae  binis  praecedentibus  paragraphis  laudata  fuerunt  ,  aci 
materiem  morbofam  folvendam  &  mobilem  reddendam  ,  atque  vafa  pulmonis 
expedienda  ,  ut  dimittere  illam  poflint  .  Praeter  haec  vero  &  proderunt  Hia, 
quae  lubricant  vias  ,  verfus  quas  natura  materiam  morbofam  ducere  molitur  , 
&  laxant  vafa  ,  per  quae  tranfire  debet  .  Clyfmata  hinc  isnilTima  ex.  lacte  mei- 
lito  ,  decodlo  hordei  cum  fyrupo  althaeae  &  fimilibus  ,  parata,  injiciantur  ,  ut 
craflae  in  inteftinis  ultimis  haerentes  faeces  educantur ,  &  lubricentur  hae  viae. 
Fomenta  ex  deco6Hs  emollientium  heroarum  parata  ,  pannis  laneis  excepta  , 
calida  abdomini  applicantur  j  ut  ducatur  materia  ,  quo  fponte  jam  verge¬ 
re  incinit  ,  cavendo  follicite  ,  ne  refrigefeant  haec  applicata  ,  tunc  enim 
nocerent  .  Decocla  ex  fimilibus  parata  exhibentur  ,  addito  meile  ,  onod 
levi  ftimulo  alvum  foivit  utcunque,  fimulque  primas  vias  lubricat  ..  Pur¬ 
gantium  acriorum  ftimuii  hic  nocent  potius ,  cum  lenis  tantum  alvi  folu- 
tio  ,  non  autem  valida  ejufdem  perturbatio  hic  requiratur  ,  uti  au  §.  > » 

ex  Hippocrate  monitum  fuit . 

§,  8/3.  TN  flatu  altero  (830.  Num.  4.)  fiant  eadem  ,  ac  (8yo. 

A  8p  1.  872.)  5  fed  addantur  balnea  pedum  ,  fomenta  re¬ 
num  per  clyfinata  emollientia  interna  5  &  externa  linimenta  ,  bi¬ 
bamur  decocla  leviffime  abfiergendo  diuretica  . 

Omnia  iterum  eadem  funt  differt  tantum  locus,  per  quem  excernitur  mor¬ 
bi  materia  .  Si  urina  craffa  ,  ftranguriofa ,  cum  levamine  pulmonis  fluere 
incipiat ,  novimus  ,  naturam  affecftare  hanc  viam  ,  ut  corpus  liberet .  Si<  ni¬ 
lis  ergo  medela  requiritur  .  Topica  autem  remedia  nunc  applicanda  funt  re¬ 
num  regioni^  fomenti  vel  &  linimenti  forma  .  _  Verum  &  clyfmata  emoliien- 
tia  hic  egregie  profunt  ,  dum  inteftina  craffa  his  repleta  renibus  ,  quibus  ad¬ 
jacent ,  optimum  Tomentum  praebent  *  uti  poflea  adhuc  -pluribus  pateoit  in 
Nephritidis  hiftoria  .  Simul  etiam  prodeft  ufus  talium  deco&oram  ,  qune 
larga  aquae  quantitate  augent  urinae  copiam  ,  fimulque  leni  ftimulo  diuietu,o 
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habetur  . 

In  omnibus  ergo  his  tantum  efl:  indaganda  via  ,  per  quam  expulfionem  ma¬ 
teriae  morbofae  natura  molitur  :  ubi  enim  hoc  rite  conflitit  ,  nulla  am¬ 
plius  fupereft  in  cura  difficultas,  uti  fequenti  axiomate,  cujus  alia  occa- 
fione  in  Commentariis  §.605*  13.  memini,  docmt  Hippocrates  (q),  dicQns  z 
Quae  elucere  oportet  ,  ducenda  Junt  9  quo  maxime  vergat  natura  5  per 
loca  conferentia . 

§.  8/4,  QI  inflammatio  recens  ,  magna  ,  ficca ,  in  corpore  ro- 

bullo  ,  paulo  ante  fano  ,  exercitato  ,  deprehenditur 
per  figna  (8ay.  8  26.)  9  ftatim  recurrendum,  1.  Ad  citam,  lar¬ 
gam,  pro  gradu  mali  moderandam,  aut  repetendam  miffionem 
(anguinis  ,  "ut  moles  craffi  minuatur  ,  &  diluentibus  fpatium  con¬ 
cedatur.  2,  Ad  balnea  vaporis  emollientis  ,  pulmonibus  affiduo  , 
reliquo  corpori  faepe  applicanda  .  3.  Ad  decola  diluentia  ,  refoi- 
ventia  ,  emollientia  ,  laxantia  ,  antiphlogiftica  ,  nitrofa  ,  anodyna, 
parva  copia  ,  continenter  repetenda  ,  caiidiflima  ibrbenda  .  4.  Ad 
clyfmata  blandiffima  antiphlogiftica  .  y.  Ad  Vibium  tenuiflimum 
ex  fuccis  antiphlogifticisa 

Ha&enus  confideravimus  ,  quid  agendum  fit  ,  dum  in  benignam  refolutio- 
nem  tendit  peripneumonia  ;  vel  ubi  materia  morbofa  foluta  &  mobilis  reddi¬ 
ta  ,  inepta  tamen  ut  cum  fanis  humoribus  fluat  abfque  turbatione  aequabilis 
circulationis,  per  fputa  ,  alvum,  urinas  exit  de  corpore  .  Sequitur  jam, 
ut  videamus  ,  quaenam  requirantur  ,  dum  idem  morbus  neque  fponte  refolvi- 
tur  ,  neque  ligna  tamen  docent ,  mobilem  jam  redditam  effe  materiam  ,  &  ad 
exitum  difponi .  Adeft  inflammatio  ,  quae  ergo  omnes  exitus  inflammationis 
habere  poterit :  cum  autem  in  vitali  vifcere  haereat  malum  ,  fola  illa  curatio, 
quae  refolvendo  fit ,  optanda  foret ,  cum  periculofa  admodum  hic  fuppuratio 
fit,  gangraena  femper  fere  lethalis  ,  fcirrhus  difficillima  mala  relinquat ,  &T 
praeter  haec  omnia  pulmonis  (limma  ad  vitam  neceffitas  faciat ,  ut  ingra- 
vefcente  morbo  fuffocentur  aegri ,  antequam  inflammatio  in  fuppurationem 
abire  pofiit . 

Quantam  efficaciam  habeat  miffio  fanguinis  in  curatione  inflammationis, 
antea  demonftratum  fuit ;  unde  &  in  hoc  cafu  merito  commendatur  .  In  ter  ini 
tamen  notandum  efl  ,  non  in  omni  peripneumonia  ,  neque  omni  tempore  hujus 
morbi  ,  illam  conducere  .  Monitum  fuit  in  Commentariis  §,  848,  circa  fi¬ 
nem  ,  omnes  fere  morbos  lethales  paulo  ante  mortem  facere  peripneumoniam  s 
facile  autem  patet ,  in  tali  cafu  fraclis  jam  viribus  ,  &  pauculo  adhuc  fangui- 
nis  per  vafii  moto ,  venae  feclionem  necefiario  mortem  accelerare  debere  5 
cum  fic  tollatur  illud  ,  quod  debilem  vitam  adhuc  continuat .  Unde  pruden- 

Yy  2  tiffi-  ' 

(q)  Aphor.il.  SecU,  Gharter.Tom.IX.  pag.3  S. 


3S6  P  ERIPNEU  MONI  A  VER  A.  §.8^4. 

tifiime  monuit  Aegineta  (r) ,  fanguinis  detradionem  vitandam  effe  in  illis,  qui 
ex  aliis  morbis  in  peripneumoniam  delapfi  funt  $  maxime  ft  jam  diu  aegrotave- 
rint ,  vel  fi  in  horum  morborum  initio  jam  venae  fedio  fuerit  inftituta  .  Idem 
verum  efl  ,  fi  jam  eo  ufque  invaluerit  morbus ,  ut  extrema  frigida ,  pulfus 
debilis  ,  celer  &  intermittens  ,  doceant ,  pulmonem  immeabili  fanguine  adeo 
infardum  effe  ,  ut  tenuiiTimam  tantum  partem  ,  Sc  exigua  quidem  copia  ,  in 
cor  finiftrum  tranfmittere  poflit .  Hinc  intelligitur ,  quare  in  textu  dicatur  : 
Si  inflammatio  recens  ,  magna  ,  ficca  ,  in  corpore  robufto  ,  paulo  ante  fano, 
exercitato  deprehenditur  .  Sicca  autem  dicitur  peripneumonia  ,  dum  vel 
nulla  omnino  prodeunt  fputa,  vel  tantum  talia,  quae  folum  mucum,  pul¬ 
monis  bronchia  lubricantem  ,  tuffi  abrafum  habent ,  nihil  autem  continent 
materiae  morbofae  folutae  &  hac  via  excretae  ,  qualia  erant  illa  fputa  ,  de 
quibus  §.  830.  2.  didum  fuit }  tunc  enim  a  venae  fedione  abftinendum  effe  9 
probatum  fuit . 

Citam  autem  &  largam  fanguinis  evacuationem  periculofus  ille  morbus  po- 
fiulat-j  cum  fubitae  fuffocationis  periculum  hic  immineat ,  adeoque  &  vali¬ 
da  ,  morbique  atrocitati  paria  ,  &  matura  fubfidia  requirat  *  uti  optime  Are- 
taeus  (f )  monuit  •  Ad  animi  deliquium  autem  fanguinis  miflionem  inftituen- 
dam  noluit  (  t ) ,  metuens  ,  ne  fuffocationis  periculum  inde  augeatur  ?  neque 
abfque  ratione  .  Verum  quidem  eft  ,  largam  venae  fedionem  ,  ad  animi  de¬ 
liquium  ufque  fadam  ,  efficaciffimum  in  fanandis  inflammationibus  remedium 
e  fle  ,  dum  ,  omni  impetu  vitalis  liquidi  urgente  loca  obftru&a  fublato  ,  vafa 
contrada  repellunt  obflruentes  moleculas  verfus  latiora  loca  (vide  §.400^.  )  - 
fed  in  Commentariis  §.  847.  probatum  fuit ,  valvulas  in  cordis  dextri  orificio 
arteriofo  locatas  impedire  retrogradum  illum  fanguinis  in  arteria  pulmonali 
motum  ,  dum  animi  deliquium  inflat ,  vel  jam  adefl  *  adeoque  vix  quid  boni 
inde  exfpedari  poterit .  Interim  ,  dum  animi  deliquium  patiuntur  aegri,  cef- 
fat  cordis  motus  ,  adeoque  omnia  ffagnant  in  pulmonis  vafis  5  fimulque  ,  fri¬ 
gore  confindis  partibus  extremis,  venofus  fanguis  in  finu  venae  cavae  ,  dextra 
auricula  ,  &  cavo  cordis  dextri  colligitur  ,  ftagnat ,  ad  concretionem  difpo- 
nitur  ,  imo  faepe  jam  floccos  polypofos  colligit  j  unde  paulo  poft  ,  dum  ex 
hoc  deliquio  refufcitantur  homines  ,  fanguis  ille  jam  concrefcens  fere  per  pul¬ 
monem  ,  in  plurimis  locis  obfirudum  ,  pelletur  :  adeoque  patet  ,  periculum 
effe  ,  ne  inde  morbus  augeatur  .  Videmus  enim  homines  ,  a  quacunque  cau- 
fa  in  animi  deliquium  lapfos  ,  dum  revivifeunt ,  angi,  fufpiria  .  ducere  ,  & 
de  pedoris  oppreflione  conqueri ,  donec  pulmonis  &  vaforum  adione  iterum 
divifae  fuerint  9  quae  jam  adunari  coeperant ,  fanguinis  moleculae  j  ficque  re- 
fiituatur  liber  fanguinis  per  vafa  motus  . 

Praeflat  ergo ,  ut  decumbenti  aegro  in  ledo  mittatur  fanguis  *,  fic  enim 
minus  periculum  eft  ,  ne  in  fyncopen  delabatur  :  larga  quidem  fatis  copia 
&  tx  amplo  vulnere  ,  neque  tamen  ad  fummam  debilitatem  ufque  j  potiuf- 
que  repetatur  poflea  ,  fi  opus  fuerit .  Und t-Aretneus  (u) ,  licet  ex  utraque 
manu  fimul  fangninem  mittendum  commendaret ,  monuit ,  ilico  fupprimen- 
dum  effe  fanguinem  ,  firefpiratio  melior  reddita  pulmonem  levari  docuerit» 

w-  atque 


(r)  Lih.in.cap.30.  pag«4o.  (/)  De  Curat.Morbor.Acutor.Lib.il- cap.i.pag-94» 
(O  Ibidem.  (a)  ibidem. 
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atque  denuo  poftea  mittendum ,  fi  fymptomatum  augmentum  illud  indica* 
verit .  . 

Compefcetur  fic  per  venae  fedionem  nimia  circulationis  velocitas :  minue* 
tui*  moles  liquidi  movendi  per  pulmonem  9  tolletur  craffior  pars ,  rubra  nem¬ 
pe  (  yenae  fedio  enim  tantum  locum  habet ,  ut  dictum  fuit  ,  dum  nondum 
penitus  infarctus  pulmo  eft)  \  fimulque  depletis  vafis  fpatium  concedetur  di¬ 
luentibus  ,  forma  balnei ,  clyfmatis  ,  potus  &c.  affumendis..  Si  enim  a  fan-* 
Quine  morbi  caufie  provenerint  >  eas  tollit  venae  feSlio,  Si  vero  pituita  ifeu 
fpuma  9  feu  quaevis  alia  humi  ditas  tumefaciat ,  venarum  inanitiones^  amplio - 
rem  pulmonis  locum  faciunt  ad  refpirationis  tranfitum  (oc)^  Si  mmus  tuta 
videretur  venae  fedio ,  cucurbitulis  applicatis  cum  fcarificatione  tantum  (an¬ 
guinis  educi  juffit  Aegineta  (y) ,  quantum  vires  patiuntur  .  ^Sed  &  cucurbitas 
abfque  fcarificatione  laudat  Aretaeus  (z)  ,  dorfo  ,  praecordiis  ,  pectori  appli^ 
catas  5  monetque  ,  femper  aliquid  levaminis  pulmoni  conciliari ,  fi  in  quam¬ 
cunque  etiam  corporis  partem  derivarentur  hoc  modo  humores  :  ab  omni  enim 
parte  impugnandum  efie  periculofum  hunc  morbum  voluit ,  &  fummo  qui- 
dem  jure:  unde  &  extremorum  deligationem  ,  qua'  preflls  venis  fanguinis  o£ 
humorum  major  copia  in  artubus  retinetur,  commendavit  (a)  • 

2.  De  his  ad  §.850.  didum  fuit.  Laxantur  enim  per  balnea  vaporis  pulmo¬ 
nis  vafa  ,  ut  facilius  tranfmittere  poflint  humores.  Dumque  toti  corpou  fi- 
milia  applicantur  ,  flaccefcunt  omnes  partes  ,  &  majorem  copiam  humorum 
retinent  ,  quod  hic  requiritur  .  Praeterea  fanns  etiam  &  robuftus  homo  con¬ 
tinua  balnei  vaporis  applicatione  fic  debilitari  poterit,  ut  langueat  totus,  adeo- 
que  poterunt  in  hoc  morbo  per  eadem  pro  lubitu  vires  vitae  fic  minui ,  ut 
nullum  periculum  fit  ,  ne  immeabilis  fangnis  profundius  in  vaforum  pulmo¬ 
nalium  anguftias  adigatur  ,  quod  multum  ad  curationem  facit  •  Simul  etiam 
aqua  eodem  tempore  fe  venis  bibulis  cutis  infinuat,  ficque  optime  diiuitui  (an¬ 
guis.  Solebant  &  Veteres  Medici  non  tantum  fovere  pedoris  externam  cutim, 
verum  etiam  acrioribus  applicatis  irritare:  Ita  Celfus  (b)  in  cura  hujus  mor¬ 
bi  dicit  :  Prodefi  etiam  impofitus  fuper  pe&us  fal  bene  contritus  9  cum  cerato 
miftus  ;  quia  leviter  cutem  erodit »  eoque  impetum  materiae  9  qua  pulmo 
vexatur  »  evocat .  Similia  &  Aretaeus  (c)  laudavit . 

3.  Similia  requiruntur  medicamenta  ac  in  Commentariis  §.  850.  laudata 
fuerunt.  In  cura  autem  inflammationis  pariter  de  omnibus  his  adum  fuit  . 
Adduntur  leniflima  anodyna  ,  uti  v.  g;  flores  papaveris  rhoeados ,  vel  fyru- 
pus  ex  horum  fncco  paratus  ,  ut  nimius  febris  impetus ,  fi  adfit ,  compefca- 
tur  (  vide  §.  610.)  ,  &  blandus  concilietur  fomnus  ,  quod  &  ab  Aretaeo  (  d  ) 
laudatur  9  fimul  etiam  his  mole  fla  tufiis  lenitur.  Narcotica  autem  &  ftupefa- 
cientia  nocerent  potius  ,  imprimis  dum  in  vigore  hic  morbus  efl  9  aegri  enim 
his  ufi  anxietatem  illam  impediti  fanguinis  per  pulmones  tranfitus  comitem 
(  vide  §.  631. ) ,  minus  perciperent ,  &  fuffocationis  periculum  incurrerent  5 

dum  vigiles  eredo  in  ledo  fitu ,  &  valido  refpirationis  molimine  obludan¬ 
tur, 

(*)  Ibidem.  ( y)  Lib.  m.  cap.  30.  pag.  40.  verfa. 

(  S  )  De  Curatione  Morbor.  Acutor.  Lib.  H.  cap.  i.  pag»  9 4*  0 

(a)  Ibidem.  (b)  Lib.  IV.  cap.  7.  pag.  m,  3,13. 

(  c  j  De  Cui  at.  Morb.  Acutor.  Lib.  I!.  cap.  1.  pag.  95-.  («)  ibidem. 
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tur  ,  quantum  poflfunt.  Parva  autem  copia  fimul  fumantur  ,  ne  largiori  hau- 
fla  diflentus  ventriculus  anxietatem  augeat ,  neque  fubito  ingeftis  his  aucla 
humorum  copia  ,  nimis  gravetur  infarctus  pulmo.  Frequens  autem  fimilium 
affumtio  facile  compenfabit  quantitatis  defectum.  Calidiffima  autem  forben- 
*tur  9  quia  per  calorem  augetur  vis  diluens  aquae  j  fimulque  eadem  opera, 
dum  per  oefophagum  tranfeunt ,  blando  calore  foventur  vicinae  partes  . 

An  autem  fperari  potefi  ,  dum  fimilia  medicamenta  parca  fimul  copia 
forbentur  ,  partem  illorum  dire&e  per  afperam  arteriam  in  pulmonem  venire 
polTe  ?  Ita  credidit  Hippocrates  (e)  .  Dicit  enim  ,  potum  quidem  deglutitum 
affatim  in  flomachum  t.ranfire  j  fed  videtur  fimul  in  illa  opinione  fuiffe  ,  par¬ 
tem  quandam  deglutiti  liquidi  fenfim  delabi  poffe  per  glottidem  &  fecundum 
latera  afperae  arteriae  decurrere.  Diredto  autem  hoc  probavit  experimento  fe- 
quenti :  Si  quis  enim  aquam  ,  cyano  aut  minio  inquinatam  *  potandam  dede * 
rit  admodum  ftienti  ( animali )  maxime  vero  fui  ( hoc  enim  animal  neque  cu~ 
ram  adhibet  neque  munditiem  amat)>  deinde  adhuc  bibenti  jugulum  fecuerit  , 
hunc  potu  coloratum  reperiet ,  Verum  addit  ,  non  cujufvis  ede  hoc  experi¬ 
mentum  facere  .  Galenus  pariter  in  eadem  opinione  fuit ;  nempe  ,  natura¬ 
liter  aliquid  de  potu  in  afperam  arteriam  venire  5  8c  uti  aqua  juxta  murum 
defeendit  ,  fic  fenfim  dilabi ,  tuneque  tuffitn  non  movere.  Si  autem  quid  non 
fecundum  latera  afperae  arteriae  decurreret ,  fed  in  mediam  fpiritus  viam  in~ 
cideret  $  tunc  flatim  tu ffim  excitari  (f).  Unde  etiam  ad  ulcera  afperae  ar¬ 
teriae  remedium  a  lupino  homine  fenfim  deglutiendum  commendavit.  Expe¬ 
rimentum  autem  illud  Hippocratis  a  Celeberrimo  Mery  cum  fucceffu  infticutum 
fuiffe  legitur  (g) .  Levamen  a  linctibus  emollientibus  in  tufli  ab  exafperatione 
harum  partium  illud  confirmare  videtur .  Tamen  negari  nequit,  parcam  tan¬ 
tum  copiam  ingefti  liquidi  hac  via  tranfire  pofTe,  adeoque  non  multum  boni 
inde  exfpe&ari  pofTe  .  Praeterea  admodum  probabile  videtur  ,  non  femper  li¬ 
quidorum  deglutitorum  partem  ingredi  ,  nam  vinum  ,  acetum  &c.  impune 
potantur  5  cum  minima  horum  guttula  in  tracheam  diiabens  tufiim  fummam 
excitaret  fua  acrimonia  . 

4.  Quantum  ufum  habeant  clyfmata  in  fedando  nimio  febrili  impetu  ,  ad 
§.610.  di&um  fuit  ,  unde  &  hoc  refpe&u  locum  habere  poterunt,  cum  ad 
benignam  inflammationis  refolutionem  requiratur  fedatus  humorum  motus 
{ vide  §,  386.  ) .  Tanti  fecit  clyfmata  Aretaeus  ( h ) ,  ut  illa  fubftituerit  ve¬ 
nae  fedioni  ,  fi  aliquod  impedimentum  prohiberet ,  ne  illa  in  hoc  morbo  in¬ 
flatui  pollet  .  Acriora  quidem  commendavit  clyfmata  ,  quia  quarumcunque 
partium  corporis  irritationem  utilem  credebat  in  periculofo  hoc  morbo  : 
fufficiet  tamen  blandiffimornm  antiphlogiflicorum  ufus  ,  ut  v.  g.  mellis  un¬ 
ciae  binae  ,  cum  nitri  media  drachma .  &  decem  unciis  deco6U  hordei  9  cum 
indicatio  curatoria  non  requirat  ,  ut  per  alvum  fubducantur  liquida  9  led  po¬ 
tius  ,  ut  per  omnes  corporis  vias  talia  fubminiftrentur  fanguini ,  quae  illum 
diluere  ,  &  inflammatoriam  fpiffitudinem  refolvere ,  valent.  In  anurn  autem 


(  e  )  In  Libro  de  Corde  Charter.  Tom.  IV.  pag.  269» 

(/)  G&len.  Lib.  IV.  Method.  Med.  cap.  7.  Charter-  Tom.  X,  pag.  10 1. 

(  g  )  Academ.  des  Sciences  V  An  1 700.  Meni,  pag.  3 10.  dans  les  notes  lettre  e* 
C  b  )  De  Curat.  Morb,  Acutor.  Lib-  II.  cap.  1.  pag,  74. 
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injecla  liquida  venis  reforberi  &  fanguini  mifceri  polle  ,  in  Commentariis 
813.  probatum  fuit  ,  atque  ibi  datae  fuerunt  cautelae  ,  quae  in  horum  appli¬ 
catione  obfervari  debent  . 

5.  Quinam  vidus  in  hoc  cafu  conveniat  ,  ad  §.  850.  didum  fuit .  Len¬ 
tioris  enim  vel  copiofioris  chyli  moleftiam  pulmo  ilico  fentit  etiam  fanus  5 
longe  magis  ergo  ,  fi  morbus  fuerit .  Decodum  oryzae  ,  hordei ,  avenae  , 
panis  ,  cum  meile  ,  rob  fambucl.,  &  limilibus  ,  omni  fcopo  hic  fatisfacit.  Ra¬ 
dicum  fcorzonerae  ,  tragopogonis  ,  chondrillae  &c.  decoda  fimilem  ufum 
praedant  ;  de  quorum  efficacia  in  folvendo  vifcido  febrili  ad  §.  614,  di- 
dum  fuit.  Leve  autem  &  dilutum  nutrimentum  in  hoc  cafu  fufficit  ?  cum 
morbus  ,  fi  hoc  modo  fanari  poffit ,  nunquam  in  longum  tempus  excur¬ 
rat  .  * 

§«8//.  Q1  inflammatio  magna  ,  cum  febre,  &  reliquis  lympto» 
O  matibus  validioribus  duravit  ultra  triduum  ,  &  ligna 
adfint  inflammationis  jam  in  fuppurationem  tendentis  (833,834 
837.),  femper  multum  dilcriminis  adefi,  quamvis  diutius  jam 
excurret  morbus  ,  &(patium  dabit  curationi  :  tum  1.  Venae  fedtio- 
ne  nulla  3  vel,  fi  aliquid  urget ,  parca  utendum.  2.  Viduleni, 
fed  paululum  incraflante  ,  &  ex  maturantibus  confecto,  utendum. 
3.  Balneis  pulmonicis  ,  emollientibus,  maturantibufque utendum 
ad  quintum  ab  inchoato  malo  diem,  4.  Die  quinto  &fextoiifdem 
utendum  ,  additis  forbitionibus  tuffim  moventibus  leniter,  fimul- 
que  replentibus  ,  ut  feptimo  forte  die  locus  levari  queat  pure  cocio, 
vafis  attenuatis ,  vita  luftentata  . 

Sola  ilia  curatio  perlpneumoiiiae ,  quae  fit  per  refolutionem  ,  aut  citam 
excretionem  materiae  morbofae  folutae  &  mobilis  redditae  (  vide  §.  830,  )  9 
tuta  eff.  Verum  nou  femper  illa  obtineri  poterit  ,  five  non  fatiscito  idonea 
medela  adhibita  fuerit  ,  five  ex  fu  a  indole  pertinacior  morbus  obftiterit.  In¬ 
ter  reliquos  autem  inflammationis  exitus  optimus  ille  eft  ,  qui  in  fu ppu ra¬ 
tionem  tendit .  Quaenam  figna  fint  peripneumoniae  in  fiippurationem  ver¬ 
gentis  ,  paragraphis  hic  citatis  explicatum  fuit :  atque  in  Commentariis  §» 
833.  2.  demonftrafum  fuit ,  refolutionem  exfpedari  non  poffe  ,  fi  ad  quartum 
diem  ufque  febris,  &  reliqua  fymptomata ,  valida  permanferint.  Licet  au¬ 
tem  benigna  fiippuratio  in  aliis  corporis  locis ,  ad  quae  manibus  accefflis  da¬ 
tur  ,  plerumque  fatis  commode  curari  poffit  ,  in  vitali  tamen  hoc  vifcere  na¬ 
ta  vomica  purulenta  femper  multum  difcriminis  habebit,  cum  rupta  talis  vo¬ 
mica  in  pedoris  cavum  pus  effundere  poffit ,  &  empyema  lethale  facere  $  vel 
totam  fanguinis  maflam  purulenta  cacochymia  fic  inficere  ,  ut  funella  fe- 
quatur  phthifis.  Nec  minus  periculum  imminet,  ne  abfceffus ,  mole  quo¬ 
tidie  audii s  ,  vicina  vafa  adhuc  libera  comprimens  fuffocet  aegrum  ,  ante¬ 
quam  maturatio  perfeda  ,  &  maturi  abfceffus  ruptura  fiat ,  uti  ad  §.  83 6« 
didum  fuit  .  Omni  ergo  ope  nitendum  eff ,  ut  quam  ocyfiime  fiat  m  tura- 
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tlo  j  &  deinde  maturatione  fadla  collegium  pus  cltlffime  educatur.  Quaenam 
autem  in  hoc  cafu  obfervanda  tint  ,  ex  fequentibus  patebit . 

1.  Ubi  de  abfceflu  ,  inflammationem  fequente  ,  agebatur  §.  402.  &  fequen- 
tibus  ,  conftitit ,  ad  maturationem  crudi  inflammatorii  conducere  paulo  majo¬ 
rem  motum  &  in  parte  affe&a  &  in  toto  corpore  \  tali  moderamine  tamen  ,  ut 
nec  nimis  citatus  motus  fubito  rumpat  vafeula  tenerrima  ,  ficque  gangrae¬ 
nam  loco  Suppurationis  producat  *  neque  nimis  torpens  non  vaieat  fepa- 
rare  extremos  vafculomm  inflammatorum  fines  ,  &  in  bonum  pus  cum  hu¬ 
moribus  effufiis  convertere.  Non  ergo  conducet  in  hoc  morbi  Aadiofan- 
guinis  mifiio  ,  cum  vires  debilitet ,  adeoque  maturationem  retardet .  Si  au¬ 
tem  fumma  pecoris  opprefiio  illam. etiam  hoc  tempore  pofcere  videtur  ,  vel 
nimis  impetuofa  Tebris  compefci  debet ,  parca  fufficiet ,  &  tali  tantum  co¬ 
pia  ,  quae  levandis  fymptomatibus  juflo  febris  moderamini  fatis  eft ,  non 

ultra .  .  1  f 

2.  Loco  externo  corporis  fuppurando  applicantur  molliflima  cataplaima- 

ta  ex  farinofis  Se:  emollientibus  herbis  parata,  ut  cita  fiat  maturatio  *  Ob 
hanc  caufam  oportet  curare  ,  ut  alimenta  talia  ingerantur  ,  quae  umiles  do¬ 
tes  habent ,  ut  chylus  inde  paratus  »  ad  pulmonem  delatus  ,  emolliente  oc  ma¬ 
turante  vi  praeditus  ,  fuppurationem  promoveat  .  Verum  quidem  eit ,  ^len¬ 
tiorem  utcunque  ex  talibus  parari  chylum  ,  adeoque  periculum  fore  ,  ne  inde 
augeantur  pulmonis  anguftiae  :  tali  autem  cum  cautela  haec  danda  funt ,  ut 
nec  nimis  glutinofa  ftnt ,  neque  nimia  copia  fi  mu!  fumta  pulmonem  gravare 
poffint  .  Obhanc  rem  Hippocrates  (i)  quarto  ,  quinto  ,  &  fexto  die  forbitio- 
nes  pingues  commendat ,  quia  ad  fputum  per  fuperiora  exfcreandum  confe¬ 
runt  .  ^Sorbitiones  multas  ,  ptifanae  cremorem  coelum  cum  meile ,  aquam 
irjuifam  Stc.  laudat  alibi  (  k^')  •  In  Materia  Medica  ad  hunc  numerum  haben¬ 
tur  praecipua  ,  quae  in  hoc  morbi  flatu  conducunt . 

2.  Puri  ,  dum  maturus  abfceflus  erit ,  conciliari  debebit  exitus  ,  &  qui¬ 
dem  quam  citiiTime  ,  ne  mora  acrius  facium  erodat  teneram  pulmonis  fabii- 
cam  .  Sola  autem  haec  via  tuta  erit  ,.per  quam  in  cava  aerea  pulmonis  pus 
erumpit  5  cum  aliter  in  cavum  thoracis  ,  vel  mediaftini  dilatata  vacua  (vide 
§.  .8 z6.  4.  )  decidet ,  lethali  fere  femper  cum  eventu  .  Oportebit  ergo  ,  fla- 
tim  acfigna  fuppurationis  inceptae  apparent  ,  balneo  vaporis  ,  una  cum  aere 
infpirato  hauflo  ,  fic  emollire  totam  aeream  pulmonis  fuperficiem  ,  ut  liber¬ 
rime  huc  verfus  ire  pofllt  colledtum  pus  ,  fimulque  eadem  opera  efficitur  ,  ut 
citius  &  facilius  rumpi  pofllt  membrana  pus  facium  continens .  Solius  aquae 
calentis  vapor  hic  fufficit ,  emollientium  enim  herbarum  efficacia  non  conli- 
flit  in  volatili  adeo  parte ,  ut  una  cum  hoc  vapore  afcendere  pofllt  $  unde  ab 
illis  non  multum  boni  exfpe&atur  ,  licet  tamen  faepe  illis  utantur  Medici ,  ne 
remedii  (implicitas  aegris  &  adftantibus  contemtum  pariat .  In  omnibus,  au¬ 
tem  illis  pergendum  efl  ,  ad  quintum  ufque  diem  ab  inchoato  malo  .  Simul 
etiam  apparet  ex  di£Iis  ,  pleraque  remedia  ,  quae  praecedenti  paragrapho  ad 
refolutionis  curam  laudata  fuerunt  ,  etiam  difponere  morbum  ad  benignam 
fuppurationem  ,  11  refolutio  obtineri  nequeat . 

4.  Si- 


(  i  )  De  Morbis  Lib.TID  cap.14.  Charter.  Tom.  VII*  pag.<r  S?. 
(  k  )  De  Aftc&kmibus  cap.q.  ibid.  pag.641. 
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4.  Simul  ac  fpes  eft, crudum  inflammatorium  in  pus  coAum  &  bonum  con- 
ver  fu  m  effe  ,  quantocyus  exitus  ipfi  conciliari  cbbet  :  pergitur  hinc  in  iiidsm, 
fed  fimul  arte  excitatur  tnffis  ,  ut  fic  agitato  pulmone  rumpatur  abfceffus  , 
Acetum  cum  meile,  oxymel  di£fcum  in  officinis  ,  fi  calidum  fumatur  vel  fb- 
ium  ,  vel  decocto  emolliente  dilutum  ,  uti  etiam  vinum  calidum,  tufflm  ex¬ 
citare  folet ,  plerumque  fatis  validam,  qua  concufTus  pulmo  faepe  fic  agitatur, 
ut  erepet  vomica  ,  &  colle&um  pus  per  fputa  repurgetur  .  Formula  talis  m 
Materia  Medica  ad  hunc  numerum  habetur,  quae  fcillae  ,  bulbi  amaritTimi , 
infufum  in  aceto  recipit ,  quo  remedio  nullum  habetur  efficacius  ad  pulmo¬ 
nem  detergendum  \  unde  tanti  ufus  fuit  apud  Veteres  Medicos  .  Omnibus 
his  adhibitis  forte  poterit  levari  locus  pure  co&o  excreto  ,  feptimo  die  , 
quem  infignem  vim  habere  in  criticis  evacuationibus  ante  in.  Commenta- 
tariis  §.  741.  probatum  fuit  .  Non  tamen  femper  hoc  fuecedere  illo  tempore, 
patebit  fequentibus  paragraphis  .  Nili  enim  cita  maturatio  facta  fuerit  ,  Sc  ma¬ 
teries  maturanda  haeferit  in  tali  pulmonis  loco  ,  ut  facillime  in  bronchia  exire 
poffit  ,  longior  temporis  mora  intercurrit,  antequam  rumpatur  abfceffus  * 
Convenit  interim  omni  arris  molimine  promovere  crudi  inflammatorii  matura¬ 
tionem  ,  &  maturati  evacuationem  ;  aliter  enim  juflus  metus  efl ,  ne  natus  ab- 
fceflus  »  colledto  pure  tumens  ,  vicina  vafa  comprimat  ,  ficque  novam  inflam¬ 
mationem  producat*  ejuae  pariter  fuppnrata  novum  abfceflum  faciet,  vel  prio¬ 
ris  molem  audebit  .Unde  fequentia  Hippocrates  (l)  monuit  :  Si  peripneumoni  a 
correptus  non  fuerit  purgatus  in  diebus  principibus  ,  fed  f putum  &  pituita  in 
pulmone  remaneant  \fuppuratus  fit  ,  qui  fi  confeftim  curatus  fuerit*  plerum* 
qHe  effufit .  Si  vero  neg/e&um  relinquatur  ,  quod  in  pulmone  efl  *  corrumpi « 
tur  'fi quo  incumbente  ac  putrefeente  ulceratur  pulmo  pus  colligit ,  neque 
amplius  intro  ad  fe  effatu  dignum  alimentum  trahit  ,  neque  ab  eo  quidquam 
furfum  repurgatur  ,  fed  cum  f  offocatur  9  tum  femper  difficilius  fpirat  ,  (3* 
refpirando  fertis  ,  indeque  afuperiore  pe&ore  refpirat  \  tandem  vero  fputis, 
obturatur ,  ac  moritur  . 


§.  8  $6.  QI  figna  docent  ,  faftum  e  (Te  in  pulmone  ab  fc  e  dum 

(83f.)  acceleranda  ejus  di/ruptio  in  afperam  arte¬ 
riam  ,  eaque  facla ,  depuratio  fiibita  &  tata  uicerofi  loci  . 

Primis  duabus  vel  tribus  feprimanis  peripneumoniae  in  fuppurationem  ver¬ 
gentis  *  vel  jam  fu ppu ratae  ,  fpes  eft  ,  collegam  materiam  .  fenfim  per  fputa 
evacuari ,  &  depuratum  pulmonem  confolidari  facile  polle  :  illo  enim  tempo¬ 
re  nondum  profunde  in  fubftantiaro  pulmonis  tale  ulcus  penetravit  ..  .Unde 
etiam  inter  ngna  futurae  fu  ppu  rationis  §.  833*  3’  numerabatur  ,  fi  criticis  die-' 
bus  ad  decimum  quartum  diem  ufque  nulla  fuiffit  fa£ta  per  fputa  co£ta  evacua 
tio  .  Unde  &  Hippocrates  de  his  agens  (m)  dixit :  Haec  autem  contingunt  die 
bus  ut  minimum  quatuordecim  ,  adfummum  veroviginti  uno  .  Et  hoc 
tempore  vehementer  tujfit ,  &  fimul  cum  tuffi  repurgatur  :  primum  quidem 
TcmJK  2  2  cofio^ 

(  l  )  De  Morbis  JLib.T.  cap.6.  Charter.T01r.Vir.  pag.^57. 

(  m  )  Pe  Morbis  Lib.III.  cap.iq.  Chanen  Tom.VII.  pag.ySp* 
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copicfium  fpumofum [putum  (  exfpuit  ) ;  feptimo  vero  &  oBavo  die ,  quando 
febris  in  vigore  fuerit  [fi  humi  da  exjiiterit  peripneumonia  crajfius  procedit $  fin 
minus  ,  non  .  Nono  &  decimo  die  aliquantum  cum  virore  pallefcens  &  fiub» 
cruentum  :  duodecimo  ad  decimtfm  quartum  diem  ufque  ccpiofum  6^ puru¬ 
lentum  .  Ubi  vero  illud  tempus  elapfum  eft,  fignaque  ,  §.  835.  enumerata,  do¬ 
cuerint  fuppuratum  pulmonem  effe  ,  nullaque  per  fputa  ha&enus  fit  evacuatio, 
novimus  ,  pus  collecdum  in  magno  fatis  facco  in  ipfa  pulmonis  fubftantia  hae¬ 
rerem  quo  rupto  non  fenfim  per  fputa,  fed  undatim  prorumpere  pus  folet,  quan¬ 
doque  cum  fuffocationis  periculo  ,  dum  uno  impetu  pus  in  afperam  arteriam 
fe  exonerat  (vide  §.  836.  2.)  .  Indicatio  curatoria  tunc  jubet,  accelerandam  eife 
talis  vomicae  rupturam,  ne  pus  diutius  reli&um  corrumpat  totum  pulmonem. 
Poft  puris  vero  evacuationem  requiritur  ulcerofi  loci  depuratio  fubita  &  tuta  9 
&  deinde  confolidatio  .  Quibus  autem  haec  obtineri  poffint ,  fequentibus  pa« 

ragraphis  videbimus  , 

• 

§.  8j7.  TXlfruptlo  tentatur,  fi ,  poft  multa  alimenta  mollia,  fub- 
JL/  pinguia  cum  vino  molli ,  pulmo  ,  ftippuratus  (836.^ 
&  praeparatus  (8  ff.)  vapore  calido,  clamore,  tuffi,  excreator  iis,  con- 
cuffione  in  navi  ,  vel  riieda  ,  agitatur* 

Poftquam  conftitit  ,  vomicam  pure  plenam  in  pulmone  haerere  ,  &  balneis 
puimonicis  emollientibus  (§.855.)  fic  laxatus  fuit  &  maceratus  quali  pulmo  ia 
parte  aerea,  ut  admodum  probabile  videatur,  tumorem  purulentum  huc  verfus 
vergere  ,  &  potius  in  illo  loco,  quam  alibi  rumpendum  effe,  tunc  tentatur  ejus 
ruptura  .  llnieum,  quod  ars  hic  habet ,  eft  pulmonis  concmlio  ,  quocunque 
demum  modo  fiat .  Llt  autem  eo  melius  fuccedat  ruptura  ,  prius  alimenta  mol¬ 
lia  &  pinguia  affumuntur  majori  copia  ,  ut  plenus  '&  turgens  ventriculus  dia¬ 
phragma  furfum  premat  ,  &  pulmonem  comprimat ,  fimulque  copiofus  chylus 
&  pinguior  pulmonem  gravet :  quo  enim  magis  tenduntur  omnia  hoc  tempore 
in  pulmone  ,  eo  citior  rupturae  fpes  erit .  ^  Rifu  autem  valido,  clamore,  tulit 
vapore  aceti  vel  vini  calidi  excitata  ,  vomituque  ,  pulmo  tunc  agitetur  ,  vel 
aeger  in  rheda  velociter  per  ftrata  lapidea  vehatur ,  aut  etiam  innavi  :  folet 
faepe  tunc  rumpi  vomica  ,  &  magno  cum  impetu  pus  exire  *  Verum  quidem 
eft  ,  periculum  adefie  ,  ne  fubito  in  afperam  arteriam  erumpens  pus  fuffbcet  ae* 
grum  ,  vel  &  alio  in  loco  rupto  abfceffu  in  cavum  pe&oris  dilabatur  .  Sed  hoc 
vitari  nequit ,  &  quo  diutius  manebit  ille  locus  claufus  ,  eo  majus  erit  idem 
difcrimen  :  &  praeterea  dum  jam  extenuatis  er  decumbentibus  pus  erumpit , 
non  multum  inde  levantur  9  fed  pereunt  (n) .  Quamvis  autem  haec  omnia 
tentari  pollent  faepius  ,  li  prima  vice  no  n  fequeretur  ruptura  ,  optimum  tamen 
eft  illa  adhibere  ,  dum  ligna  docent,  vomicam  jam  jam  rumpendam  effe.  Vario 
tempore  vomicas  tales  rumpi  monuit  Hippocrates  (0) ;  Plurimas  quidem  vi» 
gefimo  die  ,  alias  trigefimo,  alias  quadragefimo ,  alias  ad fexaginta  dies  perve - 
ni  re  $  addiditque  (p) ,  a  principio  fuppurationis  inceptae  tempus  ruptionis  fu¬ 
turae  numerari  debere:  adeoque  praeftaret,  omnia  haec  tentare  circa  haec  tem¬ 
pora  .  Praeterea  aliis  in  locis  ligna  quaedam  dedit ,  quae  docent ,  pulmonis 

abfcef- 

(  «  )  Hipp.  de  Morbis  Idb.I.  cap.8.  Charter.  Tom.Vig  pag.^41.  (  0  )  In  Pro* 

gnofticis  Gharter.T0nr.YIlI.pag.649*  {  p  )  Ibidem, 
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abfcefllim  jam  minitari  rupturam  .  Primum  indicium  eft  plenitudo  pedloris  t 
Eoe  pulmonis  fttppur  atione,  circa  ventrem  interdum  &  claviculam  dolores  % 
&*  cum  anxietate  fiertere ,  defignat  [puti  copiam  in  pulmone  (q)  :  fi  haec  adfint 
erga ,  novimus  fic  tendi  omnia  ,  ut  jafnjam  ruptura  exfpeftanda  fit.  Alio  au¬ 
tem  in  loco  plura  collegit  fr)?  quae  huc  fpe&ant :  At  ex  his,  quae  celerius  aut 
tardius  rumpuntur ,  his  cognofcere  oportet :  fi  dolor  quidem  per  initia  oriatur , 
£9*  fpirandi  difficultas  &*  tujfis  ,  f  putat  io  perfeverans  ad  vige  fimum  diem 
obtineat  %  exfpe&are  ruptionem  oportet  ,  vel  etiam  prius  .  Si  vero  quietior  fit 
dolor  ,  caetera  omnia  fecundum  rationem  ,  i  fi  is  exfpe&are  ruptionem  pofie » 
rius  .  Necejfie  autem  e  fi:  ,  ^  dolorem  ,  <9*  fpirandi  difficultatem  *  [putatio¬ 
nem  oboriri  ante  puris  eruptionem  .  His  fignis  monitus  Medicus  determinare 
facile  poterit  illud  tempus  ,  quo  conducet  varia  haec  artis,  molimina  adhibere, 
ut  latens  in  pulmone  vomica  rumpatur  .  Pluribus  apud  Hippocratem  locis  pro¬ 
bari  poterit, quod  ad  rupturam  ahfceffus  pulmonalis  tentaverit  fimitia.  Ita, dum 
de  pulmonis  tuberculo  (f)  agit  ,  videtur  vomitorio  ufus  fuifiie  ,  ut  validis  vo« 
mendi  concufTibus  pus  erumperet  .  Sic  enim  habet :  Qfipd fi  morbo  liberatum 
'dyfpnoea  prehendat ,  dum  ad  locum  er eBum  pergit ,  aut  alias  fefiinat,  purgans 
dato  9  a  qm  alvus  inferior  non  moveatur.  Et  fi  una  cum  vomitu  pus  fequatur  % 
fi  f  ane  pus  fuerit  album  ,  in  eo  fibrae  faber  nent  ne  fuerint  ,  effugit  ;  fi  vero 
lividum  ,  cum  virore  pallidum  graveolens  i  moritur  .  Alibi  autem  (i)  deci¬ 
mo  die,  a  quo  ex  peripneumonia  purulentus  fa&us  fuit  aeger ,  ari  radicem  cum 
falis  grano  ,  Sc  mellis  parum  ex  aqua  8c  oleo  ,  extrada  prius  lingua  ,  infundi 
juffit ,  dein  humerum  concuti ,  ut  pus  erumpat.  Si  non  fuccefTerit ,  cycla¬ 
minis  Sc  ciborum  acrium  fuccum  cum  lafere  &c.  fimiliter  applicabat :  irrito 
eventu  raphani  corticem  cum  aeris  flore  adhibuit  oleo  diluta  .  Si  nequidem  his 
pus  prodiret ,  ceftas  ignitas  injiciebat  mixturae  ex  partibus  aequalibus  Vini 
Tornii ,  ladEls  bubuli  aut  caprini ,  Sc  fncci  fii ,  Sc  per  fiftuiam  hunc  vaporem 
attrahi  juffit .  Patet  autem  fatis,  ab  omnibus  his  validam  tuflim  excitari  de« 
bere  ,  a  qua  rumpi  poterit  abfceflus  * 

Rupto  autem  quamvis  abfceflu  ,  dubius  adhuc  morbi  exitus  erit :  fuppura- 
tio  enim  haeret  in  vifcere  vitali,  aeri  expolito,  Sc  omni  vitae  momento  aflidue 
moto  .  Unde  nequidem  in  tali  cafu  ,  ubi  omnia  ad  curae  felicitatem  videban¬ 
tur  confpirare,  de  aegrorum  falute  certo  pronunciare  audebat  Hippocrates  (ufi 
Sic  autem  habet :  Et  fi  quidem,  quam  citijfime  maturuerit  ,  eruperit ,  &  fur» 
fum  vergat  pus ,  ac  totum  exfpuatur,  &*  cavum,  in  quo  pus ,  concidat ,  ac  refic - 
cetur ,  prorfus  fanus  evadit .  Si  vero  quam  citijfime  ruptum  fuerit,  maturue¬ 
rit  ,  ac  repur gatum  fuerit ,  neque  tamen  penitus  reficcarPpoJfit,  fed  ipf  tm  tu~ 
berculum  ex  fe  pus  effundat ,  pernici ofum  id  efi  &c.  Ex  quibus  apparet ,  quod 
difficultatem  curae  ulceris  aperti  pulmonis  fatis  agnoverit.  Praeterea  feniores  9 
B  ex  peripneumonicis  morbis  fuppurati  fafti  fuerint,  magis  interire,  ex  reliquis 
vero  fuppurationibus  juniores  potius  mori ,  alibi  (x)  monuit.  Reliqua  autem  ? 

Z  2  2  quae 

(  q  )  Coae.  Praenot.Num.i  $.  Charter.Tom.VIII.  pag.8^4.  (  r  )  In  Prognofffc. 

Ibid.pag.6f  z.&  Coac.Praenot.Num.40z.ihid.pag.S7f.  (f)  De  Morbis  LiE 

II.  cap.zz.  Charter.  Toro.  VII.  pag.  f  74.  (  t  )  Ihid.cap.16.  pag.f  67.7 6S. 

(  u  )  De  Morbis  Lib.I.  cap.  7.  Charter.  Tom.  VII.  pag.  740. 

(  x  )  In  Prognoftic.  Charter»  Tom.  VIII.  pag.* 67 S.  &  Goac.  Praenot.  Num®  4 ■% 
ibid.  pag.  $76. 
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quae  ad  Prognofin  faudi  vel  infandi  eventus  In  hoc  cafu  fpedant,  in  Commen¬ 
tariis  §.  8 3,  dida  fuerunt . 

* 

§.  8  j  8.  O  Imul  ac  dein  figna  edocuerint  5  apofxema  ruptum  effe  , 
Ij  utendum  victu  ladteo  ,  vegetabili  Ienifiimo ,  nec  facile 
putrefcente  ,  tum  de  die  aperientibus ,  deterfivis ,  vefiperi  levibus 
opiatis ;  vaporibus  emollientibus  ;  equitatione,  vel  ve&ione  in 
rheda  ,  aut  navi . 

Apoftema  pulmonis  ruptum  effe  ,  fic  ut  in  tracheam  fe  evacuaverit,  certo 
novimus  ex  fputis  purulentis  edudis ,  &  levamine  pedoris.  j  adeoque  de  hac 
re  nullum  dubium  effe  poterit  .  Ubi  ergo  hoc  conftitit ,  fcimus ,  in  pulmone 
haerere  cavum  faecum  ,  qui  antea  pure  plenus  fuit ,  nunc  collapfus  &  va¬ 
cuus  :  ex  illis  autem  ,  quae  in  Capitulo  de  Ab f c.e fu  dida  fuerunt ,  condat , 
parietes  cavi  talis  facci' ,  pure  diu  contento  maceratos  ,  fordidos  effe  & demi- 
mortuis  vaforum  maceratorum  extremis  obfitos  undique 4  unde  ad  fanat ionem 
requiritur  ,  uti  §.  402.  didum  fuit  ,  mundatio  illius  cavi ,  ut  ad  conditionem 
puri  vulneris  reducantur  ,  fi  eque  iterum  ad  fe  mutuo  accrefcere  poffmt  ?cavi 
hujus  latera  .  In  abfceffibus  apertis  -partium  externarum  corporis  varia  ap¬ 
plicare  poffumus  ,  prout  fenfibus  explorati  loci  conditio  diverfa  poftulat :  ve¬ 
rum  hic  nihil  adhiberi  poterit ,  nifi  quod  forma  halitus  una  cum  aere  infpira- 
to  poted  attrahi ,  vel  una  cum  fanguine  per  pulmonis  vafa  pellitur.  Cum 
autem  chylus  ,  ingedorum  dotes  faepe  diu  retinens ,  fanguinem  ingreffus  da- 
£im  per  pulmones  tranfire  debeat ,  maxime  cavendum  ed  ,  ne  talia  affuman- 
tur ,  ex  quibus  paratus  chylus  acrior  irritare  poffet  ulcerofum  pulmonis  lo¬ 
cum  ,  novamque  inflammationem  producere  *  ficque  augere  fuppurationem  , 
quani  fenfim  potius  minuendam  indicatio  jubet .  Lac  animalium,  folfs  vege¬ 
tabilibus  viventium  ,  pulcherrimum  hic  dat  alimentum  &  remedium  fimul.  In 
animalis  fani  enim  corpore  praeparatum  jam  habet  talia  m  fe  ,  unde  redamat  1 
poffunt  optime  illa  ,  quae  de  corpore  perierant  ,  five  per  morbos  praegreffos  , 
live  per  fanitacis  ipfius  adiones  :  unde  in  debilibus  corporibus  tanti  ufus  ed  , 
uti  alia  occafione  in  Commentariis  §.  28.  didum  fuit  .  Verum  blanda  vis  gra¬ 
minei  fucci  ,  quo  animalium  lac  dives  ed  ,  optimum  detergens  hic  dat,  ad  de¬ 
purandum  pulmonis  ulcus  .  Unde  non  fine  ratione  Medici  antiqui ,  uti  Gale* 
nus  ( y  )  monet ,  exidimaverunt  ,Vlcus  in  pulmone  habentes  pnjje  fanari,  folo 
laBis  ufu  ,  duntaxat  antequam  magnum  illud  ac  callofum  faBum fuerit  .  Ita 
&  Aretaeus  (z)  de  cura  ulceris  pulmonalis  agens  laedis  dotes  recenfuit  fequen- 
tibus  :  Lac  vero  ajjumtu  fu  ave  ,  potu  facillimum  ,  nutritu  [olidum  ,  <9* 
qualibet  efca  a  pueritia  familiarius  eji .  Praeterea  vi  fui  colore  deleBaoile  , 
medicamen  arteriam  non  afperans  ,  guttur  laevigans  ,  ad  ejiciendam  pituitam 
facilem  fpiritum  reddens,  inferiorem  exitum  lubricum  efficiens  ^ulceribus  dul- 
€e fubfdium%  quolibet  alio  benignius  eji ,  Si  enim  quis  multum  laBis  potet 7 

nullo 

{ y)  De  probis pravifque  alimentorum,  faecis  cap.4,Charter.Tom.Vf»pag.  416® 

(as)  De  Curatione  ^orborum  Dluttjrnoruoi  Lib.L  cap.S.pag,i^7* 
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mullo  alio  eget  alimento  Rc.  Lac  ergo  aqua  dilutum  pro  potu, lac  merum  pro 
cibo,  velfolum  ,  vel  cum  decodis  oryzae ,  hordei,  avenae  ,  fagopyri  Rc. 
milium ,  fufficere  poffet .  Olera  molliffima  ,  ut  endivia  ,  laduca  ,  fpinachia 
&c.  jufcuiis  carnium  animalium  ,  quae  vegetabilibus  vivunt  ,  incola  pari¬ 
ter  adhiberi  poliunt  .  Vitantur  omnia ,  quae  in  putredinem  cito  vergunt  , 
cum  (putorum  graveolentia  in  hoc  morbo  adeo  mali  ominis  fit  ,  uti  in  Com¬ 
mentariis  §.  8  j6.  3.  dictum  fuit.  Qmnia  tamen  haec  parca  quantitate  fi- 
mul  ,  R  faepe  repetitis  vicibus  ,  fumuntur  ,  ne  chyli  copia  nimio  gravetur 
morbofus  pulmo .  ’  a  ;  t . 

Medicamenta  autem  hic  imprimis  laudantur  talia  ,  quae  copiofae  aquae  in- 
fufa  leni  aperiente  R  detergente  vi  pollent .  In  Materia  Medica  ad  hunc  nu¬ 
merum  catalogus  habetur  fimilium  ,  ex  quibus  pro  re  nata  eligi  poffunt  va¬ 
ria  :  habentur  R  formularum  ex  his  paratarum  quaedam  exempla.  Prout  jam 
fputa  magis  minufve  tenacia  apparent ,  major  vel  minor  illorum  copia  pro- 
dit  ,  major  vel  minor  pedoris  oppreffio  adefl ,  eliguntur  talia  quae  variana  in¬ 
cidendi  R  attenuandi  vim  habent  *  femper  etiam  refpiciendo  ad  aegri  aetatem, 
temperiem  Rc.  In  fenioribus  R  frigidae  temperiei  hominibus  ,  chamaedryos, 
eryfimi ,  foeniculi ,  hederae  terreflris ,  hyflbpi  R  fimilium  infula  (  codione 
enim  fragrans  harum  plantarum  vis  diffipatur  )  optima  funt :  in  junioribus  & 
calidae  temperiei  adianthi ,  agrimoniae,  bellidis  pratenfis ,  borraginis  ,  fca- 
biofae  Rc.  decoda  potius  conducunt .  Dum  fputa  multum >  minui  incipiunt , 
neque  ulla  pedoris  gravitas  R  oppreffio  metum  facit  ,  retineri  fputa  excer¬ 
nenda  ,  molliffima  confolidantia  remedia  adhibentur  ,  ex  tulfilagine  ,  pulmo¬ 
naria  ,  hyperico  Rc.  parata  .  Pulchrum  fimul  ufum  habent  ex  myrrha  ,  oli- 
bano  ,  farcocolla ,  opopanace  Rc.  cuhi  terebinthina  ,  balfamo  Peruviano  Re¬ 
parata  catapotia  ,  aliquoties  de  die  deglutita  ,  fuperbibendo  uncias  aliquot  ta¬ 
lium  decodornm  :  lenilfima  enim  haec  &  nativa  balfama  optime  detergunt 
ulcerofa  loca  ,  &  deterfa  ad  confolidationem  difponunt  .  Similes  formulae 
etiam  ad  hunc  numerum  in  Materia  Medica  habentur  .  Nativa  autem  haec 
balfama  jure  praeferuntur  artificialibus,  imprimis  illis,  quae  ex  oleo  lini , 
oleo  terebinthinae ,  fulphure  Rc.  parantur  ,  in  quibus  omnibus  empyreuma- 
ticus  nidor  ,  R  inflammans  acrimonia  adefl  ,  licet  adeo  laudata  fuerint  a 
Chemicis  .  Fatebatur  ingenue  ,  uti  folebat  femper  ,  Celeberrimus  Beer - 
haavius  ,  fe  quondam  talia  frequenter  exhibuiffe  in  pulmonis  aliorumque  vi- 
fcernm  vomicis  curandis  ?  ufu  tamen  dif/iciffe  ,  quod  nocuerint  potius,  quam 
profuerint . 

Dum  autem  diurno  tempore  ,  detergentibus  illis  ufurpads  ,  depurationi 
pulmonis  ulcerati  opera  adhibita  fuit,  optimum  efl: ,  velpertino  tempore  le¬ 
nia  opiata  exhibere,  quae  moleflam  faepe  tuffim  fopiunt ,  R  blando  fomno 
vires  refocillant  .  Nifi  hoc  fiat ,  afpera  tufiis  nodes  diefque  pulmonem  quaf- 
fat  5  idemque  tunc  obtinet ,  ac  fi  ulceris  externi  fuperficies  omni  momento 
perfricaretur  ,  unde  fanatio  plurimum  retardatur  neceffario  ,  cum  mollilfirna 
R  pulpofa  renafeentium  vafeuiorum  flamina  fic  de  Amantur  ,  atque  cruda , 
dolens ,  R  inflammata  reddatur  ulceris  tota  fuperficies  .  In  Commentariis 
§.  410/,  ubi  de  abfceffus  cura  agebatur  ,  notatum  fuit  ,  puris  ipfius  moderata 
copia  relida  ,  poft  abfceffus  aperturam  ,  foveri  R  depurari  cavae  vomicae  pa¬ 
rietes  ,  femimortua  voforum  extrema  feparari,  omniaque  difponi  ad  optimam 

conio- 
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confolidationem.  liiud  autem  obtinetur,  dum  tota  node  topitur  tuffis  *  undw 
pus  illud  manet ,  coquitur  ,  &  aegris  evigilantibus  facillime  &  fummo  cum 
levamine  educitur  .  Quantum  ufum  habeat  prudens  opiatorum  ufus  in  phthi- 
ficis  j  poftea  dicetur  ,  quando  peculiari  capitulo  de  hoc  morbo  agendum  erit. 

Ubi  •autem  major  fputorum  tenacitas  facilem  eorundem  expedorationem 
impedit ,,  atque  inde  metus  eff  ne  a  retentis  fputis  omnia  mala  augeantur  , 
tunc  imprimis  prodeft  vaporum  emollientium  ufus ,  ut  fic  diluta  &  mobilia 
reddita  fputa  expelli  poflint  facilius  .  . 

Summum  pariter  emolumentum  exhibet ,  ad  detergendum  pulmonem,  oC 
firmandum  fimul  totius  corporis  robur  ,  equitatio  ,  fi  yires  aegri  fufficiant ; 
vel  in  debilioribus  vedio  in  rheda  aut  navi .  Omni  enim  momento  lic  novus 
aer  pulmonem  ingrediens  averrit  ulcerofum  locum  ,  limulque  corporis  con- 
cuflibus  ,  imprimis  fi  equo  vehatur  aeger  ,  expediuntur  ilia  ,  quae  pulmonem 
gravant  ,  abfque  tufli  ,  vel  leviore  tantum  .  Quantum  profuerit  equitatio  f 
m  tabe  tantum  non  deplorata ,  pulcherrimis  Obfervatis  docuit  Sydenhamus  , 
uti  alia  occafione  ad  §.  28.  didum  fuit  .  Tantus  autem  videtur  effectus  fuiffe 
vedionis  in  navi  in  his  aegris  ,  ut  Aretaeus  ( a )  crediderit  ,  ioiam  illam  non 
polle  in  tantum  prodeffe  ,  fed  maris  falfuginem  ficcum  quiddam  hn  ulceribus 
communicare  $  unde  non  tantum  voluit ,  ut  in  mari  veherentur fed  &  vitam 
ibi  deberent  aegri .  Sic  8c  Sydenhamus  {b)  pulcherrimum  equitationis  effe- 
dum  vidit ,  dum  ad  multos  menfes  in  illa  exercenda  perfeverarent  aegri  ,  au¬ 
dis  fenfim  equitationis  velocitate  &  duration  e  .  Dura  autem  equo  vehuntur 
aeqri 7  requiritur  talis  aeris  tempeffas  ,  ut  acri  frigore  nocere  nequeat  3  unde 
hvemali  tempore  vedio  in  carpento  claufo  conducit  potius  . 

Didum  fuit  in  Commentariis  §.410. ,  abfceflus  aperti  curationi  nocere  ae¬ 
ris  liberum  acceflum  5  atque  in  vulneris  curatione  §.  204.  monitum  fuit ,  uti 
&  ad  §.24$.,  aerem  frigore  ,  &  exficcatione  ,  plurima  damna  facere  poffe  j  uti 
etiam  ,  quia  liber  aeris  acceflus  putredini  favet :  unde  videretur  concludi  pof¬ 
fe  aeris  continuo  renovati  per  equitationem  &c.  ufum  noxium  efle.  Verum 
fi  confideretur  ,  aeris  ingreffum  liberum  in  pulmonem  ad  vitam  neceflarium 
efle  adeoque  prohiberi  non  pofle  *  atque  etiam  aerem  infpiratum  calelcere 
jam  ’  nifi  gelidiflimus  fuerit  ,  in  tranfitu  per  os  ,  nares  ,  afperam  arteriam  , 
limulque  repleri  humido  vapore  ex  his  partibus  exhalante  ,  patebit  fatis  ,  nihil 
mali  metuendum  efle  ab  aeris  toties  renovati  adione  9  cum  nec  frigore  ,  nec 
exficcatione  nocere  poffit . 

8j>  QI  autem  figna  (838.)  docent ,  flatum  (  837. )  jam  obti- 
k%  nere  ,  nulla  tamen  haflenus  certa  prognofi  quonam 
materies  verget ,  tum  levi  5  fluido  ,  blande  aromatico  ,  paululum 
Vinofb  utendum  vi£tu;  quietum  fit  corpus;  medicamenta  vero 
fint  emollientia  ,  &  ex  genere  leviffimo  aperientium;  pulmoni 
profpiciatur  ufii  emollientium  :  fic  vel  determinabitur ,  vel  ulterius 
diflbluta  excernetur  mali  materies . 

Quan- 

(  a  )  De  Curat.  Morbor.  diuturnor.  Lib*  I.  cap.  S.  pag.  1^6* 

{  b  )  Diiiertat.  Epiftolar.  pag.  923. 
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,  Quando  materies  inflammatoria  pulmonis  vafis  infarsa  haerens  ,  fic  inci¬ 
pit  folvi  ,  ut  in  venas  tranfire  poffk  ,  liberatur  pulmo  ,  oc  aequabilis  per  vafa 
illius  redit  humorum  circumdu&io.  Ubi  autem  illud  ,  quod  in  pulmone  hae- 
ferat  immeabile  ,  fic  refolutum  efl  ?  ut  cum  leliquis  humoribus  per  omnia 
vafa  moveri  pofflt  abfque  ullo  impedimento  aequabilis  circulationis ,  tunc 
optima  cura  fa£h  eft  ,  per  benignam  refolutionem  nempe  .  Verum  ubi  ea¬ 
dem  illa  morbi  materies  fic  quidem  foluta  fuit  ,  ut  obflrucfio  vaforum  ceffet, 
fimulque  ita  degeneravit  ab  indole  humorum  noftrorum  fanorum  ,  ut  aequa¬ 
bilem  circulationem  turbet  ,  tunc  illa  expelli  debebit  de  corpore  ,  ut  redeat 
famtas  ^  Haec  autem  expulfio  materiae  folutae  &  mobilis  redditae  vel  fit  fta- 
tim  per  Iputa  ,  alvum  ,  urinas  &c.  (vide  §.  830.)  ,  vel  prius  in  locis  quibuf- 
dam  corporis  colleda  format  abfceffus  (§.  837.) ,  quibus  dein  apertis  educitur  e 
Si  ergo  figna  docuerint ,  materiem  morbofam  jam  folutam  &  mobilem  efTe  , 
neque  ulla  adfint  indicia  in  excretis  de  corpore,  quae  monflrant  per  has  illaf- 
ve  vias  exitum  moliri  ,  'fimulque  nulla  figna  indicaverint ,  verfus  quem  lo¬ 
cum  corporis  vergat  eadem  materia  ,  quaeritur  ,  quid  agendum  fit  l 

Indicatio  curatoria  poftular e  videtur  ,  ut  aegri  fuflineantur  tali  viUu  ,  qui 
pulmonem  tenaciori  vel  copiofiori  chylo  gravare  nequeat  ,  fimulque  vires  au¬ 
geat  ,  ut  eo  felicius  procedat  coctio  &  expulfio  materiae  morbofae  .  Cum 
autem  in  hoc  cafu  pulmonis  vafa  jam  liberari  incipiant  pro  maxima  parte, 
nihil  obftat ,  quo  minus  dentur  talia  ,  quae  vitalem  humorum  motum  parum 
augeant  *  unde  blandorum  aromatum  ufus  &  vini  moderata  copia  tunc  pro¬ 
derit  .  Quies  autem  corporis  commendatur  ,  ne  debilis  a  praegreffo  morbo 
fatigetur  aeger  ,  ficque  melius  vires  refumere  poffit .  Omnia  autem  quae  va¬ 
lide  corpus  turbant  ,  ut  vomitoria  ,  .'{b  dori  fera,,  purgantia  §cc.  vitanda  fu  nt, 
ne  intempeflivo  artis  molimine  impediatur  inceptum  naturae  opus.  Sola  tunc 
laudantur  remedia  ,  quae  molliflima  funt ,  '&  diluente  &  leni  folvente  vi  om¬ 
nes  humores  attenuant  ,  &  vafa  expediunt ;  quales  formulae  in  Materia  Me¬ 
dica  ad  hunc  numerum  habentur  *  Vapores  autem  emollientes  pulmoni  ad¬ 
hibentur  ,  ut  his  laxata  vafa  pulmonalia  facilius  dimittant  illa  ,  quae  adhuc 
in  his  haerent  nondum, fatis  foluta  &  mobilia.  Dum  autem  haec  omnia  fiunt. 
Vel  apparebunt  figna  exitus  materiae  morbofae  de  corpore  {  vide  '§.  830.  ) , 
vel  brevi  aderunt  indicia  (  vide  §,  838.  839.  S40.  841.  )?  quae  docent, 
verfus  quae  corporis  loca  determinabitur  morbi  materies ,  abfceffum  ibi  for¬ 
matura:  illa  autem  ,  quae  tunc  conducunt fequenti  paragrapho  dicentur  . 
Cum  autem  ad  f  839.  monitum  fuerit  ,  utiliflimos  eff-  illos  abfceffus  ,  qui 
inperipneumonicis  ad  crura  fiunt ,  proderit  ftatim  ,  fimul  ac  Futuri  abfceffus 
fufpicio  eft  ,  illa  loca  fic  dlfponere  ,  nt  facilis  materiae  morbofae  derivatio 
verfus  haec  fieri  poflit  *  de  qua  re  fequenti  agetur  paragrapho 

§.86°,  QEd  ficum  fignis  (838.  )  fimul  illa  adfiint  (839.840.  )J 
^  quibus  determinatio  fignificatur  ?  fiant  modo  dicta 
(8f 9.)  firqulque  locus  praevifius  (839.  840.)  flictu  ,  laxatione,  (li¬ 
mulo  ,  aperientibus  ita  tractandus ,  ut  minus  refiftat  ,  plus  trahat ; 

Ubi  praegreflis  fignis  futuri  abfcefTns  fecuta  fuerunt  talia  indicia  ,  per 
quae  novimus ,  materiam  morbofam  verfus  crura  ?  vel  ad  parotides  tendere 

ede 
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de  quibus  §.  839.  840.  didum  fuit  .  Primo  omnia  eadem  adhibentur  t  quae 
praecedenti  paragrapho  enumerata  fuerunt  .  Deinde  iocus  futuri  abiceffus 
fjc  difponitur  ,  ut  vafa  laxata  facilius  admittere  polii nt  huc  verfus  deponen¬ 
dam  niorbi  materiam  5  fimulque  curatur  ,  ut  levi  irritatione  per  fri&iones  , 
ftimulantia,  cucurbitas,  impetus  vitalis  motus  magis  agat  in  eundem  lo¬ 
cum  .  Quomodo  autem  ,  &  per  quae  remedia  hoc  fieri  poffit ,  alia  occafiong. 
in  Commentariis  §.  134.&  39 6.  4.  explicatum  fuit .  Monuit  Hippocrates  ( c ) 
fequentia  :  Quibus  ex  morbis  refur gentibus  quid  doluerit ,  illic  abfcejjus 
oriuntur.  Deinde  fequenti  Aphorifmo  (d)  addit :  fed  fi  aliquid  ante  mor¬ 
bum  deluerit ,  illic  morbus  infidet  .  Quotidiana  in  praxi  obfervata  verita¬ 
tem  didor  um  probant  .  Ita  hominibus  ,  qui  diu  ulcera  crurum  pafii  fuerunt 
(  familiare  in  fcorbutico  inveterato  malum ) ,  fi  quodam  morbo  acuto  corri¬ 
piuntur  ,  recrudefcere  haec  ulcera  folent  ,  cum  praefentaneo  niorbi  etiam 
periculofi  levamine  .  Naturae  ergo  dudum  fequimur  ,  dum  per  epifpaftica  , 
cucurbitas  Scc.  efficimus ,  ut  doleant  illae  partes  ,  verfus  quas  minimo  cum 
difcrlmine  morbofa  materia  deponi  poceft  . 

§.8  61.  OI  (841.)  obtinet,  fiant  eadem  (85*9,  860. ),  fed  fimul 
O  aperientia  paulo  fortiora  ,  faponaeea,  hepatica  addan¬ 
tur,  tum  clyfmata  ,  &  fomenta  his  conflantia  . 

Si  vero  ,  vel  negleda  applicatione  derivantium  &  attrahentium  ad  paroti¬ 
des  &  crura  ,  vel  iifdem  fmftra  adhibitis  ,  figna  docuerint  (  §.  841-  )  ,  ad  he¬ 
par  verti  materiem  morbi  ,*  atque  inhocvifcere  colligi,  tunc  primo  eadem 
adhibentur  ,  quae  §,  S59.  laudata  fuerunt  b  ut  pulmo  levetur  ,  vires  firmen¬ 
tur  ,  &  materies  morbi  quam  maxime  foluta  &  mobilis  reddatur  .  Cum  au¬ 
tem  non  careat  periculo  haec  metaftafis  ,  &  jure  metuatur  ,  ne  abfceflus  in 
hepate  natus  pefiimos  chronicos  morbos  faciat ,  conducit  fimul  &  illa  face¬ 
re  ,  quae  praecedenti  paragrapho  dida  fuerunt  b  hac  fpe ,  ut  forte  incipiens 
colligi  in  hepate  morbi  materies  ,  nondum  tamen  ibi  fixata  omnino  ,  ad  alia 
corporis  loca  ,  minus  periculofa  ,  deduci  pollet.  Didum  fuit  ad  §.  839.  , 
materiam  morbi ,  dum  verfus  crura  vergit ,  talia  fymptomata  producere,  quae 
levioris  inflammationis  circa  hypochondria  figna  dant  5  unde  patet  ,  aliquam 
adhuc  fpem  talis  derivationis  fuperefle  in  hoc  cafu  ;  faltem  nunquam  noce¬ 
bit  ,  hoc  tentaffe  . 

Simul  autem  adhibentur  talia  remedia  ,  quae  ,  admodutn  folvente  vi  prae¬ 
dita  ,  colledam  in  hepate  materiem  ulterius  attenuare  valeant ,  ut  vel  ad  aha 
loca  deponatur  meliori  metaftafi  ,  vel  per  dndum  hepaticum  ad  inteftina  de¬ 
lata  cito  expellatur  per  alvum  b  ne  manens  in  hoc  vifcere  ,  &  acrior  reddita, 
teneram  &  friabilem  ejus  fubflantiam  definiat .  Decoda  ergo  meraca  tara- 
xaci ,  cichorei  ,  graminis  ,  furnariae  &c.  cum  meile  potentur  larga  copia 
(formula  talis  in  Materia  Medica  ad  hunc  numerum  habetur )  . .  Fomen¬ 
tis  ex  (1  milibus  paratis  obvolvantur  hypochondria  .  Clyfmata  ex  iifdem  fa- 
da  injiciantur  frequenter  &  retineantur  diu  ;  hac  fpe  ,  ut  ref6rpta  venu¬ 
larum  meferaicarum  ofculis  ,  in  inteftina  patentibus  ,  direde  &  integris 

fuis 

(  c  )  Aphor.  3 2.  S ett.  IV.  Charter.  Tom.  IX.  pag. 

(  d)  5 ;•  Sed.  IV.  Ibid.  pag.  1^4. 
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fuis  viribus  ad  hepar  veniant  .  Simul  etiam  per  eadem  fic  laxantur  intertina  , 
&  illorum  vafa  omnia  ,  ut  facilis  8c  expedita  via  fiat  materiae  morbi,  dum  ex 
hepate  verfus  alvum  ruit.  De  horum  remediorum  efficacia  Sc  ufu  poftea  adhuc 
quaedam  dicenda  erunt,  in  Capitulis  de  Hepatitide  Melancholia  . 

§<  8 6x.  Ti /T  Alum  vero ,  quod  defcriptum  (  843.  )  raro  medelam 
IVI  capit,  nili  forte  emollientibus  externis  ,  internis  ,  at¬ 
que  motu  equitationis  ,  vel  vectionis  in  rheda  cedat  parum  . 

Ubi  fcirrhus  pofl  inflammationem  pulmonis  remanfit ,  diu  quidem  tolerari 
poterit  tale  malum  ,  raro  tamen  vel  nunquam  integram  curationem  recipit  * 
uti  fatis  patet  ex  illis  ,  quae  in  fcirrhi  hiftona  antea  dida  fuerunt  .  In  re- 
centi  tali  malo  fapo  Venetus  magna  copia  ufurpatos ,  cum  fucco  graminis 
•&  ladis  fero  ,  aliquid  forte  boni  facere  poterit ,  falcem  abfque  noxa  adhibe¬ 
ri.  Verum  adhaefio  pulmonis  ad  pleuram,  ni  fi  admodum  firma  fuerit  & 
cailofa, forte  utcunque  emendari  poterit.  Didum  fuit  in  Commentariis  §.843. 
ab  Antiquis  obfervatum  fuiffe  morbum  bubulo  pecori  infertum  ,  quam  coria- 
ginem  appellabant  ;  dum  nempe  pellis  ita  collis  adhaereret  ,  ut  manibus  de¬ 
duci  ab  illis  non  pollet.  Laudabatur  ad  hoc  tnalum  ,  fi  calido  lauri  decodo 
■foveretur  locus  afFedus  ,  deinde  ftatim  mulco  oleo  &  vino  perfricaretur  fub 
dio  ,  fele  ferventi  ,  tuncque  per  omnes  partes  prehenfa  pellis  attraheretur  (e)9 
hac  fpe ,  ut  emollitae  fic  &  lubricatae  hae  partes  cedere  portent ,  ficque  mor¬ 
bo  fk  illarum  concretio  tolleretur.  Similis  certe  cura  Sc  in  morbofa  concre¬ 
tione  pleurae  cum  pulmone  tuto  tentari  pollet.  Si  nempe  decodis  mollit- 
fimis  multum  &  diu  repleto  corpore  ,  firnulque  penetrabilibus  &  lenibus  ta¬ 
men  linimentis  inundo  pedore  externo  (  faepe  enim  locum  concretionis  in¬ 
dicare  norunt  aegri  ,  dum  a  corporis  audo  motu  anheli  molertian  quandam 
«aut  obtufum  dolorem  in  pedore  percipiunt ) ,  equitatione  vel  vedione  in  rhe¬ 
da  concuteretur  pulmo  .  Sic  faltem  imitamur  illa  remedia  ,  quae  in  fimili 
malo  externas  partes  oblidente  proiunt ;  neque  videtur  aliud  quid  fecundum 
artis  praecepta  hodie  cognita  tentari  polle  .* 

§.  863.  /filando  in  ipfa-m  jam  gangraenam  abiit  (  844.  )  ,  incu*» 

rabilis-eft» 

Facile  patet,  vix  quid  fpei  tunc  fnpereffe  ,  dum  pulmo,  vitale  vifcus  ,  gan¬ 
graena  correptus  contabefcit.  In  Commentariis  §.  432.  ,  ubi  de  vifcerum 
gangraena  agebatur  ,  quaedam  loca  ex  Hippocrate  allegata  fuerunt ,  quae  vi¬ 
debantur  docere  ,  fputa  in  febribus  quandoque  livida  Sc  graveolentia  ,  gan¬ 
graenae  ligna  (§.»844*  ),  excreta  fuiffe,  fuperrtitibus  aegris.  Verum  nou 
conrtat,  an  peripneumonici  fuerint  ab  initio  morbi  tales  aegri.  Nunquam  qui¬ 
dem  nocebit  aegris  ,  uti  ibidem  didum  fuit  ,  fi  Medici  ne  quidem  in  defpera- 
tiflimis  morbis  omnem  fpem  abjiciant ,  interim  tamen  fi  confideretur  ,  pulmo¬ 
nis  inflammationem  ,  ex  fua  natura  adeo  periculofum  morbum  ,  in  pelli  murra 
exitum,  gangraenam  nempe ,  terminari  9  quivis  facile  credet ,  fi  non  cer- 
Tom.lV,  Aaa  tam 

(e)  Auctor.  Hei  Ruflfc.  Coluniell.  LiL  VI.  cap.  1 3.  pag.  f  g*. 
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tam  defperationem  ,  faltetn  minimum  fpei  in  tali  cafu  fu  pe  re  de.  Si  quid  adhuc 
fieri  poffet  ,  fimui  Sc  femet  applicanda  forent  omnia  illa  ,  quae  in  cura  gan¬ 
graenae  §.  434.  &  feqnentibus  laudata  fuerunt  ,  in  quantum  vifceris  aMeai  li¬ 
tus  &  conditio  permittunt.  De  hac  re  adhuc  polfea  quaedam  dicenda  erunt 
ad  §.  903. ,  ubi  cie  Pieuritide  Gangraenofa  agitur  . 

§.864»  QI  autem  Peripneumonia  per  fputum  jam  expurgari 
4^  coepta, incipit  fuppreffum  id  habere, fiatim  fiimma  ope 
nitendum,  ut  iterum  id  prodeat .  Tales  caufae  impedientes  fimt 
faepe,  magnum  frigus  /iibito  admiUtim  fingens  exficcatio  undecun¬ 
que  nata ;  febris  calida  fuperveniens  ,•  medicamenta  calefacientia  ; 
alvus  liquida,  nec  critica •  fudor  ingens^animi  affeftus  vehementior* 

Abfoluta  jam  foret  curatio  Peripneumoniae  condieratis  omnibus ,  quae 
agenda  funt  ,  prout  vario  exitu  terminatur  hic  morbus  ,  vel  diveihs.  vus  de 
corpore  eliminatur  morbi  materia.  •  Verum  adhuc  debebant  expendi  illa,  quae 
fieri  oportet  ,  dum  peripneumonia  ,  per  fputa  jam  expurgari  coepta  ,  incipit 
ilia  fiippreffa  habere.  Quanti  momenti  fit  fputorum  in  hoc  morbo  excreto^ 
&  quam  pulchre  per  illa  eliminari  pofiit  morbi  materies  ,  antea.  §.  830.  2.  vi¬ 
dimus  1  unde  fimui  patet  fumma  necefiitas  ut  omni  molimine  redintegretur 
evacuatio  fputi ,  fi  fuppreffum  illud  fuerit.  Simul  conducet  fummopere  ,  ut 
cognofcantnr  illae  caufae  ,  a  quibus  fputa  fupprimi  quandoque  docuit  Obier- 
vatio  ,  ut  nempe  vitari  pollent,  cum  nondum  ad  funt &:  tolli  vel  emendari,, 

dum  jam  praelentes  inveniuntur.  ^  .  .  .  , 

Magnum  frigus  fubito  admiffum  .  (pianti  ufiis  fit  humidus  aeris  mlpirati 
tepor  in  hujus  morbi  cura  ,  jam  faepius  didfum  fuit  ,  cium  fic  laxantur  vata^, 
ut  tranfmittere  poffint }  fimulque  quam  optime  diiponuntur  fluida  ut  tranii- 
te  per  vaforum  ultimas  angudias  valeant.  Inter  caufas  peripneumoniae  aeris 
frigus  §.  824.  numeratum  fuit :  condat  enim  ,  aerem  gelidum  pulmonem  fic- 
care  ,  dringere  ,  imo  &  ipfum  fanguinem  per  vafa  pulmonalia  motum  ,  &  nu¬ 
do  fere  aeri  expolitum  (/')  ,  coagulare.  Unde  patet, ^ ab  eadem  caufa  mor¬ 
bum  jam  praetentem  debere  augeri ,  &  ,  contradiis  valis  excernentibus ,  fputa 
fupprimi  .  Dum  gelidum  potum  affatim  bibunt  tales  aegri ,  aut  imprudenter 
frigidifilmus  aer  hyemali  tempore  admittitur  fubito  in  copclave  ,  ubi  decum¬ 
bunt,  fputorum  periculofa  fupprdlio  ab  hac  caula  nafci  folet.  ^ 

Exficcatio  undecunque  nata.  Dum  nimium  frigus  ,  hic  noxium  ,  Vitare 
volebant  quidam  ,  in  alterum  extremum  inciderunt,  nimia  calefafhonejoci»  in 
quo  decumbunt  aegri.  Notum  eft  ,  faniffimos  homines  ,  aeduante  in  aere  ver- 
fatos  ,  ficciffimam  habere  oris  interni,  narium  ,  afperae  arteriae  ,  &  pulmonis 
Ipfius  omnem  fuperficiem  ,  fic  ut  vix  loqui  aut  deglutire  valeant  oh  partium 
exficcationem.  Non  mirum  ergo  &  idem  ab  eadem  caufa  in  aegris  fieri.  Cave¬ 
tur  facile  exficcatio  ab  hac  caufa, fi  juda  caloris  temperies  fervetur  (quod  ther- 
mo metrum  optime  indicat ) ,  fimulgue  aeris  tepori  jungatur  humiditas  >  quod 
facile  obtinetur  ,  fi  aquofis  exhalationibus  repleatur  aer,  quem  aegri  infpirant. 
Febris  calida  fuperveniens  &c.  Notatum  fuit  ad  §.  S30. ,  felicem  illum  pe¬ 
ripneumoniae  exitum  ,  quo  in  fanitatem  terminatur  per  benignam  refoiutio- 

nem, 

(/)  Bcerhaave  Inftitut.  Medie,  §,  747. 
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nem,  vel  falubrem  evacuationem  materiae  morbofae  per  fputa  &c.,tunc  tantum 
locum  habere  ,  dum  febris  mitis  tft  8c  boni  moris.  Si  ergo  inceptae  tali 
excretioni  fuperveniat  febris  calida  ?  exliccabitur  brevi  corpus  liquidiffimis 
expreflis  ( vide  §.  587. ) ,  &  mutabitur  illa  morbi  conditio  ,  quae  falubri  huic 
per  fputa  evacuationi  favebat.  Sic  obfervamus  in  phthificis  ,  quibus  quotidie 

fer  fputa  pus  in  pulmone  colleclum  evacuatur ,  vefpertino  -tempore  *  dum 
edtica  illorum  febris  multum  augeri  folet ,  fputa  fupprimi  cum  anxietatis 
augmento  *  matutino  demum  tempore  ,  minuta  febre  ,  fputa  iterum  excer¬ 
ni  cum  fummo  levamine.  Calefacientia  autem  medicamenta  ,  in  hoc  morbi 
ilatu  exhibita  ,  fimilem  effedtum  habere  intelligitur  ex  illis,  quae  §.  $S6.  a.  de 
febrium  caulis  didta  fuerunt  :  ibi  enim  probatum  fuit ,  a  talibus  in  fano  etiam 
corpore  febrim  excitari  polTe  ^  facile  ergo  ab  iifdem  augeri  poterit  febris,  quae 
jam  adeft . 

Alvus  liquida  ,  nec  critica.  Omnia  ,  quae  de  corpore  fubducunt  liquida 
Ingenti  copia  ,  inter  caufas  fputi  fuppreili  merito  numerantur.  Per  alvum 
quandoque  morbi  materiem  in  peripneumonia  evacuari ,  vidimus  §.830.  3.2 
tuncque  critica  dicitur  diarrhoea  ,  &  levamine  morbi  infigni  facile  difHngui- 
tur  a  noxio  alvi  fluxu.  Obfervaverat  jam  in  hoc  morbo  Hippocrates  ( g)  ,  ab 
alvo  liquida  fputa  fupprimi  5  habet  enim  fequentia  :  Si  multus  humor  fer 
inferiora  fecedat  a  quinto  die  ,  -mortem  infert .  Secedente  enim  per  inferiora 
humore  ,  fuperiora  ficcefcunt  f  neque  fputi  purgatio  fer  fupenora  prodit.  In¬ 
feriorem  igitur  alvum  neque  nimis  fifi  oportet  ,  ut  febres  haud  acutae  fmt  % 
neque  nimis  fuhduci  ,  4it [putum  furfum  emitti  fojjit ,  aeger  viribus  va¬ 
leat.  Dum  in  phthificis  fatalis  illa  diarrhoea  n  morbo  &  vitae  finem  impone*® 
re  folita  ,  accedit miferis  ilico  fputa  fupprimuntnr  . 

Sudor  Indens  ob  eandem  rationem  ,  nimiam  nempe  liquidi  fubdudtionem  , 
fputi  fupprefli  caufa  elfe  poteft  ,  uti  facile  patete 

Animi  affedtus  vehementior.  Quantum  turbari  poflit  corpus  a  validis  ani- 
mi  affedtibus  ,  antea  in  Commentariis  §.  99.  'St  104.  vidimus.  Sed  &  inter  fe¬ 
brium  caufas  §.  586.  7.  numerati  fuerunt ;  &  in  illo  cafu  ,  dum  fegnis  nimis 
febrilis  motus  non  poterat  morbi  materiem  fubigere  ,  movere  ,  fecernere  8c 
excernere  ,  illum  augeri  poffe  excitato  animi  afle&u  ,  in  Commentariis  §.61 1* 
didtum  fuit.  Cum  autem  in  hoc  cafu  ^  ubi  per  fputa  evacuatur  peripneumo- 
niae  materies  ,  j  ullum  adfit  febrilis  motus  moderamen  ,  patet  ,  ingens  diTcri- 
men  adeflfe  ,  dum  per  animi  affedtus  vehementiores  incitatur  ille  motus  .  Ac¬ 
cedit  ,  quod  in  validis  animi  affedtibus  femper  in  refpiratione  obfervetur  fadta 
mutatio  *  unde  pulmonem  diredte  qnafi  afficiunt.  Sic  ira  fumma  motus  homo 
validiflime  refpirat  ilico  ,  &  anhelat  3  metu  fubito  pereffifus  ilatim  ingentem 
circa  pedtus  oppreffionem  fentit  s  moleftiflima  ducit  fufpiria 

%  86$ .  rpUm  ftatim  ad  vicinitatem  partium  a  fupprefla  ,  8c  ag- 
X  geflu  increfcente  materie  5  inflammatio  nova  exori¬ 
tur  1  unde  ilico  eadem  fymptomata  ,  quae  a  peripneumonia  prima¬ 
ria  (  8ap.  8 26.  ) ;  illa  autem  tum  debilitato  jam  corpori  accidentia* 
ut  plurimum  cito  lethalia  evadunt . 

A  a  a  2  Per 

(  g  )  De  Morbis  JLib.  III.  cap.  14«  Chaner,  Tora.  VII.  pag.  ? 
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Per  fputa  enim  evacuabatur  illud  ,  quod  in  vafis  infar&um  haerens  in¬ 
flammationem  fecerat  ,  &  liberum  fanguinis  motum  ex  corde  dextro  per 
pulmones  in  cor  finiftrum  impediverat.  Simulae  ergo  fupprimuntur  haec  fpu¬ 
ta  ,  nondum  edu&a  omni  morbi  materia  ,  vafa  quaedam  manent  obftru&a  , 
ab  impetu  fanguinis  loca  obftru&a  urgentis  diftenduntnr  ,  di/lenta  compri¬ 
munt  libi  vicina  vafa  ;  ficque  malum  brevi  propagatur  ,  8c  omnia  fympto- 
mata  ,  numeris  hic  citatis  recenfita  ,  quae  jam  minui  inceperant  ,  recru- 
defeunt  denuo  ,  &  angentur  fubito.  Patet ,  fnmmum  inde  diferimen  metuen¬ 
dum  effe  ,  cum  debilior  jam  a  morbo  praegreflo  aeger  novo  huic  infultui 
ferendo  minus  par  fit . 

§.  866.  TLli  autem  vitio  (  864.  )  ,  ejufque  feqtielis  (  86p. )  occur- 
X  fitur  vapore  affiduo  calidi ,  hutnidi  ,  emollientis  nari¬ 
bus ,  ore  attrafli  ,  pulmonibus  recepti,  toto  ?  ere  fimili  huic  Va¬ 
pori  per  artem  reddito  ;  ufus  etiam  largus  potuum  fimilium  ,  cum 
meile  inprimis  &  aceto,  multum  prodeft  3  medicamenta  leniter 
refdlver  do  antipyretica  ,  ut  eft  fiihium  diaphoreticum  cum  nitro  fi- 
!Kai  te  ;  leniter  opiata  j  (adoris  evitatio  3  maxime  tandem  placida 
animi  quiete. 

Pulcherrimum  ,  quod  tunc  adhiberi  potefi ,  remedium  e$ ,  fi  omni  mo¬ 
mento  aeger  calidum  Sc  humidum  vaporem  naribus  &  ore  hauriat ,  ut  tota 
pulmonis  aerea  fuperficies  humefeat  &:  emolliatur;  fic  enim  laxantur  con¬ 
tracta  vafa  ,  diluuntur  &  meabiles  redduntur  fpifliores  redditi  per  exficca- 
t  io  nem  praecreffam  humores  ,  &  binis  his  effc£hbus  concurrentibus  fputi 
fuppreffi  redintegratur  excretio  .  Simul  etiam  novae  inHammationi ,  ab  hac 
caufa  natae,  profipicitur  quam  pulcherrime,  ut  vel  refolvi  ,  vel  per  fpata 
curari  poflit  ;  uti  jam  faepius  in  praecedentibus  monitum  ^  fuit .  Oo  ean¬ 
dem  caufam  ,  vafis  aqua  calida  plenis  in  cubiculo  repofitis  ,  totus  aer  va¬ 
poribus  humidis  repletur.  Eodem  tempore  deco&a  hordei  ,  avenae  , ficuum, 
herbarum  emollientium  &  leniter  aperientium  (  quae  antea  jam  laudata  fue¬ 
runt  )  potamur  larga  copia,  ut  &  fanguis  his  diluatur  ,  &:  pulmonis  vafa  la¬ 
xentur  :  additur  mei ,  folvente  blanda  faponacea  virtute  adeo  notum  ;  &  ace^ 
tum  parca  copia  ,  ut  lenis  tuffis  excitetur  ,  per  quam  ,  folutis  humoribus  8c 
laxatis  vafis  ,  expellatur  omne  ,  quod  retentum  fuerat  fputis  fuppreffis.  .  Oxy- 
mel  hinc  tanti  fecerunt  Veteres  Medici ,  &  ex  fimilibus  parata  formula  in  Ma¬ 
teria  Medica  ad  hunc  numerum  habetur  .  Unde  in  tali  cafu  Hippocrates  (  h  ) 
dixit:  Huic  confert  potiones  bibere  «  quibus  pulmo  humeBatur  exfpuit  • 
enim  eyfpuerit ,  durior  pulmo  evadit  ,  ftmulque  arefeit  &  hominem 
perimit  . 

Blanda  illa  remedia  ,  quae  ad  fol vendam  fpHIitudinem  inflammatoriam 
jam  toties  laudata  fuerunt  ,  pariter  hic  futnmi  ufus  ;  qualia  funt  nitrum  ,  fal 
polychreffus  ,  fal  prunellae  &c.  ,  dum  vel  pulveris. forma  fiimuntrur  ,  vel  ia 
decocUs  illis  folvuntur  •  Prae  reliquis  autem  laudari  folet  ftibium  diaphoreti- 

'cum 

(  h  }  De  Morbis  Lib.  I.  cap.  1 1 .  Charter*  Toro»  VII.  pag.  747, 
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cum  di£Kim  ,  quod  ex  antimonio  cum  tripla  nitri  copia  combuflo  paratur  i 
miro  enim  modo  <1  c  mutatur  nitrum  ,  &  cum  parte  fulphuris  antimonii  rixa-, 
tur .  Solet  in  officinis  aqua  fervida  ablui  omne  illud  falinum  ,  lic  ut  fola 
antimonii  combufta  calx  fuperfit  \  fed  potius  illud  retinendum  foret ,  cum  inde 
praecipua  hujus  remedii  efficacia  pendeat  ;  tnncque  vocatur  antimonium 
diaphoreticum  non  ablutum  .  An  autem  in  ipfo  antimonio  talis  haeret  effica¬ 
cia  ,  quae  fputis  fuppreffrs  in  hoc  morbo  evocandis  utilis  ed  ?  Quaedam  ha¬ 
bentur  Obfervata ,  quae  hoc  docere  videntur.  Dum  antimonium  crudum 
puriffimum  ,  in  pulverem  tenuiffimum  tritum  ,  ebullit  per  bihorium  cum 
lixivio  falis  alcalini  fixi,  dein  fervidum  decorum  a  pulvere  fubfidente  cante 
effunditur  $  illud  frigefcens  ad  fundum  deponit  pulvifculum  rubrum  tenerri¬ 
mum  ,  qui  aqua  ablutus  &  exficcatus dat  illud  remedium,  quod  Kermes  mi¬ 
nerale  8c  Fulvis  Car thufi 'anorum  vocari  folet  ,  cujus  grana  tria  omni  quadrt- 
horio  data  miros  dederunt  eff.&us  ( i  )  in  defperatiffumis  etiam  cafibus.  Ince- 
rim  tamen  conducet  femper  una  cum  fpecificis  illis  remediis  jungere  de- 
codla  aperientia  ,  &  calidos  vapores ,  quae  modo  laudata  fuerunt  ,  cum  fu  tri¬ 
mum  periculum  omnia  artis  molimina  pofcat . 

Diacodiata  autem  &  leniora  opiata  multum  prodeffe  poffunt  ,  quatenus  ni¬ 
mium  febris  impetum  compefcunt  (vide  §.610.  )  ,  alvum  liquidam  ,  fputi 
fuppreffi  caufam  faepe  (  864.  ) ,  fidunt ,  &  animi  validos  affectus  fopinnt  a 
Quaenam  autem  conducant, ad  fudoris  cv  ItaOorrcn-r,  explicatum  fuit  m  Com¬ 
mentariis  §.718.  Quomodo  autem  animi  affedt us  validi  comp  fci  poffint  ,  lic- 
que  reditui  placida  animi  quies,  di&um  fuit  in  Commentariis  f  104.  &  §.6oj.£. 

Ex  omnibus  illis  ,  quae  ha&enus  di(5ta  fuerunc ,  condat ,  quam  varia  re¬ 
quiratur  medela  ,  licet  idem  morbi  nomen  maneat  :  fimulqne  patet ,  accurate 
covnitam  requiri  peripneumoniae  hidoriam  ,  ut  cum  frudtu  remedia  adhiberi 
poflint  y  cum  ,  quod  uno  tempore  proded  ,  altero  noceret  pedime  * 


PERIPNEUMONIA  NOTHA. 

5.867«  /^tlae  Peri  pneumonia  liyeme  a  frigore,  verno  tempore 

a  caiore  fuperveniente  multoties  accidit ,  oriri  (olet 
ex  pituita  lenta  in  toto  /anguine  nata  ex  caufis  re- 
cenfitis  olim  (  69.  7z. ) ,  &  fenfim  pulmones  infarciente,  donec  in 
peflimum  hunc ,  &  improvifo/aepe  lethalem  ,  morbum  eat. 

Quando  §.  69.  de  morbis  d  glntinofo  fpontaneo  ortis  agebatur  ,  notatum 
fuit  ,  duplicem  glutinofam  cacochymiam  in  humoribus  nodris  obfervaris 
unam  ,  quae  a  calido  ilio  glutine,  quod  phlegma  phlegmonodes  vocaverunt  Ve¬ 
teres  ,  inflammatoriam  vifeiditatem  dicere  folemus  hodie  ,  nafcebatur  ,  &  ra¬ 
pidiorem  humorum  per  vafa  motum  validamque  vafotum  in  liquida  a&ionem  f 
pro  caufis  agnofeit ;  alteram  vero  ,  quae  frigidam  &  lentam  materiem,  pitui-» 

tam 

(  i  )  Vide  PAcadem.  des  Sciences  Vto  17x0,  Mem.pag.  f4*« 
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tam  proprio  nomine  vocandam  ,  habet,  &  ab  oppofitis  canfis,  imminuto 
nempe  mota  hamorum  vitali ,  &  minori  asione  v  a  forum  in  fluida,  originem 
ducit .  In  utroque  cafu  fanguini  conciliatur  lentor  talis  ,  ut  difficilius  per 
minimorum  vaforam  anguflias  tranfire  poflit .  De  peripneumonia  ab  inflam¬ 
matoria  (anguinis  fpiflitndine  nata  in  praecedentibus  :a£lum  fuit .  Facile  autem 
patet  ,  fanguinem  ,  lenta  '&  frigida  pituita  gravatum  ,  pariter  immeahilem 
reddi  poffe^  &  haerere  in  vaforam  pulmonalium  anguflhs  :  nafcetur  ergo  pe- 
ripneumoniae  inflammatoriae  fimile  malum  :  pars  enim  affe£U  eadem  efl  ,  & 
plurima  fymptomata  communia  adfunt  ?  verum  tamen  in  caula  moroi  mate¬ 
riali  magna  diverfitas  efl  ,  dum  in  hoc  morbo  frigidus  mucofus  lentor  ..adeit , 
qui  fe  aqua  calida  dilui  facile  patitur  ,  quod  in  fpiffitudine  inflammatoria  non 
obtinet  *  fimulque  longe  levior  febrilis  infuitus  in  hac  peripneumoniae  (pecie 
adeft  .  In  hoc  morbo  delignando  ergo  retentum  fuit  Peripneumoniae  nomen  , 
fed  ut  diftingueretur  ,  dicla  fuit  Peripneumonia  Notha  .  De  hoc  moroo  dolus 
fere  Sydenbamus  bene  fcripfit :  apud  Veteres  Medicos  ,  quantum  memini  , 
non  fit  ejus  mentio  ,  faltem  non  hoc  nomine  *  fub  titulo  enim  Catarrhi ,  aut 
pituitae  pulmonem  occupantis  ,  quaedam  hinc  inde  habentur ,  quae  utcunque 
huc  referri  poffent .  Imprimis  Aetiut  (fi)  quaedam  habet  ,  quae  huc  tpecxant ; 
notat  enim  a  pitnitoFis  cibis  crudos  &  vifcofos  humores  in  corpore  generat  1., 
qui  aliquando  in  ipfum  etiam  pulmonem  irruunt  ,  &  falfam  inflammationis 
imaginem  miiivia  cxpe-rfela  «  Plurima  ibi  receniet  5  quae  la¬ 
tis  huic  morbo  conveniunt  ,  .  .  .. 

Hyemali  tempeftate  ,  dum  otio  indulgent  homines ,  victu  duriori^  utun¬ 
tur  *  lenta  plurima  in  corpore  accumulari  extra  dubium  eft  ,  quae  aliis  anni 
temporibus  per  corporis  motus  ,  &:  vicium  falubriorem  ex  frudluum  &  herba¬ 
rum  luccis  ,  doluta  &  mota  eliminantur  de  corpore  .  Unde  Hippocrates  fi)  di¬ 
xit:  Hybernum  tempus  pituitofius  ejje  cteflivo.^  morbofque  fieri  circa  caput  9 

illam  refiionem  *  quae  fuper  feptum  tranfverfum  efi  .  Lentefcentis  enim 
fan^uinis  hinc  minus  meabilis  ,  prima  indicia  fere  femper  in  cerebri  aut 
pulmonis  fun&ionibus  laefis  apparere  folent  *  cum  in  his  locis  per  minimorum 
vaforum  an°uftias  tranfire  debet  .  Confirmantur  haec  enumeranone  morbo¬ 
rum  hybernorum  ,  quae  in  Aphorifmis  (m)  habetur  ubi  fola  iere  recenientur 
illa  mala  ,  quae  caput  aut  pe&us  obfidere  folent . 

Ubi  autem  aggefta  illa  brumali  tempore  pituita  verno  accedente  calore  lol- 
vi  incipit  ,  & humoribus  circulantibus  mifceri  }  neque  tamen  tenacitatem 
fuam  ,  quam  habet  ,  penitus  depofuit  ,  gravatur  fanguis  vifcida  hac  faburra  , 
&:  faepe  in  vafis  pulmonalibus  haerere  Incipit ,  ficque  hunc  morbum  producit. 

Non  enim  omnia  corporis  liquida  jugi  moveri  circuitu  conflat:  pingue  enim 

oleum  in  tunica  adi pofa  ,  medulla  in  o filum  recefllbus  ,  mucus  lubricans  olla 
s.d  fe  invicem  mobilia  in  articulorum  cavis  t§cc.  accumulantur ,  dum  ctencit 
imprimis  m u fc u  1  a r I s  motus  inanimalibus.  P.lchre  autem  explicuit  Uu/f- 
fius  ( n ) ,  cur  Hippocrates  plurimos  morbos  verno  tempore  oriundos  recenleat, 

licet  paulo  ante  (  0  )  ver  faluberrimum  &  minime  exitiale  dixille  .  NotaC 
r  '  enim 

(&(  Tetrahihl.a.  Serm,4.  cap.uldmo  De  $a»ubri  vicfius  ratione 

fext.  if.  Charter.  Tam. VI.  pag.ziS.  irn)  Aphor.13.  Setl.  UT.  Charter.  Tom.IX» 

pag.i  1 3.  (w)  In  Commentariis  Aphcr.io.  Se6l.ill.  ibid.pag»!  if» 

(  0  )  Aphor.?.  3e6l.UI.  ibid*  pag.?S. 
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enim  Galenus  ,  ver  faluberrima  fervare  illa  corpora ,  quae  probis  humoribus 
lunc  praedita  ?  neque  ex  fua  natura  aliquid  innovare  in  corporibus  ,  quod  da 
reliquis  anni  tempeflatibus  dici  nequit ,  cum  etiam  in  puris  corporibus  aeflas 
flavam  bilem  exafperet  ;  autumnus  atrae  bili  generandae  faveat  $  hyems  pitui- 
tam  colligat .  Veris  autem  efficaciam  in  corpus  comparavit  corporis  exer¬ 
citationibus  ,  quae  ex  fua  natura  faluberrimae  quidem  funt r  interim  tamen 
ln  cacochymicis  corporibus  T  uti  -&r  in  plethoricis  ?  plurima  mala  producere 
polliint  5  dum  per  illa  movetur  fubito  collecta  faburra  vel  plenis  nimis  vafls 
bono  fanguine  imprudenter  angetur  humorum  per  vala  motus  .  Confirmatur 
hoc&r  Sydenfcami  { p )  tcflimonio  ,  qui  notavit  ,  Hyeme  ingruente  ,  &*faepius 
fuh  ejufdem  exitum  *  Vereque  adhuc  nafcente  ,  quotannis  emergere  febrim^ 
fympt  ornatis  Per  i  pneumonicis  haud  paucis  confpicuam  quam  Peripneumo-% 
niarn  Notham  vocavit . 


s  Ubi  ergo  ex  caulis  ,  in  Capitulo  de  morbis  a  glutinofo  fpontaneo ad  numeror 
hic  citatos  r  explicatis  ,  colle&a  efl  vifcida  talis  colluvies  ,  atque  eadem  ver¬ 
no  tepore,  vel  aliis  de  caulis  (vide  §.  871.)  follita ,  cum  fanguine  movetur 
per  vafa  ,  femper  fere  folet  primam  noxam  fentire  pulmo  j  quia  illa  pituita  ve¬ 
nis  recepta  ,  &  fanguini  miffa  ,  ftatim  per  pulmones  moveri  debet ::  atque  ideo 
primo*  ibi  haerere  incipiet,  quidquid  minus  meabile  eft  ,  neque  pulmonis 

aUione  flC  attenuari  potcfl  ,  utaptum- wadaf-  ppr  nJti-wi-a®-  vaforum;  aDgufliag 

fluere  .  Colligetur  autem  illius  pituitae  copia*  hic  brevi  ,  quia  omnis  liquor 
totius  corporis  ,  quo  tempore.  ,  diftributus  per  omnes  partes  ,  femei  circuitum 
abfolvit  per  cuneas  eo  tempore  totus  femeF  tranfit  per  folos  pulmones  ,  uti 
in  Commentariis  §.  824.  notatum  fuit .  Nom  mirum  ergo  erit 4.  fenfim  fic 
infarciri  pulmones,  donec  , obflrudtis  plurimis  ramis  arteriolis;  per  pulmo¬ 
nem  diflriburis  ,  impediatur  tranlitus  fanguinis  ex.  corde  dextrcv  in  iiniflrum  ^ 

licque  improvifa  fequatur  mors 


§.  868.  T  TBi  paululum  adolevit  id  malom^ produxit  jam  in  toto 

corpore  effictus  pkirimos  (  71.  72.  73. )  r  tumque 
praeterea  eos ,  qui  peripneumoniae  lentae  proprii  (82  f. 8  26.),  unde 
malum  curatu  difficillimum  e 


Caufa  praedifponens  ergo  peripneumoniae  nothae  efl  pituitofa  lenta  caco- 
chyrnia  ,  quae  non  potefl  diu  adfuiffe  ,  qum  laefae  fuerint  fun£liones  plures  cor¬ 
poris  5  unde  figna  habentur  hujus  mali ,  quae,  paragraphis  in  textu  citatis 
enumerata  funt ,  atque  in  Commentariis  earundem  explicata  .  Ex  illis  fignis 
ergo ,  &  caulis  talem  pituitam  generantibus  praegreflls ,  novimus  ,  metuen¬ 
dum  efle  hunc  morbum  .  Ubi  autem  fimul  apparent  indicia  ,  quae  docent  , 
difficilius  jam  moveri  fanguinern  per  pulmonis  vala  ,  certo  fcimus  ,  pituitam 
illam  incipere  haerere  in  anguftiis  arteriae  pulmonalis  ,  adeoque  adelTe  jam  pe- 
'ffpneumoniam  notham  .  Notandum  tamen  ,  non  adeo  fubito  increfcere 
omnia  haec  mala  ,  acin  peripneumonia  inflammatoria  ,  cum  longe  tenacius  lit 
inflammatorium  illud  vifcidurrt  lento  hoc  8c  pituitofa,  valida  febre  co¬ 
mitante  citius  adigatur  in  vaforum  anguftias  :  unde  etiam  ,  uti  §*  872.  di¬ 
cetur  ,  fallaci  lenitate  laepe  opprimit  hic  morbus  nec  opinantes  «  Quamvis 

"  au- 


(  P  )  Se&.VI.  cap<4.  pag.340, 
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autem  in  initio  morbus  hic  non  adeo  malignis  fymptomatibus  ftipatus  e(Te  vi¬ 
deatur  ,  atque  pituitofus  ille  lentor  aqua  folubilis  (it,  tamen,  in  curatione 
magna  difficultas  faepe  manet  ,  quia  in  toto  corpore  mucofa  talis  cacochymia 
praedominatur  3  unde  brevi ,  ob  rationes  praecedenti  paragrapho  datas  ,  au¬ 
gebitur  in  pulmone  malum  ^  (imul  etiam  ,  quia  optima  ad  lentorem  illuni 
pituitofum  attenuandum  remedia  non  nili  fumma  cum  prudentia  adhiberi  pol¬ 
iunt  ,  uti  fequentibus  paragraphis  patebit  .  Periculum  augetur  ,  quia  nonnifi 
*a  peritis  ille  morbus  detegitur  facile  ,  &  faepe  in  initio  negligitur  ,  vel  per- 
verfa  tentatur  medela . 

§.  869.  "K  TAm  miflio  fan^uims ,  eoulque  celebrata"’,  ut  in  hoc 
^  morbo  requiritur  (85*4.) ,  nocet  admodum  ob  debi¬ 
liora  vifcera ,  nimiique  aliena  humida  Jenta ;  hinc  primo  juvare 
Vi fe  ,  mox  mala  auget . 

Pe&oris  oppreffio  in  hoc  morbo  venae  fe<5fionem  quidem  poftulare  videtur 
aeque  ac  in  peripneumonia  vera  ,  ut  nempe  minuatur  moles  liquidi  movendi 
per  pulmonem  3  fimulque.,  depletis  valis  ,  fpa.ti.um  fiat  remediis  diluentibus 

attenuantibus ..  Unde  &  Aretaeus  (q)  ,  uti  in  Commentariis  §.854* 
clum  fuit  7  laudavit  venae  fedHonem  ,  Si  fpuma  9  vel  alia  quae¬ 

vis  humiditas  tumefaciat 3  venarum  {enim)  inanitiones  ampliorem  pulmonis 
locum  faciunt  ad  respirationis  tranjitum  »  Sed  &  in  cura  peripneumoniae  ve¬ 
rae  ditium  fuit  (§.  854.),  repetendam  effe  venae  fe&kmem  pro  vario  mali  gra¬ 
du  .  In  hoc  autem  morbo  minus  tutum  videtur  ,  pe&oris  angufKam  iteratis 
fanguinis  miffionibus  levare  .  Obtinet  enim  hic  morbus  fere  tantum  in  talibus 
corporibus  ,  quae  &  vifcera  debilia  habent ,  &  humores  in  morbofiim  lento¬ 
rem,  pituitofum  degenerantes  .  Probatam  autem  fuit  ad  §.  2£,  1.  &  §.  4f. 
3. ,  debilitatem  fibrarum  ,  vaforum  &  vifcemm  oriri  ab  impedita  affimilatio- 
ne  ingeftorum  in  naturam  liquidi  vitalis  fani ;  illam  vero  afiim  liat  Ionem  irn* 
pediri  ob  j  aduram  nimiam  humoris  boni,  fanguinis  imprimis.  Ob  hanc 
caufam  §.  69.  inter  caufas  antecedentes  glutinofi  fpontanei  numerabatur  & 
boni  fanguinis  inopia  ,  uti  tunc  probatum  fuit .  Levat  ergo  quidem  venae 
fe&Io  pedoris  angufiiam ,  atque  hinc  primo  juvare  videtur  $  interim  tamen 
larga  nimis  ,  vel  faepius  repetita  ,  lentorem  pituitofum  ,  peripneumoniae  no¬ 
thae  caufam  materialem  ,  auget ,  adeoque  nocet . 

%  870,  A  Ttenuantia  autem  adeo  hic  famigerata  ,  dum  im- 
jlSl  petum  in  vafa  pulmonalia  augent  ,  denlitatem  , 
impa6tumque  obftruentis  laepe  augent  9  fi  mu  1  que  morbum  cito 
reddunt  lethalem  * 

Cum  ergo  mucofa,  frigida  cacochymia  ad  fit ,  videretur  indicatio  curatoria 
jubere  ,  ut  illud  lentum  dividatur  &  attenuetur  *  ad  quod  perficiendum  au- 
&us  humorum  motus  &  ftimulantia  remedia  laudantur  (  vide  §.  75* )  •  Ye- 
rum  accelerato  humoruni  motu  cor  intra  datum  tempus  faepius  &  fortius 
fanguinem  urget  in  arteriam  pulmonalem  3  adeoque  ,  nifi  humores  meabiles 

fue- 

(  q  )  De  Curatione  Morbor0  Acutor.  Lib.II»  cap.i.pag.?4. 
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fuerint  &  vafa  pervia  ,  obftruens  illud  pituitofum  adigetur  in  majores  vafo- 
rum  anguftias ,  vafa  obfiruda  magis  diffindentur  ,  vicina  adhuc  libera  com¬ 
primendo  anguftabunt  5  adeoque  omnia  mala  augebuntur  ,  &  morbus  cito  le- 
dialis  fiet  $  uti  toties  funeftis  exemplis  conftitit ,  dum  aeris  frigus  ,  tanquam 
morbi  caufam  unicam  ,  incufantes  aegri  vel  ad  dantes  calidifiima  adhiberent 
remedia  ,  piper  vel  zingiber  contritum  cum  meile  ,  potus  acres  fermentatos  , 
ut  fpiritum  anifi  ,  leviffici  &  fimilia  5  quorum  noxam  obfervavit  Sydenbamut 
( r  j  ,  monuitque ,  a  fimilium  ufu  liberaliori  omnes  pulmonum  aditus  praeclu¬ 
di  in  hoc  morbo  .  Unde  etiam  in  Commentariis  §,  75.  4. ,  ubi  de  cura  gluti¬ 
no  fi  fpontanei  agebatur  ,  haec  cautela  data  fuit  ,  ne  fu  bito  glutinofis  humo¬ 
ribus  plena  corpora  validis  exercerentur  motibus  ,  cum  fernper  tunc  adefiet 
periculum,  ne  his  glutinofis  obrueretur  pulmo. 

Patet  ergo  ex  hadenus  didis  ,  peripneumoniam  notham  difficulter  curabi¬ 
lem  efie  ,  fummamque  requiri  prudentiam  ,  ut  rite  tradetur. 

§  8  7  r.  || /|  Orbus  ille  fenibus ,  pituitofis  ,  frigidis,  catarrhofis  , 
1VJL  gravedine  laborantibus ,  frequens,  /equi  /olet om¬ 
nes  cauffis ,  quae  ftagnantia  cito  movendo  in  pulmones  agunt ,  ut 
curfus ,  declamatio  ,  cantus,  ebrietas  inprimis  a  valide  calefa¬ 
cientibus  ,  comeflatio ,  calor  foci ,  balnei ,  fotis  ,  maxime  fi  aeflum 
hinc  natum  fabito  frigus  ingens  exceperit . 

Morbus  autem  ille  frequentifiime  contingit  talibus  hominibus  ,  in  quibus  a 
quacunque  caufa  lenta  illa  pituita  praedominatur  .  Tales  autem  fiemper  fun- 
fe nes  ,  quibus  frigidum  efife  corpus  dixit  Hippocrates  (f)h  atque  ideo  fpirant 
di  difficultate  &  catarrhis  tufliculofis  frequenter  vexari  monuit  (t) .  Tenaci 
enim  &  frigido  muco  in  hac  aetate  gravari  folet  pedus ,  quem  firmis  non 
fatis  lateribus  inani  tu  (ficula  fruftra  expellere  tentant  miferi  .  Huc  etiam  re¬ 
feruntur  pituitofi  &  frigidi,  quibus  phlegmaticam  efie  temperiem  dicere  Colent 
Medici .  Glabrities  cutis  major  ,  pili  albi  tenues  ,  tarde  crefcentes  ,  albedo  , 
tumor  ,  mollities  ,  pinguetudo  corporis  ,  venae  anguftae  &  latentes  pro  fignis 
talis  temperiei  habentur  (u) .  In  catarrhofis  autem  &  gravedine  laborantibus 
jam  adefi  talis  difpofitio ,  ut  magna  copia  humorum  ,  cito  lentefcentium  , 
per  internam  pulmonis  membranam  exeat  9  &  tuffi  expellatur  ( vide  §,  69. 
719.  793*  )b  adeoque  alia  quavis  accedente  caufa,  quae  talium  humorum 
expulfionem  fidit ,  his  gravatus  manet  pulmo  &  infarcitur  . 

Si  jam  praefenti  caufae  materiali  hujus  morbi  jungantur  aliae ,  quae  illam 
aequabiliter  hadenus  per  omnia  difperfam  ad  pulmonem  determinant  ,  vel 
dagnantem  hadenus  in  motum  deducunt  ,  &  humoribus  circulantibus  mifcent, 
aderit  peripneumonia  notha  .  Tales  autem  funt  caufae  fequentes  . 

Curfus  ,  declamatio  ,  cantus  .  Curfu  enim  acceleratur  fanguinis  motus 
per  pulmones  ,  &  fiagnantia  cito  in  motum  deducuntur  Clamore  autem  &. 
cantu  pulmoni  ipfi  vis  infertur  .  Videantur  illa  ,  quae  in  Commentariis  §. 
824.  de  his  dida  fuerunt . 

l  omJV.  >  B  b  b  Ebrie- 

(  r  )  Se&.  VI.  cap.  4.  pag.  43 0.  .  ( /)  Aphor.14.  Sedi, b  Charter.  Tom.iX,. 

pag.  24.  (/  )  Aphor.  31.  Sedi.  III.  ibidem  pag.  ixS* 

(«  )  H,  Boerhaave  Inftitut*  Medicar.  §.  Spu  8pf, 
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Ebrietas  &c.  A  vino  aliifque  fermentatis  liquidis  ,  &  fpiritibus  inde  de- 
flillatis ,  aug~ri  circulationis  velocitatem  &  calorem  ,  imo  &  ardentiffunas  fe¬ 
bres  excitari  poffe  ,  fi  nimia  fumantur  copia  ,  antea  in  Commentariis  §.  586. 

vidimus  .  Merito  ergo  &  ebrietas  inter  caufas  peripneumoniae  nothae  re- 
cenfetur  $  omnium  maxime  ,  fi  a  'valide  calefacientibus  ,  ut  fpiritu  aniii , 
levilfici  &  fimilibus  ,  affumtis  ortum  duxerit  .  Praeterea  miferi  illi ,  qui  his 
quotidie  abutuntur ,  pallidi ,  tumentes  ,  cache&ici  vivunt ,  totumque  cor- 
pus  frigidis  &  mucofis  humoribus  repletum  habent  faepiffime  .  Dum  enim 
plena  turgent  vafa  his  ,  a  rarefa<5!is  liquidis  ebrietatis  tempore  diflenta  ,  le- 
quenti  die ,  ubi  hoc  villi  edormiverunt  ,  flaccidum  languet  corpus ,  donec 
fimilibus  ftimulis  ille  languor  fuperetur  denuo  .  Hinc  toties  diflentis  vafis 
perit  rubor  illorum  ,  &  enervatur  aefio  in  liquida  contenta  ,  unde  omnia  li¬ 
quida  fere  in  mucofam  inertem  Cacochymiam  degenerant .  Videantur  de  his 
illa,  quae  in  Commentariis  §.605.11.  habentur.  In  ebriolis  ergo  praeflo 
eft  caufa  materialis  peripneumoniae  nothae  ,  quae  ,  novo  ufu  fpirituum  fer¬ 
mentatorum  mota  ,  facillime  hunc  morbum  producere  valet . .  Confirmavit 
modo  di6la  fuo  teftimonio  Sydenhamus  (x)  9  qui  habet  fequentia  :  Paulo  ha¬ 
bitiores  ac  crajjos  prae  caeteris  aggreditur  \  virilem  aetatem  vel  ajfiequutos  , 
vel  etiam  (  quod  faepius  accidit )  praeter grefifos  *  liquoribus  fipirituofis  ( vini 
maxime  f piri  tui)  plus  aequo  ad  di  Bos  .  Cum  enim  in  bujufmodi  hominibus 
f anguis  humoribus  pi  tui  tofis  ,  brumae  tempore  congefiis  ,  fuerit  .oneratus  , 
atque  idem  ab  ineunt e  vere  in  novum  motum  cieatur  >  tufis  hanc  naBa  occa - 
jionem  mox  fubingr editur  ,  qua  minifira  diBi  humores  pituitofi  in  pulmones, 
irruunt  :  quo  tempore  fi  forte  aeger  ,  nullo  vivens  confli  0  ,  liquores  ejufimodi 
fpirituofios  adhuc  liberalius  hauriat ,  crajfieficente  jam  fere  ,  quae  tufim  exci¬ 
tabat  ,  materia  ab  ea  praecluduntur  pulmonum  aditus  ,  &  febris  omnem 
f  anguinis  majfiam  depaficitur  . 

Commeffatio  merito  &  huc  refertur  ,  dum  ultra  fatietatem ,  ciborum  va¬ 
rietate  &  condimentorum  illecebris  alle&i  ,  manducant  homines .  Inde  enim 
febrim  accendi  .faepiffime  ,  in  Commentariis  §.  586.  di&um  fuit ;  five  fo- 
la  nimia  copia  ciborum ,  five  &  indigeflilis  illorum  natura,  hoc  effecerit . 
Accedit,  quod  copiofo  nimis,  crudiori,  &  faepe  tenaciori  chylo  gravetur 
tunc  pulmo  *  unde  etiam  peripneumoniam  veram  nafei  poffe  in  Commentariis 
§.  8124.  demonflratum  fuit . 

Calor  foci ,  balnei  ,  folis  &c.  Dum  in  corpore  praeexiltit  lentum  il¬ 
lud  pituitofum  ,  &  dein  a  quacunque  caufa  augetur  calor  ,  moventur  ita - 
gnantia ,  &  cum  fanguine  per  pulmones  rapiuntur  *  adeoque  periculum  eft , 
ne  ibi  haerere  incipiant .  Calente  autem  corpore  ,  etiam  ab  externo  caloie 
foci  v.g. ,  videmus  manifefte  ,  dilatari  vafa  ,  adeoque  facile. admittere,  pol¬ 
le  craffiores  humorum  partes  :  d-ocet  hoc  rubor  major  faciei  in  hominibus  , 
qui  hyemali  tempore  luculento  affident  foco  .  Si  ergo  aeftum  hinc  natum 
lubito  fequatur  ingens  frigus  ,  uti  dum  homo  diu  verfatus  in  calido  hypo- 
cauflo  gei  i  diffinio  aeri  fe  exponit  ,  ftringuntur  uno  momento  vafa  ,  adunan¬ 
tur  fluidorum  moleculae  (  vide  §.  1 1 7. )  ,  adeoque  aptiflima  nafeitur  obftru- 
&ioni  (  vide  §.  107.)  occafio.  Omnium  maxime  hoc  in  pulmone  fiet  ,  quia 

reliquas  corporis  partes  veftibus  contra  frigus  munire  poffumus  j  aeris  vero 

■  . ;  ingref- 


(  x  )  Se&.  VI*  cap.  4.  pag.  3  40. 
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ingreffum  impedire  refpirationis  jugis  neceffitas  prohibet.  Patet  ergo  ratio , 
quare  toties  peripneumonia  ,  &  vera,  &  notha,  ab  hac  cauta  nant .  Vi¬ 
deantur  &  illa ,  quae  in  Commentariis  §.  1 1 8.  de  hac  re  habentur  . 

^  872.  T|Rimo  fallaci  lenitate  opprimit  necopinantes:  quippe 
J7  levi  fatigatione  ,  debilitate,  proftrato  omni  fere  ani¬ 
mi  motu ,  anhelitu ,  oppreffione  pedoris  incipiens  ,  adeo  leves 
motus  excitat ,  ut  vix  caloris ,  febrilve  indicia  moneant  pericu  1 . 
mox  vagae  horripulationes,  leviufculi  febris  in  fultus  adluiit ;  unde 
lubito  crefcente  anhelitu  &  debilitate  mors  cujus  in  urina  &  pul  u 
vix  ullum  adfuit  praefagium  . 

Morbus  hic ,  fi  ullus  alius  ,  fallaci  lenitatis  fpecie  decipit  minus  peritos  : 
non  enim  hic  calor  intenfus ,  magna  febris  ,  aliaque  vehementia  iympeoma- 
ta  ,  quae  veram  peripneumoniam  comitari  folenc  ( vide  §.  b 20. )  ,  artiunt. 
Caufa  enim  morbi  materialis  ine*s  &  lenta  pituita  eft ,  fen.imque  m  pul¬ 
monalis  arteriae  anguftiis  accumulari  incipit .  Interim  tamen  magnum  ail- 
crimen  ,  quod  in  hoc  morbo  adeft  ,  poftulat  ,  ut  accurate  cognofci  pomt 
in  ipfo  etiam  fui  initio .  Diagnofis  autem  hujus  morbi  habetur  ex  caulis 
praenreffis,  &  functionum  laefionibus  fedulo  obfervatis  .  Si  ergo  novimus, 
hominem  ex  propria  temperie ,  aetate  ,  malo  viau  ,  aluive  morbis  prae- 
prefiis ,  lenta  mucofa  faburra  corpus  gravatum  habere  ,  atque  deinde  accefie- 
rint  tales  caufae  ,  quae  illud  mucofum  movere ,  &  circulantibus  numori- 
bus  mifcere ,  potuerint ,  atque  in  pulmonem  agere  ,  fcimus  hunc  morbum 
metuendum  effe  .  Inter  illa  vero  figna  ,  quae  docent ,  lentam  pituitam  una 
cum  fanguine  moveri  per  vafa  ,  eundemque  mmus  meabilem  reddere ,  eft 
levis  fatigatio  ,  &  major  debilitas  ,  fimulque  hebetudo  infolita  ,_dum_  nullis 
fere  animi  motibus  amplius  afficiuntur  tales  aegri ,  fenfus  externi  &  interni 
torpent  .  Mentis  enim  ilia  alacritas  ,  &  corporis  agilitas ,  quae  fanis  artiunt, 
liberum  humorum  per  omnia  vafa  motum  ,  &  debitam  fpir  ituum  neivoforum 
copiam  fupponunt .  Verum  ,  dum  mucofa  talis  cacochymia  fanguinem  gra¬ 
vat  humorum  fit  immeabilitas  ,  fecretiones  impediuntur  ,  fubtihniiUi  liqui¬ 
di  defedtus  fequitur  ,  motus.vitales ,  naturales  ,  animales  perturbantur  ,  uti 

pluribus  demonftratum  fuit  in  Commentariis  §.  71,  &  72,  .... 

libi  autem  lenta  illa  pituita  in  pulmonis  vafis  haerere  incipit ,  jam  impe¬ 
ditur  liber  fanguinis  ex  corde  dextro  in  finiftrum  tranfitus  ,  unde  majore 
refpirationis  molimine  aegri  viam  expedire  conantur  ;  hinc  anhelant ,  deque 
molefta  anxietate  &  pectoris  oppreffione  conqueruntur  .  Interim  tamen  nul¬ 
la  ,  vel  leviffima  faltem  ,  adfuht  febris  indicia.  Vagae  tunc  fequuntur  horri¬ 
pilationes  ,  &  leviufculi  febris  infultus  ,  ita  ut  nunc  mcalefcant  aegri ,  nunc 
frigeant  iterum  I»  .  Senfim  autem  magis  magifque  infarcitur  pulmo  ,  fic  uc 
f  ulmonum  coar&atio  adji  antium  auribus  percipiatur  (a)  .  ingrato  nempe  illo 
Bertore  ,  de  quo  in  Commentariis  §.  826.  didfum  fuit  .  Anhelitus  crefcit  SC 
debilitas  j  tandemque  intercepta  circulatione  »  f 'angui neque  quaji  praefoca* 

B  b  b  2  ** 

(y)  Sydenham.  ibidem.  ( 2 )  Idem,  ibidem. 
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io  (a) ,  mors  venit ,  licet  nulla  fere  ,  praefertim  in  habitioribus,  febris  indicia 
Jint  (b) .  Febris  autem  abfentiam  ,  vei  caufam  quare  vix  percipiatur ,  partim 
ab  intercepta  circulatione  ob  infarctum  pulmonem  deduxit  Sydenbamiu  (c) 
partim  etiam  ,  quod  fanguis  ,  materiae  pituitofae  copia  gravatus  ,  in  plenam 
ebullitionem  affurgere  nequeat  .  Unde  patet  ratio  ,  quare  in  pulfu  &  uri¬ 
na  vix  ullum  Tignum  appareat  ,  a  quo  lethale  praefagium  haberi  pollet  . 

Quamvis  autem  urina  pallida  vix  olens  in  hominibus  frigidis  &  pituitofis 
obfervari  foleat  (  vide  §.  72. )  ,  in  hoc  tamen  morbo  quandoque  &  intenfe 
rubra  cernitur  &  turbida  ftatim,  uti  pariter  Sydenhamus  (d)  notavit.  Ali¬ 
quando  &  turbida  mingitur  ,  &  manet  talis  ,  nullo  fedimento  depofito  ple¬ 
rumque  etiam  conquafTata  fpumam  colligit  ,  &  diutiiTime  retinet .  Adeoque 
in  urina  ut  plurimum  tamen  ligna  apparent ,  quae  malum  omen  dant  b  licet 
etiam  viderim  ,  urinam  in  peripneumonia  notha  vix  mutatam  fuifle  .  Quam¬ 
vis  autem  rubor  urinae  pro  caloris  interni  ligno  habeatur,  uti  ad  §.673« 
di&um  fuit  ,  tamen  in  hoc  morbo  adeffe  illum  polle  facile  patebit ,  (1  coa¬ 
dderetur,  crailiores  8c  obefulos  hoc  morbo  imprimis  corripi  ,  uti  praece¬ 
denti  paragrapho  dictum  fuit .  Dani  autem  in  his  iners  pingue  motu  ,  ca¬ 
lore  aeris  &c.  folvitur  &  fanguini  lubito  mifcetur  ,  peffima  humorum  im- 
meabilitas  nafcitur  (  vide  §.  681.  )  >  &  hujus  pinguis  pars  falibus  urinae  mifia 
ruborem  facit  ,  quem  aboleo  imprimis  pendere  in  Commentariis  §.  673.  pro¬ 
batum  fuit  . 

Monuit  &  Sydenhamus  (e)  ,  aegros  hos  ,  dum  tufliunt ,  molellum  capitis 
dolorem  percipere  ,  ac  Fi  difliliret  (  hac  enim  loquendi  formula  uti  folent  j : 
Neque  mirum  hoc  videbitur  ,  li  conlideretur  ,  impedito  fanguinis  per  pulmo¬ 
nem  traniitu  ,  fimul  etiam  minui  facilem  venoli  fanguinis  a  capite  reditum  , 
adeoque  omnia  encephali  vafa  turgere  4  uti  in  Commentariis  §.  826.  patuit. 
Hinc  etiam  patet ,  quare  &  faepe  vertiginem  patiantur  tales  aegri  j  quod  Sy  • 
denhamus  ( f )  pariter  notavit .  ^  . 

Haecfunt  praecipua  figna  ,  ex  quibus  Diagnofis  hujus  morbi  hauriri  po¬ 
terit  .  Prognolis  periculum  indicat  ,  nifi  mature  fuccurratur  9  quod  quo¬ 
modo  fieri  debeat ,  fequenti  dicetur  paragrapho  . 

§.873.  ✓"^Uratur  hac  methodo  cautiffima  .  1.  Mittatur  fanguis 
f^jl  ex  largo  vulnere .  2.  Mox  eluatur  alvus  clyfmate  , 

quod  repetatur  quotidie  ,  donec  ligna  docuerint  levari  pulmonem. 
3.  Utatur  vidu  tenuiffimo  juris  carnium  ,  imprimis  cum  levi  acido, 
potu  tenui  ex  aqua  &  meile  .  4.  Vapores  ,  fuiditufque  delcripti 

(866.),  decoda  diluentia  ,  abfiergentia  5  leniffime  aperientia  afll- 
duo  potanda ,  adhibeantur  ,  fimul  que  balnea  crurum  ,  pedum¬ 
que  ,  &  larga  vdicantia  • 

1.  Simulae  anhelitus  8c  pe£toris  oppreflio  percepta  ab  aegris  docuerint 
pulmonem  infarciri  ,  venae  fe&io  inftituenda  eft  .  Ita  enim  minuetur  moles 
liquidi  movendi  per  pulmones  ,  una  cum  edu6to  fanguine  tolletur  pars  il- 
*  litis 

U)  Ibid.  (h)  Ibide  (c)  Ibide  (d)  ibid.  (<?}  Ibid.  (/)  Ibid. 
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lius  pkuitofi  ,  quod  cum  fanguine  per  venas  fluit  ,,  minuetur  motus  febrilis  g 
fi  adfit ,  a  quo.  metuenda  efl  major  impadlio  lentae  pituitae  in  anguflias  ar« 
t.eriae  pulmonalis ,  fimulque  depletis  vafis  fpatium  fiet  commodum  diluen¬ 
tibus  &  attenuantibus  remediis.  Verum  quidem  efl,  fnbdu&o  fanguine  au¬ 
geri  caufam  remotam  hujus  morbi  5  cum  confliterit  ex  illis  ,  quae  §.  69.  2* 
dida  fuerunt ;  inopiam  boni  fanguinis  merito  numerari  inter  illas  caufas  , 
quae  lentum  illud  glntinofum  producunt ,  &  probatum  fuerit  in  Commen¬ 
tariis  §.  75.  4,  ,  audum  motum  prodeflfe  ,  ut  attenuetur  illud- lentum  :  fed 
illae  noxae  ,  quae  fanguinis  hanc  ja&uram  fequentur  ,  poflea  emendari  po-® 
terunt  ,  ubi  pulmo  fuerit  levatus :  vitae  autem  imminens  periculum  ,  dum 
pulmo  oppleri  incipit, cogit, ut  hoc  remedium  adhibeatur.  Repetita  autem  fae- 
P’us  venae  leclio  ,  quae  in  peripneumonia  vera  toties  requiritur,  in  hoc  morbo 
noceret  potius  ,  uti  &  monuit  Sydenhamus  (  g  ) ,  qui  attenta  obfervatione  di¬ 
dicit  ,  peffime  hoc  ceififle  ,  imprimis  in  illis ,  qui  cralTiori  erant  corporis 
habitu  ,  &  aetatis  florem  jam  praetergredi ,  quales  imprimis  huic  morbo  ob¬ 
noxii  funt  .  Adeo  autem  metuebat  fecuturam  pofl  fanguinis  miflionem  in 
hoc  morbo  debilitatem  Sydenhamus  (  h  )  ,  ut  juflerit ,  in  ledlo  jacentibus  ae¬ 
gris  fanguinem  mittendum  efle  :  fic  enim  &  praecavetur  optime  animi  de¬ 
liquium  ,  in  hoc  morbo  noxium  ,  uti  in  Commentariis  §,  854.  diclum  fuit . 
Ex  largo  autem  vulnere  fanguis  emittitur  ,  ne  pituita  gravatus  fanguis  ,  hine- 
que  lentefcens  ,  parvum  vulnus  obflruat .  Tertia  morbi  die  novam  (angui¬ 
nis  miflionem  inflituere  folebat  Sydenhamus  (  i )  :  cum  autem  urgente  tantum 
neceflitate  venae  fedlio  in  hoc  morbo  locum  habeat ,  fi  pulmo  levari  jam  ince¬ 
perit  ,  illa  abflinere  praeflat . 

2.  Pofl  venae  feddionem  ilico  injicitur  clyfina  ,  ut  alvuS  eluatur  3  fi eque 
educis  faecibus  terfa  inteftina  venulis  bibulis  reforbere  pofllnt  illa  ,  quas 
poflea  eadem  via  injicientur ,  &  faponacea  &  fol vente  vi  in  lentum  illud  pitui- 
tofum  attenuare  valent  .  Unde  in  Materia  Medica  ad  hunc  numerum  habe¬ 
tur  clyfma  ex  meile  ,  nitro  ,  ovi  vitello  ,  Sc  deco£lo  hordei ,  quod  utrique  in¬ 
dicationi  fatisfacere  poterit.  Tanti  fecit  clyfmatum  ufum  Araeteus  (  ^)ir* 
peripneumoniae  cura ,  ut  venae  fedlionis  ,  fi  aliquod  impedimentum  illam 
prohiberet.,  locum  fu pplere  polfe  crediderit.  Quotidie  ergo  haec  injiciuntur, 
donec  refp: ratio  facilior  ,  &  pulfus  au&um  robur  ,  docuerint ,  levari  pulmo¬ 
nem  :  hoc  autem  facio  ,  illis  abflinendum  efl  ,  ne  nimium  debilitetur  corpus  1 
de  quo  videantur  illa  ,  quae  ip  Commentariis  §,  6 10.  habentur  . 

Blandum  purgans  antiphlogifticum  ,  alternis  diebus  fu  mendum  ,  donec  con¬ 
valuerit  aeger  ,  laudavit  Sydenhamus  ( l )  ,  Talia  autem  purgantia  ,  quae 
folvendi  vi  Timui  agunt  ,  non  autem  fubducunt  de  corpore  liquidiflima  ,  pro- 
deflfe  pofle  videntur  . 

3.  Quare  viclu  tenuiflimo  opus  fit,  dum  pulmo  in  fuis  vafis  infar<Sus 
efl  ,  in  peripneumoniae  verae  hifloria  jam  faepius  didlum  fuit .  Laudatur 
autem  hic  jus  carnium  ,.  fed  dilutum  ,  quia  minime  tenax  efl  ,  &  in  hordei  , 
avenae  &c.  deco&is  farinofus  lentor  adeft  ,  qui  materialem  hujus  morbi  cau- 
fam  augeret  potius  ( vide  §.69.  1. ) :  additur  autem  his  jufculis  leve  acidum  , 

fuc- 

(g)  Ibidem,  pag.  541.  (  b  )  Ibidem.  ( i  )  Ibidem  pag.  341. 

(  k  )  De  Curatione  Morbor.  Acutor.  Lib.  II.  cap.  1.  pag.  94,  I 

(/)  Secl.  VI.  cap.  4.  pag.  341, 
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fuccus  citri  vel  arandorum,  ut  illa  difpofitio,  quae  in  putredinem  fponte 
vergunt  ,  emendetur  .  Sydenhamus  ( m  )  a  carnium  jufculis  abflineri  jufiit , 
quia  inflammationem  huic  morbo  fubeffe  credidit ,  quamvis  longe  minorem 
ac  in  peripneumonia  vera  :  agnovit  tamen  ,  per  [pneumoniam  notham  a  col¬ 
luvie  pituitofa  ,  hyemali  tempore  aggefla  ,  ortum  ducere  3  atque  videtur  mi¬ 
nus  accurate  diftinxifle  frigidam  &  inertem  illam  pituitam  a  vifcido  inflam¬ 
matorio  ,  quod  longe  alterius  indolis  efl.  Potus  autem  tenuis,  ex  aqua  &  meile 
laudatur,  quia  met  faponacea  fua  vi  omnem  lentorem  dividit ,  facile  tunc 
aqua  diluendum  ,  quod  hic  requiritur  . 

4.  Vapores  calidos  humidos,  antea  in  cura  peripneumoniae  verae  tocies 
laudatos  ,  h /'-pariter  fummi  ufus  effe  ,  fatis  patet.  Laxata  enim  his  vafa 
pulmonalia  facfflius  tranfmittere  poterunt  illud  ,  quod  infar&um  haeret 3  fi- 
tnulque  interna  pulmonis  fuperficies  fic  optime  difponitur  ,  ut  per  fputa  pars 
quaedam  materiae  morbofae  educi  poflit.  Medicamenta  autem  talia  imprimis 
profunt  ,  quae  diluendo  ,  abftergendo  &  attenuando  agunt :  talis  formula  in 
Materia  Medica  ad  hunc  numerum  habetur  .  Inflammatoria  vifciditas  aqua 
fola  dilui  nequit  3  lenta  autem  illa  pituita  fatis  commode  aqua  calida  folvitur; 
adeoque  jure  multum  boni  in  hoc  morbo  a  diluentibus  fperatur  Verum  qui¬ 
dem  eft,  laxis  &  pituitofis  corporibus  nocere  largum  potus  aquofi  tepidi  ufumj 
fed  his  tantum  utimur  eo  ufque  ,  donec  pulmo  levatus  fuerit ,  tunc  enim  peri¬ 
culum  abeft .  #  . 

Balnea  autem  pedam  &  crurum  adhibentur ,  ut  laxatis  his  partibus  tumeat 
panniculus  adipofus,  &  in  UIo  copia  illius  lenti  pituitofi  colligatur  ,  ficque  a 
pulmone  avertatur  ,  quantum  fieri  poilit.  In  leucophlegmaticis  enim  §c  frigi¬ 
dis  illis  corporibus  videmus  ,  per  totum  corporis  habitum  adipofum  pannicu¬ 
lum  tumere  lentiori  tali  faburra  ,  unde  paftacea  illa  partium  mollities  pen¬ 
det:  fic  per  artem  conamur  reducere  inertem  illam  pituitam,  ad  illa  loca  ,  in 
quibus  antea  difperfa  haelit  abfque  multo  periculo  .  Non  enim  fuffici.t  Jevaf- 
fe  pulmonem  ,  foluta  materia ,  quae  vafis  ejus  impa&a  haerebat  ,  nili  fimul 
impediatur  omni  molimine  ,  ne  huic  fimilis  denuo  magna  copia  ad  pulmonem 
deferatur  . 

Larga  autem  veficantia  ,  imprimis  cruribus  &  femoribus  applicata  ,  mul¬ 
tum  prodeflfe  poffunt .  Irritant  enim  partes  ,  quibus  applicantur  ,.  il¬ 
las  inflammant ,  epidermidem  in  veficulas  ichore  ,  quandoque  &  vifcidiore 
humore»  plenas  attollunt.  Quantum  haec  ufum  habeant,  ut  copia  &  im¬ 
petus  humorum  deriventur  verfus  illas  partes  ,  quibus  applicantur  ,  antea  ia 
Commentariis  §.  396.  4.  di&um  fuit  *  adeoque  &  hoc  refpe&u  profunt  . 
Praeterea  in  Commentariis  §.  75.  eorundem  efficacia  laudata  fuit  ,  dum 
acri  ftimulo  languentem  humorum  motum  excitant ,  fimulque  omne  pitui- 
tofum  iners  dividunt  &  attenuant ,  quod  hic  imprimis  requiritur.  Poft  ve¬ 
nae  fedlionem  ,  clyfmata  ,  diluentia  adhibita  ,  dum  nullus  metus,  eft  ,  ne  au¬ 
dio  his  Hirnulis  humorum  motu  plus  obruatur  pulmo  9  tuto  adhibentur  9 
pulchrum  effedtum  praeflant  • 


§*S74*  Ex 

1  (ra  )  Ilidem  pag.  341.  343, 
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§.  874.  T?  X  his  omnibus  (  820.  ad  874.  )  ratio  datur,  cur  pue- 
1/  ris  hic  morbus,  foeminifque  rarior  ?  Ut  &  iis,  qui 
laxae  furit  (truefurae  quoad  (olidorum  fabricam,  cur  vix  accidat  ? 
Cur  in  his  facile,  &  fere  fponte,  (anetur  ?  contra  in  robuftis 
exercitatifque  corporibus?  Lx  iifdem  pariter  liquet ?  hunc  mor¬ 
bum  fere  fieri  ex  omni  alio  praegreflo,  antequam  ex  eo  moriatur 
aeger  :  adeoqud  proximam  mortis  caufam  ,  &  ultimum  ferme 
omnium  lethalium  morborum  effecium  ede  Peripneumoniam  • 

Sequuntur  jam  quaedam  corollaria  ,  quae  ex  peripneumoniae  hiftoria  tradita 
facile  explicari  pofiint  . 

Cur  pueris  &c.  Minus  enim  firma  &  in  pueris  ,  &  in  foeminis  plerif- 
que  ,  eft  vaforum  compages  ,  atque  ideo  fluida  contenta  minus  condenfan- 
tur  j  hinc  dilutior  in  illis  (anguis  nec  adeo  cohaerens  apparet .  Simul  va- 
fa  facile  dilatantur  :  hinc  ,  caeteris  paribus  ,  magis  molle  &  turgidulum 
corpus  eft: ,  quod  pi&ores  &  flatuarii  optime  notant  •  Monuerat  hinc  Hippo¬ 
crates  (n) ,  peripneumoniam  &  pleuritidem  non  fieri  ante  pubertatem  . 

Ut  &  iis  ,  qui.  laxae  &c.  Reperiuntur  enim  &  tales  homines  ,  quibus 
a  morbis  praegreffis  ,  vita  otiofa  ,  propila  temperie  ,  tam  parva  cohaefio 
folidarum  partium  efl  ,  ut  vix  agant  in  contenta  fluida  ,  vel  faltem  non  tali 
efficacia,  quae  ad  firmum  &  virile  robur  requiritur.  Hby-  in  illis  omnia 
eadem  ac  in  foeminis  obtinent  fere  »  &  morbis  inflammatoriis  minus  obnoxii 

vivunt .  -  *  .  .  .  ^ 

Cur  in  his  facile  ,  &  fere  fponte  ,  ^ fanetur  .  Si  in  talibus  corporibus  fan- 
guis  immeabitis  haereat  in  pulmonalis  arteriae  angufliis  ,  cum  nunquam  il¬ 
lam  denfitatem  habeat ,  ac  in  firmo  &  robuflo  corpore  obfervatur  ,  fponte 
fua  folvi  foiet  illud  obflruens  5  mora  &  calore  loci ,  uti  &  diluentibus  po¬ 
tatis  ,  facile  attenuandum  .  Praeterea  cum  laxa  in  his  hominibus  vafa  fa¬ 
cillime  cedant  liquido  diftendenti  ,  dum  proximum  cor  expulfo  fanguine 
urget  loca  obflruch  ,  dilatabitur  vas  obftructum  ,  ulterius  promovebitur 
obflruens  molecula  ,  donec  ex  arteriis  tranfeat  in  venas,  vel  per  ultimas 
arteriolas  in  cava  pulmonis  aerea  patentes  exeat ,  &  per  fputa  evacuetur  a 
Utroque  modo  feliciffime  folvi  pulmonis  inflammationem  ,  antea  in  Com¬ 
mentariis  §.  830.  vidimus  5  ubi  tunc  fimul  notatum  fuit  ,  felicem  talem 
peripneumoniae  exitum  fperari  pofle  ,  quando  laxitas  &  mollities  in  toto  cor¬ 
pore  obtinerent . 

Contra  in  robuftis  exercitatifque  corporibus  .  Omnia  enim  hic  con¬ 
traria  obtinent .  Sanguis  denfus  ,  compa&us  ,  pauca  feri  quantitate  dilutus, 
cito  concrefcens  ,  dum  vena  educitur  :  vafa  firma  ,  contracta,  liquidis  im¬ 
pubis  non  facile  cedentia  .  Unde  tales  homines  in  morbos  inflammatorios 
proni  funt,  &  illis  correpti  difficilius  fanantur.  Unde  monuit  Hippocra¬ 
tes  (0)  ,  uti  jam  aliis  occafionibus  faepius  di<5tum  fuit  *  Denfa  &  exercita¬ 
ta  corprra  citius  a  morbis  pleuriticis  peripneumonicis  perire  ,  quam 
inexercitata .  Ex 
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Ex  iifdem  pariter  liquet  &c.  In  Commentariis  §.  1.  di&um  fuit',  vi¬ 
tam  omnium  minimam  confiftere  in  adione  cordis  adhuc  contradi  &  aper¬ 
ti  .  Verum  cor  contrahi  nequit,  nifi  fimul  contentum  fuis  cavis  fanguinem 
exprimat:  in  homine  nato  autem  omnis  fanguis  cordis  dextri  per  pulmo¬ 
nem  tranfire  debet  .  Dum  ergo  homo  moriturus  eft  debilis  jam  adio  cor¬ 
dis  ,  paulo  poft  quieturi ,  nequit  fuperare  illa  obftacula  ,  quae  a  v  a  forum 
pulmonalium  anguftiis  &  refiftentia  fiunt :  incipiet  ergo  haerere  fanguis  in 
pulmone,  tenuifiima  ejus  pars  in  venas  tranfiens  ad  cor  finiftrum  perget , 
ficque  debilem  vitam  adhuc  continuabit :  omni  ergo  momento  magis  magif- 
que  infarcietur  fanguine  pulmo  ,  donec  tantae  fiant  refiftentiae  cordi  dextro, 
ut  amplius  fe  evacuare  nequeat  $  diftentum  tunc  manebit  &  quiefcet  j  adeo- 
que  aderit  mors . 

Si  jam  confiderentur  ilia  phaenomena  ,  quae  in  moribundis  apparent  ,  pa¬ 
tebit  evidenter ,  ultimum  ferme  omnium  lethalium  morborum  effedum  enb 
Peripneumoniam .  Ultima  enim  illa  vitae  quali  cum  morte  luda ,  dum 
agonizare  dicuntur  homines ,  intolerabilem  anxietatem  facit ,  quae  (  vide 
§.  6gi. )  fanguinis  ex  corde egreffum  impeditum  pro  caufa  habet  .  .  Ingratus 
ille  pulmonis  fervor  in  moribundis  certum  infardi  pulmonis  indicium  dat  5 
anhela  illa,  fcapulis  elevatis,  pinnis  narium  motis  &c. ,  fufpiria  in  mori¬ 
bundis  quid  aliud  docent  ?  Licet  ergo  concludere  ,  peripneumoniam  fieri 
ex  omni  fere  alio  praegrdfo  morbo  >  antequam  ex  eo  moriacur  horno  .  Si 
enim  excipiantur  illi  cafus  ,  ubi  uno  momento ,  corde  quali  paralitico  red¬ 
dito  ,  vita  ce  Hat  7  Au  perfeda  fyncope  a  validilfimis  animi  anedibus  ,  pro¬ 
fuit  (fimis  &  fubitilfimis  evacuationi bns  ,  fummo  fenio  &c,  ,  femper  mortem 
praecedit  luda  illa ,  communis  maxime  ad  mortem  via  ,  &  ipfa  morte  lon¬ 
ge  pejor  * 
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